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PREFACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  USAFETAC  PROOUCTS  OF  LONG  STANDING:  THE  RUSSUO  (REVISED 
UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AMO  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSUOS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940'S  AS  THE  “SFCSUM,"  OR  “SURFACE  SUMMARY."  THE 
ORIGINAL  "USSWO,"  OR  "UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,"  OEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  “RUSSUO"  AND  THE  "LISOCS."  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  “SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES"  OR  "SOCS"  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERE,  CLIMATOLOGISTS  USE  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUMMARIZE  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUMMARIES  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PROOUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARE  THE  CROSSWIND  AND  HEATING -COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  OATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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INTRODUCTION 


STATION  PER  1 00  OF  RECORD. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  AUG  79  ■  JUL  89  (AIRWAYS) 

SUMMARY  OF  DAY  DATA:  FES  36  -  JUL  89  (FULL  TIME). 

HOURS  SIMMAR1ZED:  0000  LSI  THROUGH  2300  LSI. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUMMARIES  ARE  COMPILED  FROM  “HOURLY  OBSERVATIONS"  AND/ 

OR  SUMMARY  OF  DAY  DATA,"  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUMMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARE  DEFINED  IN  '-TERMS  EXPLAINED." 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EX'MPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROU  AND  EACH  COL¬ 
UMN  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARE  FOUND  AT  THE  ROW-COLUMN  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS.  AND 
ACTUAL  "SUMMARY  Of  DAY"  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  iN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  ON  EVENT  OCCURS.  IN  'HE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOO  SUMMARIZED).  FOR  EXAIIPLE,  IF  SNOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  "PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY"  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOO.  MAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  “PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE." 

PERIOO  OF  RECORO:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 


PRECIPITATION:  A  TERM  (MAT  INCLUDES  BOTH  L 10010  PRECIPITATION  AND  WATER 
EQUIVALENT. 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 

TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOLS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  SIANDARD  TIME 

(LSI).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  tOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAI  SHOW  IT  lURNAi  VARI Al  IONS,  HIT  DA  I A  IS  SUMMARIZED  USING  till. 
FOLLOWING  SIANDARD  I  HOUR  IlHIUD:.  (AIL  I  S I  J  : 

OOOO-UJL'IT  1ZIIII  UIHI 

OSOOUVII)  ISlMI  I /'I  HI 

OMNI  IlfUlll  IMIill  .-IJIIll 

0900  f  TOO  .'ll")  Z  '.OH 


ABBREVIATIONS  USED: 
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IT 
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ANNUAL 
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METER 

BARO 

BAROMETER 

MG 

Mil  Li  BAR 

1: 

CLNIlGRADI  (WU.1US) 

w“. 

MEURS  f  t  k  SECOND 

OLD 

DEGREE 

MSI 

MEAN  SEA  LEVEL 

OS 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

NfcAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

NO. 

NUMBER 

EO 

EQUAL 

oas 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OGST 

OBSTRUCTION 

FRZG 

FREEZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PREC 1  PI  TAT  ION 

GE 

GREATER  THAN  OR  FQUAL  TO 

SO 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  MIAN  I 1  ML 

SOI) 

SUMMARY  OF  DAY 

ul 

I.RLAIER  than 

1 IMP 

riMPERAIURF 

HG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

VSOY 

VISIBILITY 

NTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LE 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

we 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARO  TIME 

UBAN 

AUS  FORM  10/10A 

UTC 

♦COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUMMART  DESCRIPTION:  A  ORIEL  DESCRTPIIDN  01  I  HE  DATA  PRECEDES  EACH  I  ART  IN  THE  SOCS. 
•  UTC  REPLACED  GMT  ON  1  AUGUST  I9D8 
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ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUMMARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNOERSTORMS,  TORNADOES,  ANO  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  TAILING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW.  SNOW  PELLETS,  SLEEI  ,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1963,  SNOU  PELLETS  BECAMi.  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

AIL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  I  HE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  TOG  AND  GROUND  FOG . 

SMO»E  ANO/OR  HAZE:  SHOXE,  HAZE,  OR  COMB  I  NAT  IONS  01  THE  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REUCR’S  CT  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

OUST  ANO/OR  SAND :  DUST.  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOW! NG  SAND,  OR  COMBINAIONS  Of  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  INI  "All  OBSTRUCTIONS  i,;  VISli‘N"  CATEGORY  ACI'UiNTS  tik  III.  i  WING 
SPRAY,  It  AND  As  REPOKUD. 

ALL  OBSTRUCTIONS  CO  VISION:  T  w  I  s  cAITgiRi  INLlODLS  All  ►•(POHIS  01  UBS IRUl I  I ONS 
TO  VI  ION.  SINGE  I  HE  OCCURRENCE  Of  MORE  MAN  ONE  OBSTRUCT  ION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  Tut  SUM  Of  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CAIECORf. 


SPECIFIED  PHENOMENA  PESCENI  OCCURRENCE  li'EGOENCt 

These  TABLES  GIVE  ME  PERCENT  OCLURRSNIL  t  RE  Out  Nil  <POI>  FOR  Ml:  AIM.V..PMERIC  phenomena 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  F  HUM  "UURlT  HfSCRVAl  IONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

BY  EIGHT  3  HOUR  STANDARD  IIME  PERIUC.  -OR  LACK  MON  I H  ( AC  l  TEAR:  .UMBlNFD). 

■  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  AM  f.kuRs  ^MbiNfU). 


■  BY  YEAR  (All  YEARS  AND  ALL  HOURS  i'.MGlNED). 


SPECIFIED  PHENOMENA- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

TNIS  TABLE  IS  TNC  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  It  PROOUCED  FROM  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  MONTHLY  AMD  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  (HE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  I:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  A  US  FORMS  10/  TO.'.)  AND  TRANSMIT  lOMGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHEHOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIf  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1966,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAV.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE ,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  ANO  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (ANO  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AMO  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUES1 ION ABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  NCTAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  00  NOT  TRANSMIT  QBS'RUCT IONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEEO  1000  METERS. 


NO  I  c  J:  A  VALUE  OF  •.0"  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE ,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .OS  PERCENT. 


OPERATING  LOCATION  “A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC* 

NUMBER : 

722860 

STATION  NAME: 
LST  TO  U1C:  * 

MARCH  AFB  CA 

8 

PERIOO 

MON \ H : 

OF  RECORD 
JAN 

AUG 

79  •  JUL  89 

HOURS 

! 

TSTMS 

LIQUID 

F  REE  2 

FROZEN 

HAIL  AIL 

FOG 

SMOKE 

b '.OWING 

DUST 

ALL 

total 

( LST ) 

1 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

i/o» 

SNOW 

&/ OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

DBS 

OO-O? 

1 

5.6 

5.6 

24.3 

7.3 

.2 

57.4 

930 

03  05 

1 

1 

6.7 

6.  , 

28.2 

6.0 

-0.9 

930 

06-08 

1 

1 

5.9 

5.9 

29.6 

5.7 

.  1 

41.3 

930 

09  11 

I 

1 

5.2 

5.2 

17.5 

iu. a 

•4 

53.9 

930 

1?-  K 

I 

I 

4 .6 

4.6 

S.  1 

13.5 

•4 

23.- 

930 

15-17 

1 

1 

5.3 

5.3 

14 .  ? 

.  0 

930 

18-20 

1 

1 

.  i 

4.9 

4 .  V 

7.5 

12.7 

25.2 

930 

21  23 

1 

1 

1 

4.9 

4.9 

14.9 

10.1 

50.0 

950 

At  l 

1 

1 

HOURS 

1 

.0 

5.4 

i>.  4 

16.4 

10. 1 

.  1 

32.0 

7440 

MONTH; 

EEB 

00-02 

i 

7.8 

.2 

8.0 

28.5 

13.7 

50.2 

849 

03  05 

I 

! 

7.3 

7.3 

33.7 

11.3 

52.3 

849 

06  08 

1 

1 

6.0 

6.0 

33.0 

9.4 

-8.4 

849 

09  11 

I 

1 

.2 

6.9 

6.9 

16.5 

14.3 

.  I 

37.8 

849 

12-  14 

I 

1 

.  1 

5.5 

5.5 

5.2 

u.s 

25.2 

849 

15-17 

i 

1 

.4 

6.8 

.1 

6.9 

3.7 

22.4 

33.0 

849 

18-20 

1 

1 

5.8 

5.8 

7.2 

23.1 

36.0 

849 

21  23 

1 

i 

i 

6.5 

.  1 

6.6 

18.  1 

16.4 

-1.1 

849 

all 

i 

i 

HOURS 

i 

.  i 

6.6 

.  1 

6.5 

18.0 

15.6 

.0 

mU  .  3 

6792 

A 


1 


OPE  RAT  IMG  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

222860 

STATION  NAME : 

MARCH  AFfi  CA 

PER  100 

OF  RECORD:  AUG 

79  •  JUL  89 

1ST  TO 

JTC:  ♦ 

8 

MOM  IN: 

MAR 

HOURS  | 

TSTNS 

LIQUID 

FKEE2 

fROZEN 

HAIL  All 

FOG 

SMOKE 

SLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

UST)  | 

PREC 1 P 

PRECIO 

PREC IP 

PREC IP 

a  on 

SNOW 

A/OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

00  W  | 

6.1 

6.1 

28.8 

14.9 

A9.9 

930 

os-os  | 

6.6 

6.6 

AO. 9 

13.9 

61.3 

930 

1 

oo  oa  | 

A. 7 

4  7 

45.1 

1A.0 

63.8 

930 

1 

.w  n  | 

.2 

6.0 

6.0 

12.6 

22.3 

40.9 

930 

I 

Z  H  | 

.4 

6.5 

6.5 

3.3 

19.8 

.2 

29.7 

93C 

IS- 17  I 

.6 

7.2 

7.2 

3.3 

25.2 

35.7 

930 

18-20  | 

.3 

6.5 

6.5 

5.7 

17.3 

29.5 

930 

i 

>\  SI  | 

.  1 

6.8 

6.0 

14.6 

U.d 

_  _ 

36.2 

930 

i 

ALL  | 

HOURS  j 

.2 

6.S 

o.S 

19.3 

17.8 

.0 

A3. A 

7440 

MONTH: 

APR 

00  02  I 

S.8 

3.8 

22.1 

15.6 

.2 

41.7 

900 

1 

0J  05  j 

5.8 

5.8 

34.0 

12.2 

52.0 

900 

i 

oo  oa  | 

<6.6 

<6.6 

33.9 

21.9 

60.3 

900 

i 

M  il  | 

.2 

1.8 

1  . 

7.7 

26.  A 

35.9 

900 

1 

1Z  U  | 

.2 

2.7 

2.7 

1.0 

30.6 

34. 2 

900 

1 

■  S  •  1 7  | 

2.5 

2.3 

.4 

33.2 

36.0 

900 

1 

><i  SO  1 

.  1 

2.3 

?. ; 

S.\ 

22.5 

26.8 

900 

1 25  r 

i 

5.1 

>.  1 

v.o 

16.6 

.** 

29.9 

900 

i 

Ail  1 
MUUHS  1 

.  1 

3.5 

$.  » 

15.0 

22.5 

.1 

39.6 

7200 

A  -  2  -  2 


OPERATING  LOCATION  »A»  PERCENTAGE  fREOUENCY  Of  BOORS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

LlSAf £ T AC ,  ASHEVILLE  HC  fRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

222860 

STATION  NAME: 
1ST  TO  UTC :  ♦ 

MARCH  Af  S  LA 

8 

PERIOD 

MONTH: 

Of  RECORD 

MA  Y 

:  AUG 

79  JUL  89 

HOURS 

I 

TSTMS 

LIQUID 

f«E£2 

FROZEN 

HA  1 l  Ali 

Fuu 

SMOKF 

BLOW  INI'. 

DUST 

All 

total 

(1ST) 

1 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

PREC  W 

a /OR 

SNOW 

A/Oft 

OBST 

NO.  Of 

HA/E 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

J"  02 

1 

.  1 

1.5 

1 .5 

4'V  .  i 

3t/.  5 

0  1  .  *J 

950 

u3  OS 

1 

I 

5.5 

1.5 

44  .  6 

24  S 

73.7 

950 

06  0# 

1 

I 

5.2 

5.2 

>c  s 

52  i 

74. * 

950 

09  TT 

1 

1 

.0 

,t: 

4>.  r 

SI. 8 

950 

■  C  1  H 

I 

I 

.  «• 

.9 

-< 

1  .  ' 

SO.  9 

S2.7 

930 

IS  17 

i 

1 

.5 

1.0 

1  .•? 

:  .  1 

-•’.1 

44.0 

930 

18  20 

1 

1 

.8 

.8 

1 . 7 

55.5 

5S.8 

930 

21  2? 

1 

1 

1 

1  .  1 

1 . 1 

9.9 

24.2 

40.2 

930 

All 

1 

1 

HOURS 

1 

.  1 

1  ,S 

1.S 

16.8 

56.  S 

S4.S 

7440 

MOMTH: 

JUN 

00  02 

1 

.  1 

1.2 

1.2 

28.4 

58.6 

68.  7 

900 

05  OS 

1 

1 

.2 

5.4 

5.V 

*8.7 

,5.5 

8S.9 

900 

06  08 

l 

! 

5.2 

5.2 

>7  .  <• 

*»6 .  U 

88.7 

90U 

UV  11 

! 

1 

.7 

/.  i 

SI  .4 

S9.2 

900 

12  H 

1 

1 

.  1 

.1 

.  1 

.9 

80 .  n 

61.8 

900 

IS  17 

1 

1 

.2 

.5 

.5 

j 

S3. 6 

54.6 

900 

'!  20 

1 

1 

.2 

•2 

\  .  U 

34 .  6 

5S.8 

900 

2i  25 

i 

i 

i 

.  1 

.  1 

»  .  •• 

52.0 

59.6 

900 

Ait 

i 

i 

HOURS 

i 

.  1 

1.2 

1 

16.8 

-5.8 

61.8 

7200 

OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

MARCH  AFB 
8 

CA 

PER  100 
MONTH: 

OF  RECORD 
JUL 

:  AUG 

79  -  JUL  89 

HOURS  | 

TSTMS 

LIOUIO 

FREE2 

FROZEN 

HAIL 

AIL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

OUST 

ALL 

TOTAL 

(LST)  | 

PRECIP 

PREC1P 

PREC IP 

'RECII' 

S/OR 

SNOW 

S/OR 

08ST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

00-02  | 

| 

.1 

.1 

9.6 

21.8 

31.5 

930 

03-05  | 

| 

.5 

.5 

26.1 

25.7 

52.4 

930 

1 

06  08  t 

1 

.3 

.9 

.9 

21.8 

33.7 

56.3 

930 

1 

09-11  | 

I 

.8 

.8 

1.2 

33.3 

35.3 

930 

12-H  | 

1 

.4 

.3 

.3 

46.7 

.1 

47.1 

930 

1 

15-17  | 

I 

.5 

1.0 

1.0 

34.2 

.  1 

35.2 

928 

18  20  | 

1 

.2 

.2 

.2 

11.1 

11.5 

927 

1 

21-23  | 

1 

.3 

9.2 

9.5 

927 

1 

ALL  | 

HOURS  | 

.2 

,5 

.5 

7.4 

27.0 

.0 

34.9 

7432 

MONTH:  AUG 


00-02  | 

.2 

.8 

.8 

15.3 

26.5 

42.5 

930 

03-05  | 

.2 

1.6 

1.6 

27.6 

31.1 

60.3 

930 

1 

06-oa  i 

.2 

1.3 

1.3 

27.3 

40.5 

69.1 

930 

i 

09  11  j 

1.4 

1.4 

3.9 

38.4 

43.7 

930 

12  14  | 

.1 

1.0 

1.0 

.1 

43.4 

44.5 

930 

15-17  | 

.8 

1.2 

1.2 

.6 

38.9 

40.8 

930 

18-20  | 

.2 

1.3 

1.3 

1.0 

17.7 

20.0 

930 

21-23  | 

1 

.6 

.6 

3.9 

17.1 

21.6 

930 

1 

ALL  | 

HdUKS  | 

.2 

i.i 

i.i 

10. 0 

31./ 

42.8 

7440 

A  2  • 


4 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVIUE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME: 

MARCH  AFB  CA 

PERIOO 

OF  RECORD:  AUG 

79  -  JUL  89 

LSI  TO  UTC:  ♦ 

8 

MONTH: 

SEP 

HOURS  | 

TSTMS 

LIQUID 

FREE  Z 

FROZEN 

HAIL  ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

(LSI)  j 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

S/OR 

SNOW 

S/OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

00-02  | 

1.6 

1.6 

21.0 

27.8 

50.3 

900 

1 

05-05  | 

1.1 

1.1 

50.4 

26.7 

58.2 

900 

1 

06-08  | 

.2 

1.7 

1.7 

<0.6 

51.3 

63. 6 

900 

1 

W-11  j 

1.5 

1.5 

6.6 

23.8 

36.7 

900 

1 

12  H  | 

.4 

1.8 

1.8 

37.3 

59.8 

900 

1 

15  17  | 

.6 

1.6 

1  .0 

.5 

40.5 

42.2 

900 

1 

18-20  | 

.2 

.9 

.9 

1.0 

25.0 

26.9 

900 

i 

21-25  | 

1 

.2 

1.2 

1.2 

8.9 

23.9 

34.0 

900 

1 

all  | 

HOURS  | 

.2 

1.4 

1.- 

12.  4 

30. 1 

44.0 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02  | 

.2 

2.2 

2.2 

59.7 

24.0 

.1 

65.9 

930 

1 

05  OS  | 

.  5 

2.6 

2.5 

<•* 

17.5 

64.9 

930 

1 

U6  08  J 

2.9 

2.9 

<o.O 

c'O.U 

65.9 

930 

1 

09  11  | 

.  1 

2.2 

2.2 

12.5 

31.7 

46.5 

930 

12  K  | 

.1 

1  .4 

1.** 

1  .1) 

35.9 

.1 

38.4 

930 

1 

15  17  | 

1.2 

1.2 

.5 

43.2 

44.9 

930 

I 

18-20  | 

.5 

1.5 

1.5 

4.5 

35.8 

41.6 

930 

21-25  | 

1 

1.4 

1.4 

22.2 

51.4 

54.9 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  j 

.1 

1.9 

1.9 

21.0 

29.9 

.0 

52.9 

7440 

A  -  2  -  5 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  UITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PERIOO  OF  RECORD 
MONTH:  NOV 

:  AUG  79 

-  JUL  89 

HOURS  | 
(LST)  | 

TSTNS 

LIQUID 

PRECIP 

FRCEZ 

PRECIP 

FROZEN  KAIL  ALL 

PRECIP  PRECIP 

FOG 

SMOKE 

&/0R 

HAZE 

BLOWING  DUST 
SNOW  8/OR 

SAND 

ALL 

06ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 
OBS 

00-02  | 

3.4 

3.4 

32.3 

IS. 9 

51.7 

900 

03-05  | 

4.9 

4.9 

35.2 

10.0 

50.1 

900 

06-08  | 

3.9 

.1  4.0 

34.2 

12.8 

51.0 

900 

1 

09-11  | 

2.8 

2.8 

13.7 

20.6 

37.0 

900 

i 

12*14  | 

2.8 

2.8 

2.1 

20.6 

.1 

25.6 

900 

1 

15-17  | 

3.3 

3.3 

2.6 

26.7 

32.6 

900 

1 

18-20  | 

.1 

2.9 

2.9 

6.9 

22.9 

32.7 

900 

21-23  | 

1 

.2 

4.1 

4.1 

20.3 

20.0 

44.4 

900 

1 

ALL  | 
HOURS  | 

.0 

3.5 

.0  3.5 

18.4 

18.7 

.0 

40.6 

7200 

MONTH:  DEC 

00-02  | 

4.3 

4.3 

22.5 

11.1 

37.8 

930 

U3-05  | 

.1 

4.8 

4.8 

24.8 

9.0 

38.7 

930 

1 

06- ua  | 

4.5 

4.5 

25.8 

8.5 

.1 

38.9 

930 

i 

09-11  | 

4.4 

4.4 

13.2 

10.2 

27.8 

930 

12*14  | 

5.6 

.3  5.9 

3.5 

9.2 

18.7 

930 

1 

15-17  j 

.1 

5.4 

5.4 

3.2 

15.9 

24.5 

930 

1 

18*20  | 

5.3 

5.3 

8.0 

17.3 

30.5 

930 

21-23  | 

1 

5.5 

5.5 

15.2 

13.0 

33.7 

930 

1 

ALl  | 
HOURS  | 

.0 

5.0 

.0  5.0 

14.5 

11.8 

.0 

31.3 

7440 

A  -  2  -  6 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

MARCH  AF8  CA 

8 

PERIOD 

HOURS: 

OF  RECORD 

ALL 

:  AUG 

79  -  JUL  89 

MONTH  | 

TSTMS 

LIQUID 

PREC1P 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

&/0R 

HAZE 

BLOWING 

SNOU 

OUST 

&/OR 

SANO 

ALL 
OBST 
TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 
OBS 

JAN  | 

.0 

5.4 

5. A 

16.4 

10.1 

.1 

32.0 

744  0 

i 

FEB  | 

.1 

6.6 

.1 

6.6 

18.0 

15.6 

.0 

40.3 

6792 

1 

MAR  | 

.2 

6.3 

6.3 

19.3 

17.8 

.0 

43.4 

7440 

1 

APR  | 

.1 

3.3 

3.3 

13.9 

22.3 

.1 

39.6 

7200 

1 

MAY  | 

.1 

1.5 

1.5 

16.8 

36.5 

54.8 

7440 

1 

JUN  | 

.1 

1.2 

1.2 

16.8 

43.8 

61.8 

7200 

1 

JUL  | 

.2 

.5 

.s 

7.4 

27.0 

.0 

>4  .9 

7432 

1 

AUG  | 

.2 

1.1 

1.1 

10.0 

31.7 

42.8 

7440 

1 

SEP  | 

.2 

1.4 

1 ... 

12.4 

50.  1 

44.0 

7200 

1 

OCT  | 

.  1 

1.9 

1.9 

21.0 

29.9 

.0 

52.9 

7440 

1 

NOV  | 

.0 

3.5 

.u 

3.5 

18.7 

.0 

*+0 .6 

7200 

i 

DEC  | 

1 

.0 

5.0 

.0 

5.U 

11.8 

.0 

31.3 

7440 

1 

ANNUAL  | 

.  1 

3.1 

.0 

3.1 

IS.h 

24  .(> 

.u 

43.2 

87664 

A  •  2  •  7 


OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  OATA 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAMF :  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  4901-8907 


LSI  TO  UTC:  *08 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

MONTH  | 

TSTMS 

LIQUID 

FREE2 

FR02EN 

HAIL 

ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

1 

PREC1P 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

.4 /OR 

SNOW 

8/OR 

OBST 

1 

. |.. 

HA2E 

SAND 

TO  VSN 

JAM  *| 

.9 

23.8 

1.0 

.2 

23.9 

42.0 

38.6 

58.0 

1271 

1 

FEB  | 

1.4 

25.0 

.7 

.3 

25.0 

49.2 

49.3 

.1 

67.7 

1158 

i 

MAR  | 

2.2 

27.5 

.5 

.7 

27.5 

58.3 

55.7 

76.0 

1271 

f 

APR  | 

1.6 

24.6 

.s 

24.6 

50.6 

59.3 

74.5 

1230 

1 

MAY  | 

.9 

18.4 

.1 

18.4 

54.2 

70.0 

77.3 

1271 

1 

JUN  | 

.9 

13.0 

13.0 

52.5 

79.5 

81.3 

1 

JUL  | 

2.4 

7.1 

.1 

7.1 

31.0 

73.1 

.3 

75.7 

■27.*. 

I 

AUG  | 

3.8 

0.0 

8.8 

33.0 

72.6 

.4 

75.9 

1240 

1 

SEP  | 

3.3 

13  3 

.2 

13.3 

42.1 

71.3 

76.1 

12C0 

1 

OCT  J 

2.3 

14.4 

14.4 

51.8 

68.8 

.1 

75.8 

1240 

1 

NOV  | 

.5 

18.3 

.2 

18.3 

44.5 

52.3 

.2 

64.6 

1200 

i 

DEC  | 

1 

1.0 

20.7 

.7 

.3 

21.0 

37.8 

37.7 

.2 

54.4 

1240 

1 

ANNUAL | 

1.8 

17.9 

.3 

.2 

17.9 

45.6 

60.7 

.1 

71.5 

14d«.0 

A  S  I 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  THUNDERSTORMS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722360 

STATION  NAME: 
LSI  TO  UTC:  ♦ 

MARCH  AFB 
S 

CA 

PER  1 00  OF 

RECORD: 

AUG  79  -  JUL  89 

HOURS 

(LSI) 

l 

I 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

on  o? 

i 

.  i 

. } 

03-05 

1 

1 

> 

2 

.  3 

.  1 

06  -08 

1 

1 

.3 

.2 

.2 

09-11 

1 

1 

.2 

.2 

.2 

.1 

12-14 

1 

1 

.1 

.4 

.2 

.4 

.  1 

.4 

.1 

.4 

.1 

15  17 

1 

1 

.4 

.6 

.3 

.A? 

.8 

.6 

.1 

10-20 

1 

! 

.  1 

.3 

.1 

.2 

.2 

.3 

.1 

21-23 

1 

1 

.1 

2 

.2 

ALL 

HOURS 

i 

i 

i 

.0 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.2 

.? 

.  1 

.0  .0 

TOTAL 

06  S 

i 

i 

7440 

6792 

7440 

7200 

7440 

7200 

7.32 

7440 

7200 

7440 

7200  7440 

A  4  1 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB 

LST  TO  UTC:  *8 

CA 

PER 100  OF  RECORO:  AUG  79 
MONTH:  JAM  HOURS:  ALL 

•  JUL  89 

PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE  350  -  119 

120  ■  189 

190  •  259 

260  •  349 

NO  OF  08S 

TSTMS 

100.0 

1 

liquid 

PREC1P 

|  17.8 

18.5 

45.8 

8.3 

9.8 

400 

FREEZING 

FREC1P 

FR02EN 

PRECIP 

TOG 

|  53.6 

1U.1 

72.4 

3.0 

11.0 

1131 

TOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

|  49.8 

11.0 

25.0 

3.4 

10.8 

885 

TOTAL  08S 

|  2756 

0  1703 

972 

310 

1699  0 

7440 

MONTH:  FCB  HOURS:  ALL 


TSTMS 

|  33.3 

16.7 

50.0 

6 

LIQUID 

PREC1P 

|  22.7 

1 

24.3 

37.4 

7.3 

8.4 

441 

FREEZING 

PRECIP 

1 

l 

I 

FROZEN 

PRECIP 

|  25.0 

1 

75.0 

4 

FOG 

I 

|  50. C 

10.2 

23.4 

3.5 

12.1 

1083 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

|  48.5 

I 

10.4 

24.0 

3.3 

13.9 

888 

'OTAL  08S 

|  2656 

0 

1332 

892 

266 

1646 

0  6792 

A  ■  5 


1 


OPE  RAT  l  KG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

uSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  KIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

station  name 
LSI  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB 
*  8 

CA 

PER100  OF  RECORD:  AUG  79 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 

•  JUL  89 

PHENOMENA  | 

CALM 

variable 

350  -  119 

120  ■  189 

190  -  259 

260  349 

NO  OF  OBS 

TSTMS  | 

5.9 

17.6 

35.3 

17.6 

23.5 

17 

I 

LIQUID  j 

PRECIP  j 

16.4 

13.3 

46.0 

7.7 

16.0 

457 

1 

FREEZING  | 

PRECIP  j 

i 

I 

FROZEN  | 

PRECIP  j 

1 

FOG  j 

55.9 

5.1 

22.9 

3.7 

12.4 

1266 

1 

FOG  WITH  VIS  | 
0£  1/2  MILES  j 

53.5 

4.9 

24.5 

4.0 

13.1 

1075 

TOTAL  08 S  | 

280? 

0 

84,’ 

1220 

411 

2155  0 

7  '♦AO 

MONTH:  APR  HOURS:  ALL 

'  ;tms  | 

100.0 

5 

I 

LIQUID  | 

PRECIP  j 

M.O 

13.1 

41.1 

6.4 

28.4 

236 

1 

FREEZING  | 

PRECIP  j 

1 

FROZEN  | 

PRECIP  | 

l 

FOG  | 

51.1 

5.2 

19.4 

3.1 

21.2 

895 

i 

FOG  WITH  VIS  1 
UE  1/2  MILES  | 

48.6 

5.4 

21.  1 

5.2 

21.7 

757 

TOTAL  OOS  | 

2314 

0 

780 

1132 

34  7 

2627  0 

7200 

AS- 


OPERATING  LOCATION  -A-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE!  Of  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  AtNEVIUE  NC  VERSUS  HIND  DIRECTION  TROM  HOURLY  OSSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB 
♦  8 

CA 

PERIOO  Of  RECORD: 
MONTH:  MAT  HOURS 

AUG  79 
ALL 

-  JUL  99 

PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

350  •  119 

120  •  189 

190  •  259 

260  -  349 

NO  OF  oes 

TSTMS 

12.5 

25.0 

62.5 

8 

liquid 

PRECIP 

23.2 

2./ 

37.5 

6.3 

30.4 

112 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

*  7.5 

4.4 

19.1 

3.2 

25.8 

983 

FOG  WITH  VIS 
CE  1/2  MILES 

46.0 

4./ 

20.2 

2.9 

26.2 

843 

TOTAL  OSS 

|  2237 

0 

514 

980 

290 

3419 

0 

7440 

MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


TSTMS  | 

50.0 

16.7 

16.7 

16.7 

6 

1 

LIQUID  | 

PRECIP  1 

15.7 

2.4 

39.8 

1.2 

41.0 

83 

1 

FREEZING  | 

HICC  IP  j 

i 

FROZEN  | 

PRECIP  1 

1 

FOG  | 

44.1 

4.0 

12.6 

1.7 

37.6 

858 

1 

FOG  WITH  VIS  | 
GE  1/2  MILES  I 

43.4 

4.2 

13.2 

1.6 

37.6 

795 

TOTAL  0BS  | 

2162 

0 

366 

569 

158 

3945 

0 

7200 

A  •  5  ■  3 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  Nc  VERSUS  WINO  DIRECTION  FROM  HOURLY  ORSERVATIONS 


STATION  «MEI 

722860 

STATION  NANE 

1ST  TO  UTC : 

:  MARCH  AFt  CA 
♦  8 

PER  100  or  RECORD:  AUG  79 
MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 

•  JUL  89 

PMC  NOME  HA  | 

CAIN 

VAX IA8LE 

350  •  119  120  •  189 

190  •  259 

260  •  349 

no  of  oes 

1ST AS  | 

8.3 

33.3  33.3 

8.3 

16.7 

12 

1 

1 1  QUID  | 

PRECIP  | 

25.0 

14.3  28.6 

7.1 

25.0 

28 

1 

FREEZING  j 

PRECIP  j 

1 

FROZEN  | 

PRECIP  1 

1 

FOG  | 

51.5 

3.4  8.8 

2.6 

33.8 

388 

i 

FOG  WITH  vis  | 
GE  1/2  MILES  | 

53.8 

3.5  8.4 

2.9 

31.4 

344 

TOTAL  OBS  1 

2488 

0 

408  -ou 

167 

3908  0 

7431 

MOHfH:  AUG 

HOOPS:  ALL 

T'>TM$  { 

25.0 

-3.8 

51.3 

16 

i 

UUUlO  | 

PRIC1P  | 

11.3 

13. S 

5«>.u 

5.U 

*U.U 

00 

i 

►  HIE  ZING  | 

►  | 

I 

»RJZ(N  | 

PRECIP  | 

1 

FOu  | 

47.7 

b.'j 

IU.R? 

2.3 

35.3 

568 

i 

FOG  UllH  VIS  | 

U  1/2  miles  j 

-8.8 

6.7 

9.4 

2.3 

52.9 

523 

total  oes  | 

2622 

0 

-29 

457 

151 

3781 

0 

74  40 

4 


A  S 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE*  Of  AT  NO' PNC!  1C  PHENOMENA 

USA  F  FT  AC,  ASMEVILLE  NC  VERSUS  MIND  DIRECTION  FRCN  HOURLY  OISER  VAT  IONS 


STATION  NUMBER:  722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC;  ♦  8 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 

•  JUL  89 

PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE  350  -  119 

120  •  189 

190  -  259 

260  •  349 

NO  OF  OSS 

TSTNS 

6.7 

6.7 

26.7 

6.7 

53.3 

15 

LIQUID 

PRECIP 

’3.0 

7.6 

48.9 

2.2 

28.3 

92 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOi 

56.5 

4.5 

8.6 

2.9 

27.5 

690 

i OG  WITH  VIS 
uE  1/2  NILES 

54.9 

h  .  / 

«.v 

3.1 

28.4 

619 

•OIAL  OSS 

1  278! 

0  531 

7/U 

233 

2885  0 

7200 

MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 

TSTNS  | 

10.0 

20.0 

20.0 

10.0 

40.0 

10 

CiOUIO  } 

wr  ip  j 

23.5 

27.,' 

50.9 

2.9 

15.4 

136 

FREEZING 

PRECIP  I 

•BOZEN  j 

PRECIP  j 

FOG  | 

65.2 

*6  .8 

9.4 

2.7 

17.9 

1366 

<0G  WITH  VIS  • 
GE  1/2  MILES  | 

64.3 

5.2 

9.0 

2.8 

18.7 

1111 

TOUI  OflS  I 

32«3  o 

804 

768 

228 

2397  0 

7440 

A  5  5 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

.  722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC : 

:  MARCH  AFB 
♦  8 

CA 

PER  100  OF  RECORD:  AUG  7V 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 

JUL  89 

PHENOMENA  | 

CALM 

VARIABLE 

350  •  m 

120  ■  189 

190  •  2.9 

260  -  349 

NO  OF  OBS 

f STMS  | 

33.3 

66.7 

3 

LIQUID  j 

PREC1P  j 

T 1 .6 

18.7 

47.0 

8.0 

14.7 

251 

FREEZING  { 

PRECIP  j 

FROZEN  | 

PRECIP  j 

100.0 

1 

FOG  | 

58.8 

9.0 

16.6 

H  .  4 

11.4 

1145 

FOG  WITH  VIS  | 
GE  1/2  MILES  j 

56.0 

8.7 

17.8 

5.0 

12.5 

905 

TO  Y  AT  OBS  I 

2860 

0 

1268 

921 

274 

ia/s  u 

7200 

MONTH:  Ott 

HOURS:  .. 

TSTMS  | 

50.0 

50.11 

2 

LIQUID  | 

PRECIP  j 

17. 8 

23.9 

42.6 

*♦.8 

10.  v 

376 

FREEZING  j 

PRECIP  j 

FROZE  K  j 

PRECIP  j 

66. 7 

33.3 

3 

FOG  | 

53.5 

25.0 

-.i 

8.2 

917 

FOG  WITH  VIS  | 
GE  1/2  MILES  | 

50.9 

8.9 

27.2 

4.4 

8.5 

742 

TOTAL  OBS  | 

324  7 

0 

K/>  ' 

889 

276 

1556 

0 

7440 

A  •  5 


6 


OPERATING  LOCATION  *AH  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCES  Of  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USA  I  f  1  AC  ,  ASHfVIILE  MC  VERSUS  WIND  DIRfCMON  1  ROM  HOURLY  OHSfRVATIONS 


STATION  NUN8ER:  722860 

STATION  NAME:  MARCH  AfB 
LSI  TO  UTC:  ♦  8 

CA 

PERIOD  Of  RECORD: 
MONTHS:  ALL 

AUG 

79  •  JUL  89 

PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

550  119 

120  •  189 

190  •  259 

260  •  549 

NO  OF  oes 

TS1MS 

|  12.9 

12.9 

27.7 

10.9 

55.6 

101 

LIQUID 

PRECIP 

|  17.3 

17.4 

41.9 

6.4 

16.8 

2692 

FREE2INC 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

|  25.0 

62.5 

12.5 

8 

FOG 

|  55. 9 

6.6 

17.4 

5.2 

18.9 

11280 

FOG  WITH  VIS 
a  1/2  NILES 

|  51.9 

6.7 

18.2 

5.5 

19.9 

9492 

IOTAI  06 S 

|  521 73 

ll 

HU.Sr> 

10052 

5100 

51895 

0 

87663 

•> 


A 
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TT 

TT 

TT 
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PRECIPITATION,  SNOWFALL,  SNOU  DEPTH  SUMMARIES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARE  CREATED  FROM  SUNNARY  OF  DAY  (SOO)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  uf  PRtf I  PI  TAT  ION, 

SNOWFALL  ANO  SNOW  DEPTH.  OATA  IS  SUMMARIZED  FOR  ALI  YEARS 

COMBINED.  SUMMARIES  INCLUOE  THE  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  OATS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
Of  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OF  ".0"  INDICATES  ONE  OR  NORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .OS  PERCENT. 

NONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FuR  AIL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AM0UN1S,  MEAN.  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  HOMTHS/YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTE:  LEASI  AMOUNTS  ARE  OERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS/YEARS  ONLY.  -.00"  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  “.0"  MEANS 
NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  ANO  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AMO  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  ANO  YEAR.  AN  ASTtRISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  THE  OATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  -.00"  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
“.0“  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  "O'*  MEANS  NO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/SNOW  OEPTH- -FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNCW  YEAR. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
OEPTH  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  51  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  OATA  BY  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  I  HE  IIKS1  (OR  LASIF  INIRY  IN 
COLUMN  69  OF  AUS  FORMS  10/T0A  (OR  EQUIVALENT )  AS  LITHER  A  TRACE  UR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  0EF1NES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THt  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ".U"  UR  "TRACF"  IFF  FINES  IHf  FIRST  ;0R  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  f HI  IZl'II  (.Ml  INIRY  COLUMN  70  OF  AWS  FOPM  IU/10A 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAS))  OCCURRENCE  01  SHOW  DtPIH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DUPING  I  HE  GIVcN  PUR. 


MOTE  1.  IF  THE  MINIMUM  AMOUNT  RECORDED  IN  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  WORD  "TRACE"  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMN. 

NOTE  2.  TASLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARE  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARE  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEU  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMMARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOO  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOUFALI  OCCURRENCES  IN  THE  SUMMARY  OF  DAY 
INCLUDED  HAIL. 

NOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTNG  TIMES  FOR  USAF ,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS 
AIR  FORCE  NAVY  ANO  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945:  0800  LSI  THROUGH  JUN  1952:  0030  GMT 

JAN  1946  TO  MAY  195/:  1230  LST  JUN  1952  TO  MAY  1957:  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 

CONVERSIONS: 

-  1  INCH  «  25.39998  MILLIMETERS 
1  MILLIMETER  *  .0393/  INCHES 


B  -  1  -  3 


OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  PRECIPITATION  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVIUE  NC  FROM  SUMMARY  Of  DAY  DATA 


STATION  NUNSER: 

722860 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  CA 
♦08 

PERIOD 

MONTH: 

Of  RECORD:  3602-8907 

ALL  HOURS:  ALL 

AMOUNTS  | 

(INCHES)  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

HOWE  |’ 

75.5 

73.0 

71.3 

74.3 

80.9 

86.4 

92.6 

91.3 

87. 1 

85.3 

82.8 

77.6 

81.6 

1 

TRACE  | 

4.8 

6.6 

9.5 

12.0 

14.5 

11.8 

5.6 

5.8 

9.0 

8.0 

6.0 

5.7 

8.3 

.01  | 

1.6 

1.7 

2.1 

.9 

1.0 

.6 

.2 

.5 

.7 

.9 

.6 

1.7 

1.0 

.02-. 05  | 

3.6 

3.5 

3.3 

3.7 

1.1 

.8 

.8 

1.0 

.8 

1.0 

2.4 

3.6 

2.2 

.06. 10  | 

2.7 

2.4 

2.8 

2.3 

.6 

-1 

.5 

.3 

.V 

1.0 

1.3 

1.5 

1 .4 

.11-. 25  | 

4.6 

3.9 

4.6 

3.  1 

1  .0 

.  i 

.? 

.  / 

.7 

1  .4 

2.1 

3.7 

2.2 

1 

.^6-.5U  | 

3 .  7 

3.6 

5.5 

J  j 

.  1 

.  1 

»  .11 

3.0 

1  .  ( 

1 

.51*1.00  I 

2.2 

2.7 

2.1 

1.3 

.  1 

.  1 

.3 

.5 

1.6 

2.2 

1.1 

1 

1.01-2.50  1 

1.2 

1.7 

.8 

.1 

.  1 

.  1 

.  1 

.4 

.  1 

.6 

.9 

.5 

I 

2.51-5.00  |  .1  .1  .0 

I 

5.01-10.00  j 

I 

10.01-20.00  I 

I 

OVER  20.00  | 

. I . . 

OAVS  WITH  | 


MEAS  AMTS  | 

■ 

19.7 

19.5 

19.2 

13.7 

*8.6 

1.3 

Ui 

3.9 

6.7 

11.2 

16.7 

10.1 

1 

TOTAL  NO.  OF  | 
OBSERVATIONS  j 

1643 

1507 

1668 

1620 

1674 

162U 

1673 

1643 

1590 

1643 

1590 

1643 

19514 

B  •  2  1 


OPERATING  LOCATION  'A* 
USAEETAC,  ASHEVILLE  NC 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  3602-8907 


LST  TO  UTC:  +08 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

|  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

36 

1 

.00* 

.00* 

TRACE 

TRACE 

.00 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

2.92 

.18 

4.61 

7.71* 

37 

1  1.31 

4.09 

2.04 

.43 

.14 

.00 

.01 

.00 

TRACE 

TRACE 

.09 

1.30 

9.41 

38 

1  1.27 

2.58 

4.77 

.88 

.35 

TRACE 

.02 

.22 

.04 

.14 

TRACE 

4.93 

15.20 

39 

j  2.52 

1.59 

.96 

1.27 

.01 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

2.36 

.07 

1.14 

.36 

10.28 

40 

|  3.07 

2.81 

1.44 

1.15 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.01 

1.05 

.32 

4.70 

14.55 

41 

1 

1  1.19 

6.42 

5.04 

2.45 

.08 

.03 

TRACE 

.42 

TRACE 

1.99 

.43 

2.54 

20.59 

42 

I  .45 

.67 

.96 

1.66 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.25 

TRACE 

.19 

.13 

.75 

5.0i 

43 

I  5.69 

2.19 

2.34 

1.03 

TRACE 

TRACE 

.00 

.00 

.12 

.43 

.07 

6.06 

17.93 

44 

i  .42 

4.39 

.69 

1.35 

.04 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.02 

3.23 

.40 

10.54 

45 

1  -21 

1.86 

2.88 

.20 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

1.33 

.10 

.24 

.10 

2.22 

9.1f 

46 

1 

1  .17 

.70 

1.56 

.41 

TRACE 

TRACE 

.15 

.02 

.90 

.43 

4.10 

1.36 

9.80 

47 

!  .14 

.18 

.71 

.19 

.37 

TRACE 

.00 

.73 

.01 

.07 

TRACE 

1.38 

3.73 

48 

|  .03 

1.07 

.87 

.46 

.17 

.28 

TRACE 

.00 

TRACE 

.83 

.00 

1.79 

49 

|  2.30 

.66 

.34 

TRACE 

.23 

TRACE 

TRACE 

.00 

TRACE 

.01 

.73 

1.16 

5.45 

50 

|  1.50 

1.62 

.37 

.63 

.08 

TRACE 

TRACE 

.00 

(RACE 

.01 

1.50 

.01 

5.72 

51 

1 

|  .94 

.35 

.54 

1.26 

.06 

TRACE 

.09 

.14 

.56 

.28 

.45 

4.42 

9.09 

52 

|  5.38 

.22 

4.67 

1.27 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.00 

1.15 

TRACE 

3.18 

2.75 

ie.62 

53 

1  .71 

.33 

.79 

1.45 

.03 

1RACE 

.02 

.15 

TRACE 

.15 

.95 

.29 

4.87 

54 

|  4.21 

1.45 

3.28 

.20 

TRACE 

TRACE 

.20 

.12 

.00 

TRACE 

1.72 

.52 

11.70 

55 

|  4.37 

1.23 

.23 

.82 

.60 

.05 

TRACE 

.03 

TRACE 

TRACE 

.59 

.35 

8.27 

56 

|  3.33 

.41 

.01 

1.76 

.10 

TRACE 

.08 

TRACE 

.00 

.04 

.00 

.16 

5.89 

57 

|  4.75 

.84 

.67 

1.12 

.96 

.18 

1  RACE 

.00 

TRACE 

1.83 

.49 

2.3P 

17.*; 

58 

|  .89 

4.07 

3.02 

^.h4 

.36 

1  k’AO 

.00 

.47 

.14 

.24 

.29 

TRACE 

11.92 

S9 

|  1.05 

.'.22 

.(HI 

.77 

IkAU 

1  k  AC  1 

01 

fkAOt 

.51 

.03 

.38 

2.10 

6.59 

Ml 

|  2.55 

i./a 

.82 

.74 

At/ 

IKAU 

At/ 

.00 

.07 

.38 

.83 

.01 

6.62 

6  1 

1 

|  .62 

.00 

.62 

IRAlt 

IkACl 

IKAU 

IkAU 

.56 

TRALt 

TRACE 

.46 

1.21 

3.47 

U 

|  1.85 

2.69 

.74 

TRACE 

.31 

.Ul 

IRACE 

IRACE 

TRACE 

IRACE 

.02 

.05 

5.67 

M 

1  -17 

2.14 

1.15 

1.  w 

IKAU 

.01 

.00 

IRACE 

i  .Ul 

.81 

1.54 

TRACE 

10.02 

|  1.26 

.84 

1.25 

.71 

.23 

TRACE 

TRACF 

TRACE 

.06 

.11 

1.19 

.82 

6.45 

65 

1  .21 

.22 

2.55 

4.5/ 

TRACE 

.04 

.10 

.20 

.06 

TRACE 

5.55 

2.47 

15.97 

66 

1 

1  .71 

1.16 

.23 

TRACE 

ikAca 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.09 

.39 

.96 

3.95 

7.49 

67 

|  1.70 

TRACE 

.70 

1.97 

.09 

At? 

TRACE 

.02 

.35 

.00 

3.09 

1.37 

9.31 

(Ai 

1  -59 

.75 

1  .60 

.‘>4 

IKACt 

1  .46 

.08 

rwAC* 

.12 

.47 

.70 

6.06 

6V 

|  6.26 

8.89 

.87 

.  14 

.  'I '» 

.U»' 

.04 

.03 

.15 

TRACE 

1.02 

.02 

18.07 

A» 

|  .80 

.'.75 

1.5/ 

.  IS 

ikno 

ikAi'f 

•  KAU 

.16 

.0(1 

.04 

1.76 

2.17 

8.98 

9 


2  •  2A 


OPERATING  LOCATION  'A*  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMNERt  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER IX  OF  RECORD:  3602-8907 


LST  TO  UTC:  *08 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

|  JAN 

| . 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

'|  .40 

.24 

.08 

.28 

.41 

.07 

TRACE 

.00 

o 

o 

.66 

.06 

2.36 

5.06 

72 

1  .00 

.10 

TRACE 

.31 

.08 

.28 

TRACE 

.03 

.08 

.27 

1.56 

.67 

3.38 

73 

|  1.51 

2.75 

1.35 

TRACE 

TRACE 

.01 

.00 

.03 

.01 

.03 

1.41 

.03 

7.13 

74 

|  6.27 

.16 

2.03 

.47 

TRACE 

.03 

TRACE 

TRACE 

.15 

.26 

.04 

1.73 

11.14 

75 

1  .25 

1  -  id 

2.58 

1.37 

TRACE 

TRACE 

.26 

.00 

TRACE 

.08 

.33 

.35 

6.48 

76 

1 

1  -oo 

4.18 

1.18 

1.26 

.84 

.15 

.06 

.17 

2.64 

.17 

.41 

.16 

11.22 

77 

|  1.96 

.84 

.71 

TRACE 

2.07 

TRACE 

TRACE 

2.39 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

1.91 

9.88 

78 

|  6.21 

6.28 

5.22 

1.07 

.01 

TRACE 

.00 

.21 

1.25 

.06 

1.82 

1.83 

23.96 

79 

|  5.28 

1.46 

3.56 

TRACE 

.17 

TRACE 

.26 

TRACE 

.02 

.34 

.17 

.16 

11.42 

80 

|  5.19 

8.09 

2.16 

.41 

.12 

.oo 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.17 

16.14 

81 

|  1.83 

1.53 

2.46 

.27 

.08 

TRACE 

TRACE 

.00 

.11 

.19 

.92 

.28 

7.67 

82 

|  2.42 

.99 

4.90 

.84 

.81 

.12 

.00 

.01 

.27 

.12 

2.62 

.30 

13.40 

83 

|  2.52 

3.79 

6.09 

2.66 

.16 

TRACE 

TRACE 

.96 

.45 

1.48 

1.39 

1.57 

21.07 

84 

1  .0? 

.05 

.11 

.  10 

TRACE 

.10 

1.41 

.06 

.25 

.u3 

.70 

4.87 

7.75 

85 

|  .68 

.56 

.29 

.03 

.01 

.01 

TRACE 

.00 

.14 

.06 

2.15 

.41 

4.34 

86 

1 

|  1.28 

1.68 

2.84 

.56 

TRACE 

TRACE 

.02 

.03 

.11 

.36 

.30 

.62 

7.80 

87 

1  .93 

1.28 

1.01 

.07 

TRACE 

.06 

.08 

.01 

1.08 

2.85 

.79 

1.90 

10.06 

88 

1  1  57 

.80 

.18 

1.94 

.02 

TRACE 

.00 

IRACfc 

IRACfc 

TRACt 

.*0 

2.62 

7.61 

89 

1  -82 

1.14 

.75 

TRACE 

.09 

TRACE 

.00 

2.80* 

OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 


IOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +08 


YEAR  |  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


LEAST 

1 

1 

.00 

.00 

.00 

TRACE 

TRACE 

.00 

.00 

.00 

.00 

o 

o 

.00 

TRACE 

3.38 

GREATEST 

1 

I 

6.27 

8.89 

6.09 

4.57 

2.07 

.28 

1.46 

2.39 

3.01 

2.92 

5.55 

6.06 

23.°6 

MEAN 

1 

1 

1.92 

1.8/ 

1.64 

•  OJ 

.  18 

.o5 

.08 

.  17 

.31 

.37 

.98 

1.54 

9.93 

MEDIAN 

1 

1 

1.27 

1.26 

1.01 

.55 

.U‘> 

IRACl 

1  RACE 

.01 

.04 

.12 

.49 

1.21 

9.12 

SO 

1 

1 

i.aai 

7.000 

1.562 

.878 

.  iM, 

.  U63 

275 

.*04 

.660 

.667 

1.156 

1.551 

4.889 

TOTAL  OGS 

I 

1643 

1507 

1668 

16.10 

167'» 

1620 

1673 

1643 

1590 

1643 

1590 

1643 

19514 

THE  GRfcAUSI  VALUE  Of 

8.8V 

ua:UPHK)  IJN 

“k‘/6V 

NOTE: 

•TH*.  VALUE  IS  BASED  ON  A 

MONTH 

WITH  CESS 

1  HAN  907. 

UF  THE 

OATA 

AVAILABLE 

FOR  THE 

MONTH 

PERIOD  OF  RECORO:  3602-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


B  •  2C 


OPEIATING  LOCATION  'A1 
USAFITAC.  ASMEVILLf  NC 


EXTREME  OAK*  PRECIPITATION  AMUUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA 


STATION  NUMBER!  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  "^^c^n8907 

LST  tO  UTC:  ^08  WHTH:  ALL  HOURS.  ALL 


TEAR 

|  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

36 

.00* 

• 

o 

o 

TRACE 

TRACE 

.00 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

1.06 

.08 

1.12 

1.12* 

37 

1  47 

2.42 

.63 

.25 

.06 

.00 

.01 

.00 

TRACE 

TRACE 

.07 

.82 

2.42 

38 

!  .43 

.66 

2.42 

.39 

.32 

TRACE 

.02 

.16 

.04 

.09 

TRACE 

1.93 

2.42 

39 

j  1.07 

1.11 

.35 

.77 

.01 

TRACE 

IRACE 

IRACE 

1.38 

.04 

.6^ 

.35 

1 .38 

40 

j  .96 

1.40 

.98 

.62 

TRACE 

TRACE 

IRACE 

TRACE 

.01 

.80 

.29 

2.68 

2.68 

41 

|  .40 

1.60 

1.14 

.83 

.08 

.03 

TRACE 

.40 

TRACE 

.51 

.31 

.75 

1.60 

42 

j  .45 

.59 

.78 

.43 

TRACE 

1  RACE 

TRACF 

.25 

TRACE 

.19 

.06 

.46 

.78 

43 

j  3.09 

.88 

1.13 

.60 

TRACE 

TRACE 

.00 

.00 

.12 

.33 

.07 

2.42 

3.09 

j  .17 

1.20 

.21 

1.28 

.04 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.01 

.90 

.17 

1.28 

45 

i  .it 

.71 

1.22 

.14 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

1.29 

.10 

.24 

.08 

1.48 

1 .48 

46 

j  .09 

.53 

.95 

.16 

TRACE 

IRACE 

.12 

.02 

.90 

.17 

1.04 

.39 

1.04 

47 

i  .n 

.18 

.46 

.16 

.37 

TRACE 

.00 

.73 

.01 

.07 

Tk..«E 

.73 

.73 

48 

i  05 

.86 

.34 

.21 

.17 

.  19 

TRACE 

.00 

TRACE 

.39 

.00 

.90 

.90 

i  .54 

.32 

.25 

TRACE 

.  14 

TRACE 

TRACE 

.00 

TRACE 

.01 

.  7j 

.63 

.73 

50 

i  -59 

1.06 

.27 

.35 

.08 

IRACE 

TRACE 

.00 

TRACE 

.01 

.73 

.01 

1 .06 

51 

1  .28 

.31 

.53 

.37 

.05 

TRACE 

.07 

.12 

.53 

.22 

.40 

1.41 

1.41 

52 

j  1.52 

.16 

1.80 

.59 

1RACE 

TRACE 

TRACE 

.00 

1.14 

TRACE 

1.26 

.99 

1 .80 

53 

j  .28 

.25 

.34 

.50 

.02 

TRACE 

.02 

.15 

IRACE 

.15 

.62 

.29 

.62 

54 

i  2.26 

1.14 

.88 

.10 

TRACE 

TRACE 

.17 

.07 

.00 

TRACE 

1.20 

.28 

2.26 

55 

|  1.44 

.42 

.19 

.47 

.36 

.03 

TRACE 

.03 

TRACE 

TRACE 

.28 

.14 

1 .44 

56 

|  2.31 

.15 

.01 

1.00 

.10 

TRACE 

.08 

TRACE 

.00 

.0/. 

.00 

.12 

2.31 

i  91 

.46 

.32 

.43 

.49 

.16 

TRACE 

.00 

IRACE 

.57 

.32 

1.37 

1.37 

56 

j  .61 

1.58 

.70 

.98 

.36 

TRACE 

.00 

.47 

.08 

.20 

.28 

TRACE 

1 ,58 

59 

j  1.00 

.72 

.00 

.24 

TRACE 

TRACE 

.03 

TRACE 

.51 

.03 

.33 

1.01 

1 .01 

60 

j  .85 

.62 

.08 

.69 

.02 

IRACE 

.02 

.00 

.07 

.20 

.30 

.01 

.85 

61 

1  39 

.00 

.47 

TRACE 

TRACE 

(RACE 

IRACE 

.28 

TRACE 

TRACE 

.23 

1.03 

1.03 

62 

j  .83 

.65 

.29 

TRACE 

.16 

.01 

IRACE 

IRACE 

TRACE 

TRACE 

.02 

.04 

.83 

63 

j  .  16 

1.11 

.46 

.46 

TRACE 

.01 

.00 

IRACE 

1.9* 

■  3U 

1.20 

TRACE 

1 .94 

.43 

.44 

.36 

.22 

1  RACE 

IRACE 

IRACE 

.  U6 

.119 

.77 

.45 

.  77 

65 

i  .19 

.22 

1.06 

1.57 

TRACE 

.03 

.07 

.20 

.06 

IRACI 

2.111 

.83 

2. 10 

1  .69 

.65 

.22 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.09 

.',3 

.90 

1.88 

1.88 

67 

|  1.21 

TRACE 

.26 

.64 

.04 

.02 

TRACE 

.02 

.30 

.O.J 

1 .73 

.67 

1.28 

j  .42 

.19 

1.03 

.28 

.27 

f  RACh 

1  .1)4 

.08 

TRACF 

.  0  • 

.  *4 

.30 

69 

j  1.67 

2.09 

.37 

.12 

.3? 

.01 

.04 

.03 

.  15 

TRACI 

.tit 

.02 

2.09 

70 

)  .40 

1.37 

au 

.15 

1  WACI 

JKAU 

1  RAU 

.  lo 

.UM 

OPERATING  LOCATION  'A1  EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  Of  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  3602-8907 

1ST  TO  UTC:  *08  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

.25 

.1/ 

•  U7 

.11 

•  2U 

.05 

1  RACE 

•  UO 

.00 

.43 

.06 

.79 

.79 

72 

.00 

■  .10 

TRACE 

.31 

.06 

.25 

TRACE 

.03 

.08 

.08 

.79 

.40 

.79 

73 

.60 

.82 

.50 

TRACE 

TRACE 

.01 

.00 

.03 

.01 

.03 

.61 

.02 

.82 

7  | 

2.96 

.16 

.71 

.27 

TRACE 

.03 

TRACE 

TRACE 

.15 

.20 

.03 

1.13 

2.96 

75 

.13 

.85 

.96 

.62 

TRACE 

TRACE 

.26 

.00 

TRACE 

.08 

.31 

.28 

.96 

76 

.00 

1.48 

.65 

.58 

.62 

.15 

.04 

,17 

2.08 

.12 

.33 

.11 

2.08 

77 

.96 

.74 

.37 

TRACE 

1.08 

(RACE 

TRACE 

1.74 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.70 

1.7* 

78 

.81 

1.30 

1.90 

.36 

.01 

TRACE 

.00 

.21 

1.14 

.05 

.73 

.93 

1.90 

79 

2.37 

.60 

.71 

TRACE 

.14 

TRACE 

.26 

TRACE 

.01 

.32 

.11 

.14 

2.37 

80 

1.75 

1.70 

.58 

.13 

.09 

.00 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.15 

1.75 

01 

.85 

.50 

1.58 

.12 

.08 

TRACE 

TRACE 

.00 

.11 

.14 

.61 

.28 

1.58 

82 

1.04 

.84 

2.17 

.73 

.61 

.11 

.00 

.01 

.11 

.12 

1.13 

.10 

2.17 

83 

1.03 

1.18 

2.29 

.90 

.16 

TPACE 

TRACE 

.38 

.25 

.72 

.47 

.67 

2.29 

84 

.05 

.05 

.11 

.08 

TRACE 

.05 

1.38 

.03 

.21 

.03 

.29 

1.47 

1.47 

85 

.34 

.39 

.11 

.03 

.Cl 

.01 

TRACC 

.00 

.09 

.05 

.72 

.26 

.72 

86 

.61 

.42 

.65 

.55 

TRACE 

TRACE 

.01 

.03 

.06 

.28 

.17 

.57 

.65 

87 

.34 

.64 

.32 

:Ps 

TRACE 

.05 

.08 

.01 

1.02 

.60 

.38 

.71 

1.02 

88 

1.33 

.65 

.18 

.78 

.02 

TRACE 

.00 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.29 

.76 

1.33 

89 

.69 

.53 

.62 

TRACE 

.09 

TRACE 

.00 

.69* 

GREATEST  j 

1 

5.09 

2.42 

2.42 

1.57 

1.08 

.25 

1.18 

1.74 

2. 08 

1.06 

2.10 

2.68 

3.09 

TOTAL  OBS  | 

1643 

1507 

1668 

162U 
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OPE RAT INC  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FKOJEKV  Of  OCCURRENCE  Of  SNOUfAU  IN  INCHES 

USAfETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUMMARY  Of  OAT  DATA 


STATION  HUMBER:  722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  MARCH 
♦06 

AfB  CA 

PER 100  OF  RECORD:  4601-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

AMOUNTS 

(INCHES) 

|  JAN 

1 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

|'  90. 1 

99.4 

95.6 

100.0 

100.0 

100.  U 

100.  u 

100. u  100.0  100.0 

99.8 

99.2 

99.8 

TRACE 

1 

1  .6 

.5 

.4 

•> 

•  4. 

.6 

.2 

0.1-0. 4 

1 

1 

.1 

.1 

.1 

.0 

0.5-1. 4 

1 

1  -1 

.i 

.1 

.0 

1.5- 2.*  | 

I 

2.55.4  |  .1  .0 

I 

3.5- 4.*  j 

I 

4.5- 6.*  | 

I 

0.5- 10.*  | 

I 

10.5- 15.4  j 

I 

15.5- 25.4  | 

I 

25.5- 50.4  | 

I 

OVER  50.4  | 

. I . '  '  . . 

DAYS  WITH  I 


HE  AS  AMTS  1 

t 

.3 

.1 

.1 

.1 

.2 

.1 

1 

TOTAL  NO.  Of  | 
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1364 

12*3 
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1333 

1290 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USATETAC,  ASHEVILLE  UC 


TOTAL  NONTHLT  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 


USAfETAC,  ASHEVILLE  UC 

STATION  NUMBER:  722860 

STATION  NAME:  MARCH 
LST  TO  UTC:  *08 

FROM  SUMMARY  OF 

AFB  CA 

DAY  DATA 

PERIOD  Of  RECORD:  4601-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAN 

FES 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANNUAL 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

TRACE 
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49 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.9 

SO 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51 

.0 
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TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.3 

58 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.u 

u 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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1 
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.0 
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.0 
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.0 
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77 
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.0 
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.11 
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,u 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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0 
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II 
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.u 
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.0 
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.n 

tl 

«l 

.u 

.11 
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.0 
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.0 

.0 
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.U 
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(1 
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II 
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OPERATING  LOCATION  TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  MOUNTS  IN  INCHES 

UCAFITAC,  ASHE  VILLI  NC  FROM  SUHMANY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMKN:  722860  STATION  NANI:  MARCH  AFS  CA  PERIOD  OF  RECORD:  4601-8907 


1ST  TO  UTC: 

♦08 

MONTH 

:  ALL 

HOURS 

ALL 

JAN 

FES 

MR 

APR 

NAY 

JUN 

jut 

AUG 

SEP 

OCI 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

. 

ai 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

,ii 

.0 

.1) 

.0 

.0 

.0 

.0 

V 

.0 

.0 

IRACE 

.u 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

TRACI 

as 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.11 

.0 

.u 

.0 

.0 

84 

.0 

TRACE 

.0 

.u 

.0 

0 

.0 

.0 

At 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

as 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  » 

.0 

.  i 

86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-U 

.0 

.0 

.0 

87 

.0 

TRACE 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

88 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.It 

M 

.0 

.0 

.0 

89 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

0 

.41 

.0 

TRACE* 

AJ 

.0 

-U.. 

.0 

.0  . 

.  o 

_,u 

At 

•0 

.0 

.0 

.0 

CRCAIESt 

*.9 

.2 

.6 

.0 

0 

1 1 

.0 

.0 

At 

.0 

.  1 

1.1 

4.9 

mean 

.  1 

.0 

TRACE 

.0 

.u 

.0 

AI 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

SO 

. 1 
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.ovu 

.OUU 

.000 

.000 

.uon 
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.uuo 
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.168 

.764 
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OPERATING  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  SNOWTALt  AMOUNIS  IN  INCHES 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC : 

:  MARCH 
♦08 

FROM 

AFG  CA 

SUMMARY 

OF  DAY 

DATA 

PERIOO 

MONTH: 

OF 

ALL 

RECORD: 

HOURS 

4601-8907 
:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANI 

46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

Tl 

47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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49 

3.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

Tf 
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.0 
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55 
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.0 

.0 
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H 
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.0 
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.u 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

.0 

.0 
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.u 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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TR 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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71 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

72 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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n 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TR, 

74 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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76 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

78 

.0 

.0 

.0 

#n 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

-U 

.u 

.0 

.u 

.0 
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.0 
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OPCftATlMC  LOCATION  *A*  fXTNCME  0A1LY  SNCWfAU  AMOUNTS  IN  INCHES 

U SAFI T AC,  ASMfVlUE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION 

NUMBER: 

772360  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LSI  TO  UTC:  »08 

PC  RICO 
MONTH: 

OF  RECORD:  4601-8907 
ALL  HOURS:  ALL 

tear 

1 

..  j . 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 
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NOV 

DEC 

ANNUAL 
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'l 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

32 

i 

.0 

.0 

TRACE 
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.0 
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-U 

.U 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

S3 

! 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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1 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

85 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

86 

1 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.41 

.41 

.4) 

.0 

.0 

.0 

87 

1 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.u 

.41 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 
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88 

1 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

.U 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

89 

1 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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1 
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.0 

.u 
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.U 

.0 

.u 

.u 

.  1 

.8 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUM8ER:  722860  SIAT10N  NAME:  MARCH  AFB  CA 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTREME  DAILY  SNOU  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *08 


PER  100  OF  RECORD:  3602-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR  | 

JAN 

FEB 

KAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

73 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

76 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(J 

0 

0 

0 

0 

0 

82 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8S 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

86 

u 

n 

u 

0 

0 

11 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

87 

0 

u 

0 

u 

u 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

88 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

GREATEST  I 

1 

. j. 

2 

u 

(RACE 

u 

0 

u 

U 

0 

0 

0 

0 

1 

101 AL  UBS  j 

1643 

1511 

\67h 

U.21I 

16  7.. 

1671.1 

l(»7j 

16  U’ 

15911  , 

1643 

1590 

1643 

ANNU 


FHE  6REA1LST  VALUE  OF  UCCIIRKID  ON  1)1/11/49 

NOff :  *  I  hi  VAUJI  Is  IIASrt"  "H  A  MUNIII  Ullll  M-.i.  MIAN  oil:  III  III!  nAIA  AVAILABLE  IOR  I  ML  M0N1H 


II  A  2H 
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USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


FIRST  AM)  LAST  OATS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOU-YEAR 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFU  LA  PERIOD  OF  RECORD:  3602-8907 

SNOU-YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


FIRST  FIRST  FIRST  LAST  LAST  LAST 

SNOWFALL  MEASURABLE  MEASURABLE  SNOWFALL  MEASURABLE  MEASURABLE 

SNOU-YEAR  SNOUFaU  SNUWDfRlH  SNOWFALL  SNOW  DEPTH 


83  - 

84 

FEB  16 

FEB 

16 

83  - 

86 

NOV  12  NOV  17 

NOV 

12 

86 

87 

FEB  24 

1  LB 

2a 

87 

88 

DEC  16 

DEC 

16 

88  - 

89 

FEB  03 

FEB 

08 

MEDIAN-DATE 


JAN  18  JAN  18  DEC  jb  FEB  03  JAN  19  DEC  28 


II: 


II 


QUOnAABA 

rYYYYYYY 

MAMA 

RRRRRRRR 

ppppppppp 

AMAAAM 

RRRRRRRRR 

pp  pp 

AA 

AA 

NR 

UR 

pp  pp 

AA 

AA 

NR 

RR 

ppppppppp 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

pppppppp 

AAAAAAAAAA 

RRRRRRRR 

pp 

AAAAAAAAAx 

RR 

RR 

pp 

M 

AA 

RR 

Rk 

pp 

AA 

AA 

Hk 

kk 

pp 

AA 

AA 

kk 

Kl 

ft TTTTtTTt 

cccccc 

rTITTTTTTT 

cccccccc 

TT 

cc  cc 

rr 

cc 

TT 

cc 

TT 

cc 

T1 

cc 

1 1 

cc  cc 

1 1 

cccccccc 

1 1 

cccccc 

C  •  1  -  1 


PART  C 


SURFACE  W1U0  SUMMARIES 


PEAK  UINOS. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARE  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  REGINNING  OF  PERIOO  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  EACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  UINO  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*>  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  907.  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  UINOS- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  UINO  SPEED  GROUPS.  THE  H  KNOI  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  "CALM,"  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  "1-4  KNOT"  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OflSCRVAIION  COUNT:,.  THT  VALUES  IN  THIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAL  WIND  UUNG  RECORDED  I  OR  LALII  DAY  UF  LALH  MUN I H . 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED-  PERCENT  OCCURRENCE  FREOUENCY. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  OATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANOARD  I  1  Ml  PIMUJL  I  UR  LALH  MONTH  lAU  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AND  All  HOURS  LTlMG'.Nlfl). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALi  HUIRs  CUMCINLU). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIRUIION  OF  THE  PERU  NT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POE)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IM  30  OEGREE  INCREMENTS.  "CALM"  AND  "VARIABLE"  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARO  INAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W>  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARE  PRINTED  BELOW  LALH  SUMMARY . 

ALSO 'PROVIDED :  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  UF  WIND  DIRFCIION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CE  I L  ING.'VISIBll  I T  Y  (ONDIIIONL.  I  HE  St  CONDIIIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISiOKIIY  IS  GHIAIER  I  HAN  UR  KlUAl  II)  I U  MILLS  (DUOU  MF  IFRS ) 

1  ME  CEILING  MUSI  Ut  GREAIEX  IRAN  OR  LOUAt  )u  PUD  ILF  I  UUI  LESS  I  HAN  ISUU  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  ME  I ,  THEN  I  HE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEE  I ,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  Mi  lUliOU  METERS)  BUT  LESS  THAN  i  MILES  (4000  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  =  .514791  METERS  PER  SECOND 
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N 

36 

N 

26 

NU 

76 

SE 

W 

16/ 

28 

56/ 

22 

34/ 

27 

35/ 

29 

34/ 

30 

35/ 

36 

N  36 

69 

|  26/ 

33 

05/ 

26 

35/ 

33 

34/ 

29 

31/ 

70 

517 

70 

307 

21 

30/ 

22 

05/ 

22 

35/ 

28 

10/ 

34 

01/ 

41 

01/  41 

70 

1  »/ 

32 

33/ 

33 

30/ 

3b 

29/ 

30 

07/ 

31 

14/ 

24 

17/ 

23 

14/ 

S6 

07/ 

27 

05/ 

31 

10/ 

33 

13/ 

29 

14/  36 

71 

1 

|  34/ 

33 

34/ 

30 

35/ 

34 

33/ 

28 

33/ 

27 

337 

24 

31/ 

27 

29/ 

26 

30/ 

27 

33/ 

38 

35/ 

35 

01/ 

42 

01/  42 

72 

|  06/ 

42 

08/ 

29 

24/ 

24 

32/ 

33 

32/ 

32 

16/ 

27 

14/ 

29 

31/ 

21 

34/ 

24 

36/ 

41 

34/ 

27 

36/ 

36 

06/  42 

73 

1  56/ 

37 

09/ 

44 

36/ 

33 

36/ 

40 

32/ 

24 

32/ 

22 

327*23 

1-/ 

24 

07/ 

29 

04/ 

30 

34/ 

29 

33/ 

28 

09/*44 

74 

1  56/ 

30 

36/ 

32 

29/ 

20 

31/ 

75 

20/ 

21 

30/ 

20 

31/ 

2(1 

30/ 

24 

34/ 

26 

26/ 

29 

05/ 

24 

02/ 

35 

02/  35 

75 

1  35/ 

33 

35/ 

45 

02/ 

48 

27/ 

25 

34/ 

33 

32/ 

70 

35/ 

25 

SI/ 

22 

09/ 

26 

35/ 

30 

07/ 

26 

35/ 

33 

02/  48 

76 

|  08/ 

30 

11/* 

33 

>1/ 

28 

27/ 

■;s 

71/ 

77 

25/ 

26 

26/ 

22 

32/ 

71 

06/ 

31 

02/ 

33 

36/ 

33 

08/ 

32 

27/*35 

77 

|  08/ 

30 

34/ 

30 

35/ 

43 

36/ 

28 

IV/ 

24 

35/ 

20 

32/ 

24 

11/ 

34 

55/ 

20 

33/ 

17 

32/ 

25 

08/ 

40 

35/  43 

78 

|  24/ 

31 

16/ 

35 

18/ 

35 

19/ 

25 

35/ 

23 

57/ 

23 

52/ 

17 

52/ 

26 

35/ 

21 

19/ 

29 

36/ 

23 

02/ 

38 

02/  38 

79 

|  07/ 

36 

28/ 

?2 

17/ 

23 

30/ 

16 

10/ 

72 

55/ 

23 

08/ 

32 

04/ 

21 

>18/ 

22 

33/ 

35 

33/ 

26 

01/ 

31 

07/  36 

80 

|  10/ 

1 

28 

01/ 

29 

17/ 

28 

02/ 

30 

27/ 

23 

55/ 

19 

2/ 

20 

31/ 

19 

32/ 

18 

18/ 

22 

35/ 

41 

06/ 

29 

35/  41 

C  2  -  1A 


OPERATING  LOCATION  'A*  K«  SURFACE  UINOS  IN  KNOTS 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  SUHIARY  Of  OAT  OATA 

PERIOD  OF  RECORD:  4701-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *08 


TEAR 

|  JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

81 

1  35/ 

30 

36/ 

25 

27/ 

30 

36/ 

29 

33/ 

20 

33/ 

27 

33/ 

24 

35/ 

24 

05/ 

20 

06/ 

38 

02/ 

20 

33/ 

26 

06/ 

38 

82 

|  34/ 

36 

35/ 

27 

08/ 

28 

36/ 

40 

34/ 

38 

31/ 

20 

32/ 

20 

50/ 

22 

09/ 

22 

35/ 

24 

25/ 

44 

07/ 

47 

07/ 

47 

S3 

1  12/ 

33 

06/ 

34 

15/ 

46 

34/ 

37 

33/ 

23 

19/ 

22 

32/ 

22 

16/ 

28 

15/ 

27 

07/ 

31 

35/ 

37 

28/ 

27 

15/ 

46 

84 

1  36/ 

45 

36/ 

29 

34/ 

29 

33/ 

31 

35/ 

38 

28/ 

33 

02/ 

41 

11/ 

34 

08/ 

24 

34/ 

31 

15/ 

22 

36/ 

47 

36/ 

47 

85 

1  36/ 

46 

34/ 

31 

27/ 

30 

34/ 

35 

24/ 

26 

29/ 

20 

26/ 

26 

31/ 

18 

30/ 

IV 

31/ 

27 

27/ 

30 

32/ 

25 

36/ 

46 

86 

1 

1  33/ 

26 

35/ 

30 

28/ 

29 

31/ 

24 

22/ 

25 

30/ 

22 

32/ 

21 

29/ 

23 

32/ 

21 

28/ 

27 

31/ 

34 

34/ 

20 

31/ 

34 

87 

1  32/ 

31 

07/ 

40 

08/ 

29 

06/ 

26 

12/ 

36 

13/ 

24 

30/ 

20 

31/ 

20 

01/ 

24 

09/ 

20 

34/ 

36 

35/ 

40 

07/ 

40 

88 

1  3*/ 

32 

01/ 

35 

36/ 

36 

05/ 

27 

32/ 

32 

14/ 

21 

32/ 

20 

34/ 

18 

07/ 

25 

34/ 

21 

31/ 

33 

36/ 

43 

36/ 

43 

89 

1  34/ 

35 

06/ 

25 

31/ 

24 

06/ 

22 

29/ 

22 

29/ 

19 

29/ 

24 

34/’ 

'35 

NNE  46  35/  45  02/  48  36/  40  34/  38  N  39  Ht  *'»  1h/  36  St  3«  36/  ,1  25/  44  MNE  49  NNE  49 


IOIAL  08S  I  1318  1198  1309  124/  1570  12/8  13W  1288  1278  174/  1202  1238  15192 


THE  PEAK  WIND  OF  49  FROM  NNl  OCCURRED  OH  12/27/53 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  RASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90*4  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
STHE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


C  7  ■  18 


OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREOUEMCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  UINOS 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  4701-8907 

LST  TO  UTC:  *08  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


1 

MONTH  | 
. |. 

CALM -4 

5-9 

10-14 

15-19 

UINU 

20*/% 

SPEEDS 

IH  AN01S 

50-34  55  -39 

40-49 

50-64 

CE  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAN  | 

.2 

17.1 

40.1 

19.6 

12.2 

o.S 

2.9 

.5 

.0 

.0 

15.2 

13.0 

1318 

1 

FEB  | 

.1 

11.9 

39.4 

26. '• 

10.9 

t..1 

3.5 

In 

.5 

.0 

.0 

15.9 

14.0 

1198 

1 

mar  I 

.0 

5.9 

34.1) 

35./ 

1ft.  1 

4  .ft 

2.4 

,'i 

.** 

.0 

.0 

16.5 

16.0 

1309 

1 

APB  | 

.1 

2.1 

22.5 

44./ 

22.6 

5.4 

1.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

17.7 

17.0 

1247 

1 

NAY  | 

.0 

.6 

17.1 

52.9 

24.8 

3.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

17.8 

17.0 

1320 

1 

JUN  | 

.1 

.2 

In. 2 

59.0 

24.3 

!  .7 

.3 

.  1 

.0 

.0 

.0 

17.7 

18.0 

127? 

1 

JUl  | 

.0 

.2 

11.* 

62.3 

24.6 

.V 

.3 

.1 

.2 

.0 

.0 

17.8 

16.0 

1319 

1 

AUG  | 

.0 

.2 

15.0 

59.2 

24.0 

1.2 

.*♦ 

.2 

.0 

.0 

.0 

17.6 

18.0 

1288 

1 

SEP  | 

.0 

1.1 

26.1 

S3. 3 

16.7 

2.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

16.6 

16.0 

1228 

1 

OCT  | 

.1 

S.1 

40.  / 

39.3 

10.2 

2.9 

1.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

15.5 

15.0 

1247 

I 

NOV  } 

.1 

12.6 

45.7 

23.2 

10.6 

4.8 

2.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

14.9 

13.0 

1202 

1 

DEC  | 

1 

.2 

20.4 

38.2 

18.9 

10.9 

5.9 

2.9 

1.6 

1.1 

.0 

.0 

15.1 

13.0 

1238 

i 

i 

ANNUAL  | 

.1 

6.4 

28.  5 

41.4 

»/.*> 

3.8 

1.5 

.5 

.3 

.0 

.0 

16.5 

16.0 

15192 

C  3  1 


OPERATING  LOCATION  "A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAL  FREQUENCY  ul  (JttURKI  NO  MIKIAU  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSEK'VAlinNS 

STATION  NUK3ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOD  Of  RECORD.  AUG  79  •  JUl  89 

LSI  TO  UTC:  ♦  8  MON  I H :  JAN  HOURS:  00-02 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-3*  35-39  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

HEO.mN 

UINO 

(N)  350  010 

3.0 

1.7 

.6 

.1 

5.5 

5.1 

4.0 

020 -MO 

2.3 

2.0 

.6 

.2 

5.2 

5.9 

6.0 

050-070 

1.8 

1.0 

.2 

3.0 

4.6 

4.0 

(E>  C80-100 

.9 

.2 

J  .  1 

3.8 

3.5 

110-130 

2.7 

1.3 

,i 

4.1 

4.3 

4.0 

140-160 

3.7 

.9 

.2 

4.7 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

1.9 

.  1 

.1 

.  1 

2.3 

3  4 

2.0 

200-220 

2.5 

2.5 

2.0 

2.0 

230-250 

1.7 

1.7 

1.9 

1.5 

(U)  260-280 

2.4 

.3 

2.7 

2.8 

2.0 

290-310 

3.5 

1.2 

.1 

4.8 

4.0 

4.0 

320-340 

3.9 

1.0 

.5 

.  1 

5.5 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiniiiiiuinmiiniiiniiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinniiiiitiii 

37.0 

m  n  mini 

totals 

30.3 

9.7 

2.2 

.0  .1 

lOd.d 

1.8 

5.0 

TOTAL  NUMHIH  Of  UOSf.KVAl  ll'FT.  V>l! 


TOTALS 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FAC*  HOURLY  OGSERVAIIONS 


STATION  HUNGER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC :  ♦  8 


PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JAR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  *0-*9  50-64  OE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

median 

WIND 

(N)  350-010  | 

2.7 

1.5 

.2  .1  .2 

4.7 

5.4 

3.5 

020-0*0  | 

2.0 

1.9 

.5  .1  .1 

4.7 

5.9 

5.0 

050-070  | 

1.5 

.5 

.6  .3 

3.0 

6.8 

4.5 

<£)  080-100  | 

2.4 

.4 

2.8 

2.9 

2.5 

110-130  | 

2.6 

.8 

.6 

4 .  v# 

4 . 4 

3. Cl 

1*0  160  | 

4.4 

.9 

.4  .  1 

5.8 

4.1 

3.0 

(S)  170  190  | 

.5 

.  1 

/.a 

4.5 

2.5 

200-220  | 

1.1 

.  1 

.2 

1  .4 

*.0 

2.0 

230-250  | 

1.0 

.  1 

.  1 

\.? 

3.4 

2.0 

260  28U  , 

1  .  / 

.1 

i  .a 

<?./ 

2.0 

29u -  3 1 0  | 

*.0 

1.3 

.3 

3.8 

2.3 

3**0  j 

4.1 

1.6 

o.O 

4.U 

variable  | 

CALM  j 

mil  ////  iiliiliuniii  m  m  ninii ////  iiimiitm'imimmiiimi  mm 

illinium 

totals  | 

*>V. 

V.  7 

5.5  . v  ./ 

iiiti.ii 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMbER  Of  OBSERVATIONS  vSO 


OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  72206O  STATION  NAME:  MARCH  AlU  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  ■  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

<N>  350010 

2.9 

2.4 

.8 

•  i  .*  .7  .1  .1 

7.0 

7.8 

5.0 

020-040 

3.2 

?  •£ 

1.1 

.4  1 

7.0 

6.4 

5.0 

050-070 

2.7 

1.8 

2.2 

,.l  .1 

7.1 

7.4 

6.5 

(E)  080-100 

3.2 

1  .4 

.H 

5.3 

4.6 

3.0 

110  130 

0.3 

2.2 

.3 

9.2 

3.6 

3.0 

l4(i  160 

12.3 

>  .  t 

16.9 

3.8 

3.0 

IS)  170-190 

4.3 

1.0 

.6 

.  1 

6.0 

4.2 

3.0 

200-220 

1.1 

.1 

1.2 

2.5 

2.0 

230  250 

1.1 

.1 

1.2 

2.5 

2.0 

(W)  260  280 

1.0 

.*• 

.2 

1.6 

5.1 

4.0 

290-310 

1.1 

1.V 

3.1 

5.6 

5.0 

370-340 

2.'. 

2.2 

1.0 

.5  1 

6.1 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


iiuiiiiimiiiiiiiiiiiimuinniiiniiuiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiii  28.3  //////////// 
<.2.1  19.4  7.5  2.(1  .5  .2  .T  .1  100.0  3.7  4.0 

TOTAL  MUMUER  OF  UUSFRVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENIAGE  FREOUENCY  01  OC'CURk'lNCt  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  U1N0  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  EWN  HOURtY  OBSERVATIONS 


STATION  HUNGER:  722660  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  JAN  HOURS:  12- 14 


UIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25  29  4U  1-  45  -  49  «n-<.9  50-64  GE  65 

1  Of  AL 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

<N)  450  U1U  | 

>.8 

2.9 

.6 

.  s 

.  1 1 

.  1 

,M.<« 

7.1 

5.0 

020-040  | 

3.8 

1.7 

.9 

.3 

6.7 

5.4 

4.0 

050-070  | 

4.7 

3.2 

3.0 

1.0 

11.9 

7.2 

7.0 

(E)  080  100  | 

3.5 

2.9 

1.0 

.3 

.1 

7.8 

6.1 

6.0 

110-130  | 

».o 

1.9 

.4 

6.3 

4.3 

3.0 

140-160  | 

*.2 

2.7 

.9 

.? 

8.0 

5.3 

4.0 

(S)  170-190  | 

2.7 

.9 

.6 

.1 

4.3 

5.1 

3.0 

200-220  | 

1.7 

.2 

.3 

2.3 

4.4 

4.0 

230-250  | 

.9 

.3 

1.2 

4.0 

4.0 

(U)  260-280  1 

t.a 

1.9 

.9 

.2 

.1 

4.9 

6.6 

6.0 

290-310  | 

4.0 

4.6 

.9 

.2 

9.7 

5.5 

5.0 

320-440  | 

1 

6.8 

5.4 

1.6 

1.0 

.3 

.1 

15.2 

6.5 

5.0 

VARIABLE  | 

CALM  j 

iiiiiiiiiuiiiiiiiimniiuniiiiiiiiiminiiiimmiiiimiiiiiiiuiiiin 

13.3 

//////////// 

TOTALS  | 

41.9 

28.6 

1  i .  1 

3.6 

.9 

.3  . 1 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  HUNGER  OF  OGSERVAIIONs  9Jn 


OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIHO  DIRECTION  VERSUS  UIMO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  JiC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LSI  TO  UTC:  +8 


PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


UIHO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

3.1 

'  2.5 

.9 

.3 

.4  .1 

7.3 

7.0 

5.0 

020-040 

1.8 

3.5 

1.1 

.3 

.1  .i 

7.0 

7.1 

6.0 

050-070 

3.3 

4.5 

2.2 

.2 

.1 

10.3 

6.8 

6.0 

(t)  080- 100 

’ .  1 

1.2 

1.2 

.2 

.1 

3.8 

8.1 

8.0 

110-130 

1.2 

.2 

1.4 

3.4 

4.0 

140-160 

2.7 

2.3 

.5 

.1 

5.6 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

1.7 

.V 

.3 

2.9 

4.6 

4.0 

200-220 

.9 

.6 

1.5 

4.8 

4.0 

230-250 

.6 

.5 

.1 

1.4 

4.4 

4.0 

(U)  260-280 

3.5 

2.6 

.6 

.1 

6.9 

5.3 

4.0 

290-310 

11.1 

10.8 

1.0 

22.8 

4.8 

5.0 

320-340 

6.2 

8.8 

1.9 

1.7 

4 

19.1 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

uiiiiiiiiiimuiiiiiiiiinmmiiiuiniimuiiuiniiiiiiuuiiiiiiimi 

10.0 

//////////// 

tUlALS 

37.4 

38.4 

9.8 

2.9 

(.1 

100.0 

5.5 

5.0 

IUTAI  NUMBER  U>  flHPERVAIIONS  J30 


t  ■  4 


[ 

I 

OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  1 00  OF  RECOR0:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  30-64  GE  65  TOTAL 
X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  550-010  | 

4.0 

4.1 

.8  .4  .2 

9.5 

6.3 

5.0 

020-040  | 

2.6 

3.5 

1.4  .4  .3 

8.3 

7.2 

7.0 

050-070  | 

1.1 

1.2 

1.5  .4 

4.2 

8.6 

8.0 

(E)  080-100  | 

1.5 

.2 

.4  .3 

2.5 

6.3 

4.0 

110-130  | 

1.2 

.9 

.1 

2.2 

4.7 

4.0 

140-160  | 

4.5 

1.9 

6.5 

3.6 

3.0 

(S)  170-190  | 

1.6 

.2 

1.8 

3.1 

3.0 

200-220  | 

1.7 

.1 

1.8 

2.5 

2.0 

230-250  | 

1.4 

.4 

1.8 

3.4 

2.0 

(U)  260-280  | 

A. 7 

.9 

.  1 

s.  t 

3.2 

3.0 

290-310  | 

8.6 

3.2 

.3  .  1 

12.3 

4.0 

3.5 

320-340  | 

8.5 

3.4 

.9  .3 

13.  I 

4.6 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

! I II II II II II II II II II III  U II II U ! II II U  ■> III ,■  •!.  UiiiiU 

i .  •  /. .  //  m i  ‘ilium  30.4 

llllllllllll 

TOTALS  | 

41.4 

19.9 

5.6  1.9  .:> 

ioo.  o 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMlilk  (It  OGStTVAIk'N,  >  >H 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

3.9 

1.2 

.4  .1  .1 

5.7 

4.8 

3.0 

020-040 

2.8 

2.4 

1.B  .2 

7.2 

6.8 

6.0 

050-070 

2.0 

1.6 

.5  .1 

4.3 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

.8 

.3 

.2 

1.3 

4.8 

4.0 

110-130 

1.7 

.3 

2.5 

4.1 

4.0 

140-160 

5.4 

1.4 

.3 

7.1 

3.7 

3.0 

cs)  1/u- mi 

2./ 

•4 

3.1 

2.8 

it  A  J 

200-220 

1.4 

.1 

1.5 

2.1 

2.0 

230-250 

2.5 

2.7 

2.7 

2.0 

(U>  260-280 

4.b 

.0 

■» 

■  «.  ,i 

5.6 

3.4 

2.0 

290-310 

5.1 

1.5 

.2 

6.8 

3.5 

2.0 

320-340 

4.2 

1.4 

.2 

5.8 

3.6 

3.0 

VARIABLE  | 

l 

CAIH  | 

i/i/iiiin /nun miiiiiimimm mm  '111111111111111111111111111111111 

46.5 

llllllllllll 

TOTALS  I 

37.0 

ii./ 

4.1  .4  .2 

100.0 

2.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  Ul  OOStKVAUONS  V30 


OPERATING  LOCATION  *AH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25  2°  Jn  3<* 

•»  -;v  t, 

1  4V  So -04  GE  o5  TOTAt 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

7vi 

WIND 

WIND 

(N)  350-010  | 

3.2 

2.2 

.6 

.2 

.  1  .u 

.0 

6.5 

6.2 

5.0 

020-040  j 

2.4 

1.0 

.  * 

.  1 

.u 

< J.J 

6.6 

6.0 

050-070  | 

2.3 

1.8 

1.3 

.  -> 

.0 

.u 

5.8 

6.8 

6.0 

(E)  080-100  | 

1.9 

.9 

.4 

.1 

.0 

3.5 

5.4 

4.0 

110-130  | 

2.8 

1.1 

.3 

4.1 

4.1 

3.0 

H0-160  | 

5.0 

1.8 

.4 

.  1 

7.3 

4.1 

3.0 

(S)  170-190  | 

2.5 

.5 

.3 

.0 

3.3 

3.9 

3.0 

200-220  | 

1.3 

.2 

A 

1.6 

3.2 

2.0 

230-250  | 

1.5 

.3 

.U 

1.8 

3.1 

2.0 

(U)  260-280  | 

2.0 

.9 

.3 

.  1 

.u 

4.1 

4.2 

3.0 

290-310  | 

5.2 

3.3 

.4 

.0 

8.9 

4.5 

4.0 

320-340  | 

5.0 

3.2 

.9 

.5 

.2 

.0 

9.9 

5.9 

4.0 

VARIABLE  I 

I 

calm  |  nnnnnnnnnnnnnnnnnnninnnnniinnnnininnnnnnn  37. u  nun  mm 
I 

TOTALS  |  35.9  18.6  6.0  1.6  .5  .1  100.0  3.3  4.0 


101 AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  /44u 


OPt (AT INC  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FRIOUENCY  OF  UC CURRENCY  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OSSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  r#  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1S00  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUI  LESS  I HAN  5  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  13-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OCGREES) 

X 

WIND 

UINO 

(N)  3)0-010 

2.1 

?.i 

1.9 

2.0 

020-040 

1.3 

1.3 

2.3 

2.0 

050-070 

1.7 

.1 

.  1 

2.0 

3.6 

2.0 

(E)  080-100 

2.9 

.4 

3.3 

2.5 

2.0 

110-130 

4.3 

1.6 

.9 

6.8 

4.6 

4.0 

140-160 

8.9 

3.4 

2.'i  .*» 

15.0 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

3.1 

.8 

1.2  .3 

5.4 

5.5 

3.0 

200-220 

1.0 

.4 

1.4 

5.3 

2.0 

230-250 

.5 

.1 

.7 

3.6. 

2.0 

(U)  260-280 

2.3 

.8 

.1 

3.3 

3.6 

2.0 

290-310 

5.7 

2.9 

.5  . » 

9.0 

4.4 

4.0 

320-340 

4.6 

2.1 

.3 

6.9 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

uinuiiiiiiminiiuiii.iilih  iiiiii.iiniiuiuiiiHiiiiniiiiimnlllll 

43.0 

llllllilllll 

TOTALS 

38.4 

12.6 

5.1  .0  .1 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  HUMBER  UF  OBSERVAIIONS  766 


C  4 


10 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  J'JL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25  29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X. 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

2.8 

1.3 

.5 

.6  .2 

5.4 

6.6 

4.0 

020-040  | 

1.8 

1.1 

.2 

.1 

3.2 

5.0 

4.0 

C30-070  | 

1.3 

.6 

.4 

2.2 

4.6 

3.0 

(E)  080-100  | 

1.4 

.6 

.4 

2.4 

4.6 

3.0 

110-130  | 

2.1 

.7 

.s 

3.3 

4.6 

4.0 

140-160  | 

3.8 

1.5 

.1 

5.4 

3.8 

3.0 

(S)  170-190  | 

2.0 

.1 

2.1 

2.2 

2.0 

200-220  | 

1.5 

1.5 

2.3 

:\o 

230-250  j 

2.4 

2.4 

2.1 

2.0 

(U)  260-280  | 

1.5 

.6 

2.1 

2.8 

2.0 

290- 3 1U  | 

3.3 

.3 

3.3 

2.7 

2.0 

370-34U  | 

3.2 

.8 

. ) 

.1  .1 

4.4 

4.6 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  j 

iiintiiiiiiinniiiiumiiiiiinniininim '11111  m  ni,iui  m,  niniiii 

61.8 

nn  n  m  m 

totals  | 

27.1 

7.8 

2.2 

.8 

100.0 

1.6 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVM  luNs  A;'/ 


i:  4 


IT 


QPERA1  INC  1  OCATION  “A"  HERLKNIAU  INEOUENtY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSOS  WINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  fRQM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  MEANER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  Of  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20  24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

WIND 

<N>  350-010 

1.8 

1.2 

.9  .5  1 

4.5 

8.0 

7.0 

020-040 

1.2 

1  .6 

.2  . 1 

3.2 

5.6 

6.0 

050-070 

.9 

.5 

.2  i 

1.8 

5.5 

3.0 

(E>  080-100 

2.2 

.6 

.1  .o 

3.5 

5.7 

3.0 

110-150 

3.1 

.a 

4.1 

3.8 

3.0 

140- IbU 

4.1 

i.i 

5.4 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

2.4 

.4 

.  1 

2.8 

3.0 

2.0 

200-220 

.7 

.7 

2.5 

2.5 

230-250 

1.1 

1.1 

2.0 

2.0 

(U)  260-280 

1.9 

.2 

2.1 

3.0 

3.0 

290-310 

3.1 

•2 

3.5 

2.6 

2.0 

320-340 

2.7 

. 7 

.2  .4 

4.0 

4.9 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

unumiiiiuiinuiuiiiimunimimiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiin 

63.3 

//////////// 

TOTALS 

25.4 

7.5 

1.9  1./  .1 

100.0 

1.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 


OPERATING  LOCATION  ***  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  732860  STATION  NAMt :  MAKLH  AfB  LA 
LST  TO  UTC:  *8 


I'ERIOU  Of  RECORD:  AUG  79  JUL  89 
M0N1H:  F'EJ  HOURS:  06-00 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-* 

5-9 

10-1* 

15-19 

2l)-2*  25-29  10-3*  35  19  *U-*9  SO-6*  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  150-010  | 

2.1 

2.0 

.8 

.* 

.1 

5.4 

0.5 

6.0 

020-0*0  | 

1.9 

1.2 

.6 

i.i 

5.4 

4.0 

050-070  | 

2.6 

.4 

.2 

.2 

1.* 

4.6 

3.0 

(E)  080-100  | 

2.1 

.9 

.4 

.  1 

.1 

1.7 

5.4 

3.0 

110-110  | 

2.8 

.6 

1.* 

3.2 

3.0 

1*0-160  | 

*.8 

1.3 

.7 

7.3 

4.2 

3.0 

(S)  170-190  ) 

2.8 

.6 

3.4 

3.2 

3.0 

200-220  | 

1.5 

.1 

1.6 

2.2 

2.0 

210-250  | 

.4 

.4 

2.7 

2.0 

(U)  260-280  | 

1.2 

1.2 

2.2 

2.0 

29J-310  | 

1.* 

.5 

.4 

4.2 

3.8 

3.0 

120-1*0  | 

1.9 

.7 

.6 

.2 

.1 

3.5 

6.3 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiimmmmm 

58.8 

mm  mm 

TOTALS  | 

27.5 

8.8 

1.7 

.9 

.1 

100.0 

1.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  06SERVAT  ION'-  AAV 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUBSENCE  SURFACE  UIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


UIH  SPEED  IN  KNOTS 


direction 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-1*  15-19  20  2*  25  ?V  30-3*  35-39  40-49  50-6*  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3S0-010 

2.7 

.9 

.9  .*  .1 

5.1 

6.7 

4.0 

020-0*0 

1.3 

1.8 

1.1 

*.1 

6.5 

7.0 

050070 

2.9 

1.6 

1.2  .5 

6.2 

6.7 

6.0 

(E)  080-100 

3.5 

1.6 

.7  .*  .*  .1 

6.7 

6.7 

*.0 

110-130 

8.6 

2.1 

.4 

11.1 

3.4 

3.0 

1*0-160 

13.0 

*.2 

.7 

17.9 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

3.8 

.9 

.1 

4.8 

3.4 

3.0 

200-220 

.9 

.4 

.1 

1.4 

3.8 

3.0 

230-250 

.4 

.4 

3.3 

4.0 

(U)  260-280 

1.5 

.8 

2.4 

4.1 

3.0 

290-310 

1.3 

1.4 

.1  ~~  . "  . . 

2.8 

4.6 

5.0 

320-3*0 

2.5 

1.1 

.6  1.-  .H  1 

6.0 

9.0 

6.0 

VAN  1  AIDE 

CALM 

iiilliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii!iiiiiiinnnuiiiiiiiili!iiiiiiiii 

51.1 

,'/////////// 

totals 

*2.4 

16.8 

5.9  i.i  ,2 

100.0 

3.5 

4.0 

lOTAt  HUMRLF  III  UtiM  KVAI  HJNb  ‘U'< 


C  4 


1* 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFITAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA  PERIOD  OF  RECORD '.  AUG  79  -  JUl  69 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  FES  HOURS:  12- H 


VINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  550-010 

4.2 

1.9 

.6  1 

.1  .6 

8.4 

7.3 

4.0 

020-340 

2.9 

1.5 

1.1 

.2 

5.8 

6.0 

4.0 

050- 07C 

2.7 

2.4 

2.2 

.6 

7.9 

7.5 

6.0 

(E)  000-100 

4.6 

1.4 

.6 

.4  .4  .2 

7.5 

6.2 

4.0 

1 tO- 130 

2.8 

2.4 

5.2 

4.2 

4.0 

140-160 

4.5 

1.9 

1.3 

.1 

7.8 

5.5 

4.0 

(S)  170-190 

2.2 

.9 

.4 

3.5 

4.3 

3.5 

200  270 

1.1 

.7 

.2 

.  0 

5.1 

4  .  H 

230-250 

1.4 

.7 

.6 

~i  ’ 

5.3 

4.0 

(U)  260-280 

2.1 

2.9 

.6 

.2 

5.9 

• 

5.9 

6.0 

290-310 

4.9 

7.2 

.8 

.1 

13.1 

S  .4 

5.0 

320-540 

<9.4 

6.5 

2.2  1 

.4  .S 

is.n 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

LAIN 

innuiiiiiUiiiimnii 

itliilllil'lli  ' <  / / / /  / / / // / ,  1 1 n ; t /  / 

15. s 

ii/iiuiiiu 

TOTALS 

M .  IS 

30.4 

10. ft  «i 

.1  1.5 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  fwv 


OK  RAT  1IK  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UIMO  SPEED 

UttfETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMER:  722860  STATION  NANE:  MARCH  AFS  LA  PER  1 00  OF  RECORO:  AUC  79  -  JUL  89 

LST  TOUTS:  *  8  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  75  79  30-34  jS  39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIA! 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.6 

1.9 

.7 

1.3  .  i 

5.7 

8.6 

7.0 

020-040  | 

2.5 

1.5 

1.4 

5.2 

6.1 

5.0 

050-070  | 

2.4 

2.1 

1.9 

...  .1 

6.8 

7.4 

7.0 

(1)  080-100  | 

.9 

1.4 

1.4 

.1  .1 

4.0 

8.5 

8.0 

110-130  | 

.8 

.5 

.2 

1.5 

3.3 

4.0 

140-160  | 

1.4 

1.5 

,  'j 

3.5 

5.9 

5.0 

(S)  170  19(1  | 

./ 

1  .  1 

,«f 

2. 1 

6.0 

6.0 

200-220  | 

s 

i. ; 

1.8 

6.3 

6.0 

230-250  | 

.5 

.0 

.4 

1.4 

6.2 

6.0 

(U>  260-280  | 

3.3 

3.4 

.8 

7.5 

5.6 

5.0 

290-310  | 

9.1 

20.7 

3.1 

.  -4 

33.2 

6.1 

6.0 

120-340  | 

5.3 

9.7 

Y*.tt 

1  .«/  .1 

19.8 

7.4 

6.0 

VAKIAUU  | 

CAIN  | 

iiiiiuuiiiiiiiniiminiinii.itin  runiiii.iuiimriiiiimuiuuini 

7.4 

//////////// 

TOTALS  | 

29.0 

45.5 

13.6 

.4 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  06SERVAI  IONS  849 


c 


lc> 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FRE0UENCT  Of  OCCURREWI  .UKfACE  WIND 
FR0H  MOURLT  ONSEkVAT IONS 

DIRECTION  VERSUS 

J  SOEED 

STATION  NUMBER:  772860 

STATION  NAME:  MAPCH  AF  0  CA  Pf  W  1  nf> 

1ST  TO  UIC:  ♦  ft  MONIH: 

fif  Rf CORD  AUf.  79  Jill  89 

FEN  HUJKS:  18-70 

DIRECTION 

(DEGREES) 

I-* 

5-9 

10  14  15  19 

W I  ND  SFFFC  t  N  KNOTS 

A*  '^4  .  v  5u  51*  >'>  '»U  ■  ‘*'f 

30-64  GE  05  TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UNO 

( N )  350-010 

4.7 

2.1 

.6 

7.7 

4.6 

4.0 

020  0*0 

1.6 

2.1 

.4  .1 

4.2 

5.8 

6.0 

050070 

1.4 

1.6 

1.3  .1 

4.5 

7.1 

8.0 

(E)  080-100 

.8 

.5 

1.3 

2.6 

7.5 

9.5 

110-130 

1.6 

1.1 

.1 

2.8 

4.7 

4.0 

| 

o 

4.0 

2.0 

.4  .  1 

6.5 

4.4 

4.0 

($)  170*190 

.9 

.9 

.  1 

2.0 

5.5 

5.0 

200-220 

1.8 

.6 

2.4 

3.4 

3.0 

230-250 

1.8 

.2 

2.0 

3.1 

3.0 

(U)  260-280 

4.8 

1.8 

6.6 

3.4 

3.0 

290-310 

14.3 

7.5 

.6 

22.4 

4.2 

4.0 

320-340 

7.3 

3.2 

1.8 

12.2 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

CAIN 

iniumunnuumuminiinmmmn  munm  mm  >//, 

////////////  24.1 

illinium 

totals 

45.0 

23.6 

6.6  .  *> 

100.  u 

3.6 

4.0 

101 AL  NUHbtK  OF  ue^KVAllUKL 


.'wv 


OPERATING  LOCATION  **A"  PERCETAGE  FREOUENCT  Of  OCCURRENCE  SURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  VINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

Sf  AT  ION  HUMBER:  722660  STATION  NAME:  MARCH  AT U  LA  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

VINO 

MED 

VI! 

(N)  330-010  | 

2.7 

1.1 

.5  .4  .1 

4.7 

5.7 

4 

020-040  | 

1.A 

1.6 

.4 

3.7 

5.3 

5 

050-070  | 

.3 

1.2 

.7 

2.7 

6.9 

6 

(E)  080-100  | 

1.6 

.5 

.6 

2.7 

5.7 

4 

110-130  | 

2.6 

1.8 

.2 

4.6 

4.5 

4, 

140-160  | 

3.9 

2.6 

.2 

6.7 

4.2 

4. 

($)  170-190  | 

2.4 

.2 

2.6 

2.8 

2. 

200-220  | 

1.5 

.  1 

1.6 

2.5 

2. 

230-250  | 

1.4 

.  ) 

1.5 

2.» 

"> 

4.  - 

(V)  260-280  | 

3.8 

.2 

4.3 

2.9 

2. 

.;vu-Slu  | 

6.8 

.K 

.  i 

7.n 

$.0 

2. 

$70-541)  | 

4.1 1 

1.  i 

.  i 

3.6 

J  . 

VARIABLE  | 

CALM  j 

uimiuiiiumiiiiiliii'tlii'  "  /  /  /  /  .•  /  ■ 

////// mm  mm  mmm 

51.0 

11111111111 

TOTALS  j 

/.a 

100.0 

2.U 

3. 

TOTAL  HUMBER  of  OHst  KV«I  TuHS 

lS*v 

fl  111 


4. 


OPE RAT  IK  LOCATION  ”A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  Aflt  CA  I'ERUAI  UF  Rf CORD:  AUl.  29  JUl  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MON  I H :  FEO  HOURS:  All 


direction 

1-4 

5-9 

10- 14 

15-19 

UINO  SPEED  IN 
20-24  2b  29 

KNOTS 

30  34  35>-3V  40- 4S  >0-64  lit  63 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

4 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

1.5 

.7 

.6 

.2  .0 

5.8 

6.7 

5.0 

020 -OAO 

1.9 

1.5 

.7 

,i 

4.1 

5.3 

5.0 

050-070 

1.9 

1.3 

1.0 

.2 

.0 

4.4 

6.7 

6.0 

(£)  080-100 

2.2 

.9 

4  l 

4.1 

6.4 

4.0 

110- 150 

5.1 

1.2 

4 .  3 

4.0 

4.0 

UU-loO 

•4.9 

2.1 

.5 

.0 

* .  t . 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

2.1 

.6 

4  V 

5.7 

3.0 

200-220 

1.2 

.4 

.0 

1.6 

5.7 

5.0 

250-250 

1.1 

.2 

.1 

1 .3 

5.6 

2.0 

(U)  26U-2UU 

2.5 

1.5 

.0 

4.0 

4.5 

4.0 

29U  ilu 

5.3 

<4.9 

.6 

1 

11.- 

4.8 

4.0 

520 -5-u 

4.U 

5.u 

1  4  \ 

.  r 

.1  > 

o.n 

6.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuninihiiiihninmiitiiiiiiiiiiiinimn 

59.1 

//////////// 

TOTALS 

55.5 

18.9 

5.9 

1 .9 

4  4 

100.0 

5.2 

4.0 

total  number  of  oestKVAiiONs  <.« M2 


OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUI  LESS  THAN  1500  FEFT  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ANO/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  1HAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  F 

UINO  SPUD  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-2V  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN  M) 

(DEGREES) 

X 

UINO  1 

(N)  350-010 

2.3 

.4 

2.7 

2.9 

020-040 

.4 

.1 

.6 

3.5 

050-070 

1.7 

.3 

.1 

2.1 

3.6 

(E)  090-100 

2.0 

.6 

2.6 

3.3 

110-130 

4.6 

2.6 

.9 

8.0 

4.7 

140-160 

7.4 

3.7 

1.1  1 

12.4 

4.7 

(S)  170-190 

3.0 

.7 

3.7 

3.2 

200-220 

1.3 

.1 

1.4 

3.3 

230-250 

.6 

.1 

.7 

3.2 

(U>  260-280 

2.8 

1.1 

.1 

4.1 

3.9 

290-310 

6.7 

'» .0 

.4 

11.1 

4.3 

320-340 

4.1 

2.8 

.1 

7.1 

4.4 

v/AKiAGU  | 

I 

iaim  j nmnmmiinnuunrutiuHhni nmm: '//,/  iinnnmmiitimi 

\ 

43.4 

////////> 

\ 

fUlrtlb  | 

i6.« 

16.5 

100.0 

2.4 

10IAL  NUMOER  OF  OrtStKVAIONS  <02 


C 


OPERATING  LOCATION  *A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMER:  722860  STATION  NAME:  NARCH  AFS  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  c>5 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010  | 

.9 

.1 

1.0 

4.1 

4.0 

020 -040  | 

1.0 

.4  .2 

1.6 

5.0 

4.0 

050-070  | 

.9 

.1  .3 

1.3 

4.8 

2.5 

(E)  080-100  | 

.9 

.9 

2.0 

1.5 

110  130  | 

2.4 

1.5  .6 

4.5 

5.2 

4.0 

140-16U  j 

6.6 

3.0  .3 

9.9 

4.2 

4.0 

(S)  170-190  | 

2.6 

.1 

4.'  .  ( 

2.5 

2.0 

200 -220  j 

1.6 

.1 

1  . 

7.2 

2.0 

230-250  | 

1.3 

1  .  3 

2.2 

2.0 

(U)  260-280  | 

>.l 

.  1 

w>.<> 

2.9 

2.0 

290-310  | 

4.  *5 

.0 

5.2 

2.9 

2.0 

520-340  | 

4.4 

.5  .3 

5.3 

3.5 

3.0 

VARIABLE  | 

CALM  j 

iniiiniiiiiiiniiiiniiinnitiniii, .  //,•/<  .  mimmiiii 

ol.G 

//////////// 

TOTALS  | 

29.7 

6.4  2.0 

100.0 

1.4 

3.0 

TOTAL  NUMOEk  Of  08SEKVA!  IONS  930 


21 


t  A 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENT  ACL  FREQUENCY  U  OLCURNEHLE  SURFACE  UINO  OINECUON  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HMIRI]  (RISER  VA 1 1 ONS 

STAY  ION  NUMBER:  722860  SIAIIUN  NAME:  MARCH  Alii  C*  PEHIU)  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LSI  10  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


UINO  SPEED  IN  LNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

s-v 

10-14  15- IV  20-24  c’S-Jv  30  3-  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

<N)  350-010 

.3 

•  a 

.  1 

.8 

5.9 

5.0 

020-040 

1.1 

.3 

1.4 

3.8 

3.0 

050  070 

.4 

.1 

.8 

6.0 

4.0 

(E)  080-100 

.9 

.1  . 1 

1.4 

5.5 

4.0 

1 10- 130 

3.3 

1.6 

.2 

5.2 

4.2 

4.0 

HO- 160 

4.7 

2.2 

.5 

7.4 

4.3 

3.0 

<S)  170-190 

3.2 

.6 

.1 

4.0 

3.2 

2.0 

<>00-220 

1.7 

1.7 

2.3 

2.0 

230-250 

1.3 

,i 

1.4 

2.7 

2.0 

(U)  260-280 

1.4 

.6 

2.0 

3.4 

3.0 

290-310 

2.4 

.6 

.  1 

3.1 

3.5 

2.0 

320-340 

3.0 

.1 

.3  .1 

3.5 

3.6 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiimiiuiiiniiiiiiiimiiiiiniiiiiiinimiiiiiuiiiiuiiiiiimmiiu 

67.3 

//////////// 

TOTALS 

23.7 

6.8 

1.5  .3 

100.0 

1.3 

3.0 

TOTAL  NUMUER  Of  UISIRVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  MA"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRING  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


UIHO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350010  | 

1.2 

.2 

.1 

1.5 

4.4 

3.0 

020-040  | 

1.1 

.3 

.1 

1.5 

3.7 

3.0 

050-070  | 

1.6 

.6 

.2 

.1 

2.6 

4.8 

3.0 

(E)  080-100  | 

2.0 

.3 

.2 

2.6 

4.1 

2.0 

110-130  | 

4.4 

1.5 

.2 

6.1 

3.8 

3.0 

140-160  | 

8.1 

3.5 

.9 

.1 

12.6 

4.3 

3.0 

(S)  170-190  | 

2.4 

.3 

2.7 

2.9 

3.0 

200-220  | 

1.4 

1.4 

2.1 

2.U 

230-250  | 

1.6 

.2 

.1 

1.9 

2.9 

2.0 

<U>  260-280  | 

.8 

.4 

.2 

1.4 

5.5 

4.0 

290-310  | 

1.4 

.5 

.  1 

1  .» 

4.1 

4.0 

520  540  | 

1 

1  .V 

.3 

.6 

•j.U 

S  .6 

4.U 

VARIABLE  j 

' 

CALM  | 

iiiiiiiniiuiiniiii 

, ////, H / /  1111  /  h  1  ■'  Hit  '  ' // //  'll  <.!'/■ 

'  '  f  f  It  '/✓////// 

6H .  V 

mm  iiiiii 

TOTALS  | 

27. V 

7.9 

2.4 

.b  .  1 

iou.o 

1.6 

5.U 

lOi.l.  NUMBER  01  OObCkVAi  luNV. 


OPERATING  LOCATION  "A” 
USFETAC,  ASHEVILLE  HC 

STATION  NUMBER:  722960 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LSI  TO  UTc:  ♦  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  MAR  HOURS:  09- 11 


UINO  SfcED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

350-010  | 

1.9 

1.2 

.4 

.1  .1 

3.8 

5.8 

4.0 

020-040  | 

2.6 

.1 

.? 

2.9 

3.C 

2.0 

050-070  | 

2.4 

1.4 

.4 

.3 

4.5 

5.5 

4.0 

080-100  | 

4.2 

1.9 

.5 

.3 

7.0 

4.8 

3.0 

110130  | 

7.5 

2./ 

.3 

10.5 

3.7 

3.0 

1 41)  160  | 

10.  1 

•  .  J 

1 

17.0 

4. 

4.0 

170-190  j 

3.1 

1.2 

.6 

i 

5.1 

5.0 

4  0 

200-220  | 

2.8 

.6 

t> 

1 

3.8 

■3.7 

3.0 

23U-250  | 

l. « 

.V 

s 

•  - 

2.9 

646 

5.0 

260-280  | 

2 .  > 

1 .  ^ 

4.3 

5.3 

4.0 

^9il-31u  j 

2.9 

1 

1 

4.2 

4.1 

3.0 

320-340  | 

i.U 

2.7 

.1 

.4  .  1 

6.6 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

IOTALS 


//////// ////// //#//// ///<///  'llliili.  •  ,  nulhiilillNlUUIIIUIIIIIIIIIIII  27.5  //////////// 
44.1  20. 5.4  ,'.U  100.0  3.4  4.0 

IOTAI  NUMBER  Ilf  uBSfkVAl  |(as  930 


C  ■  4  •  24 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQOENCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  .SPEED 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUME*:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  69 

L3T  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  12- 14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

2.7 

1.3 

.1 

.3 

4.4 

5.0 

4.0 

020-040  | 

3.2 

.6 

3.9 

3.1 

2.0 

050-070  | 

2.2 

1.2 

.5 

.1 

4.0 

5.5 

4.0 

(E)  080-100  | 

3.0 

1.5 

.3 

4.8 

4.3 

4.0 

110-130  | 

3.2 

1.4 

.5 

5.2 

4.7 

4.0 

140-160  | 

3.0 

1.7 

.5 

.1 

.1 

5.5 

5.6 

4.0 

(S)  170-190  | 

2.0 

2.3 

1.1 

.4 

5.8 

6.9 

5.5 

200-220  | 

1.3 

1.0 

.4 

2.7 

5.6 

5.0 

230-250  | 

1.5 

2.3 

.5 

.3 

4.6 

6.8 

6.0 

(U)  260-280  | 

3.2 

4.5 

1.5 

.3 

.1 

9.7 

6.7 

6.0 

290-310  j 

7.5 

14.1 

2.7 

.3 

24.6 

6.0 

6.0 

320-340  | 

5.3 

6.1 

2.4 

.8 

.2 

14.7 

6.8 

6.0 

VARIABLE  | 

CALN  | 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.1 

//////////// 

TOTALS  1 

38.1 

38.0 

10.5 

2.6 

.4 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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C  4 


OPERATING  LOCATION  ••A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UiNO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCN  HOURLY, OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15  19 

20  24  25  29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIA 

UINO 

(N)  350-010 

1.8 

1.1 

.1 

.2 

.2 

3.4 

6.3 

4.0 

020- CAO 

1.0 

.6 

.4 

2.0 

4.9 

5.0 

050-070 

1.3 

1.7 

1.2 

.1 

4.3 

6.9 

6.0 

<E)  080-100 

.8 

.4 

.2 

1.4 

4.6 

3.0 

110-130 

.5 

.8 

.3 

.1 

1.7 

7.4 

7.0 

140-160 

.9 

1.2 

.8 

.1 

.1 

3.0 

7.9 

7.0 

(S)  170-190 

.5 

1.3 

.6 

2.5 

7.0 

8.0 

200-220 

.8 

.8 

1.0 

.1 

2.6 

7.4 

6.0 

230-250 

1.2 

1.2 

1.1 

.  1 

3.5 

7.5 

8.0 

(U)  260-280 

2.3 

7.1 

1.7 

.1 

11.2 

6.9 

7.0 

290-310 

6.0 

24.2 

9.0 

.? 

39.5 

7.4 

8.0 

320-340 

5.8 

9.9 

2.6 

1.1 

.  1 

19.5 

6.7 

6.0 

VARIABLE  | 

I 

l 

calh  |  n  n  n  1 1 1  /  u  m  n  u  i  n  m  m  m  n  t  /  i  1 1 1  n  m  u  u  u  u  /  i  u  t  m  t  m  rt  n  i  n  n  m  t 

i 

5.4 

//////////// 

totals  I 

22.9 

SO.  3 

19.0 

l.v 

.6 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  NLM8EN  Ut  OBSERVAI  IONS  >30 


C  4  -  26 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOUR It  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

(H)  350-010 

3.3 

1.1 

.1  .1 

4.6 

4.2 

4.0 

020-040 

1.3 

.9 

.1 

2.3 

4.3 

4.0 

050-070 

1.1 

.5 

.5 

2.2 

5.8 

4.5 

<E>  080-100 

1.5 

.6 

2.2 

4.0 

3.5 

110-130 

1.5 

1.2 

.1 

2.8 

4.5 

4.0 

140-160 

2.9 

3.2 

1.1 

7.2 

5.7 

6.0 

($)  170-190 

2.3 

1.5 

.3 

.1 

4.2 

5.2 

4.0 

200-220 

1.1 

1.0 

2.0 

3.7 

4.0 

230-250 

1.7 

.4 

.5 

2.7 

4.8 

4.0 

(U)  260-280 

6.1 

3.1 

.2 

9.5 

4.3 

4.0 

290-310 

16.1 

11.4 

1.3 

28.3 

4.8 

4.0 

320-340 

8.4 

4.4 

.4  .  1 

13.3 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

linuunu!hlliuuiniiiuutinnm>iilii*  .//,/.//////,  nn  !  '////✓ ///// 

18..' 

lllllllimi 

totals 

47.3 

29.3 

4.6  .2 

.1 

100.1, 

3.8 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  •  4  •  it 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

URATE TAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNRER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER I 00  Of  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MOUTH:  MAR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

2.0 

.3 

.1 

2.5 

3.6 

3.0 

020-040 

1.2 

.6 

.2 

1 

2.2 

5.3 

3.5 

050-070 

.6 

.2 

.1 

1.0 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

1.7 

.4 

.1 

2.3 

3.9 

4.0 

110-130 

3.2 

•  1.7 

.1 

5.1 

4.1 

4.0 

140-160 

6.9 

3.4 

.1 

10.9 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

3.1 

.8 

3.9 

3.4 

4.0 

200-220 

1.7 

.2 

1.9 

2.6 

2.0 

230-250 

1.5 

.8 

2.3 

3.6 

2.0 

(U)  260-280 

3.5 

.6 

4.2 

2.9 

2.0 

290-310 

6.7 

1.2 

.i 

8.0 

3.2 

2.5 

320-340 

4.5 

1.0 

5.5 

3.1 

3.0 

VAX IA81E 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

50.5 

//////////// 

TOTALS 

36.6 

11.2 

i.i 

.2 

100.0 

1.8 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  »  •  28 


OPERATING  LOCATION  M*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  722860 

STATION  NAME 
1ST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFI  CA 
♦  8 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 

JUL  89 

DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

U1H0  SPEED  IH 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-59  *0-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.8 

.7 

.1 

.1 

.0 

2.7 

5.0 

4.0 

020-0A0  | 

1.5 

.5 

.2 

.0 

2.2 

4.0 

3.0 

050-070  | 

1.3 

.7 

.4 

.1 

2.6 

5.7 

4.0 

(E)  oao-ioo  | 

1.9 

.7 

*C 

.1 

2.8 

4.4 

3.0 

110-130  | 

3.3 

1.5 

.3 

.0 

5.1 

4.3 

3.5 

HO- 160  | 

5.4 

2.9 

.7 

.1 

.0 

9.2 

4.7 

4.0 

<S>  170-190  1 

2.4 

1.0 

.3 

.1 

.0 

3.8 

4.7 

4.0 

200-220  | 

1.5 

.5 

.2 

.0 

2.2 

4.0 

3.0 

230-250  | 

1.4 

.7 

.3 

.1 

2.6 

5.3 

4.0 

(U>  260-280  | 

2.8 

2.2 

.6 

.0 

.0 

5.6 

5.3 

5.0 

290-310  | 

5.9 

6.7 

1.7 

.1 

1 4 .  *♦ 

5.7 

5.0 

320-3*0  | 

4.5 

3.1 

.9 

.3 

.1 

8.9 

5.5 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

iiuiuiiiuiiiiiiiinmuiiiiiimiiiiiinuiihiiinnnii  •iitimiinm 

57.,' 

//////////// 

TOTALS  | 

33.7 

21.2 

5.9 

1.0 

.1 

100.  U 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  <'4*.u 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  MMKR:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  G£  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS). 

AMD/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUI  LESS  THAN  s  MILES  (u800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEE 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-|9  20-24  25-29  30 -34  j5-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN  ME 

(OCGREES) 

X 

WIND  W 

(N)  350  010 

1.1 

.3 

1.4 

3.3 

020-040 

1.0 

1.0 

2.6 

050-070 

1.0 

.1 

1.1 

2.5 

(E)  080-100 

.0 

.  \ 

.8 

5.9 

110- 130 

3.9 

2.9 

.5  .1 

7.5 

5.3 

140-160 

7.3 

5.6 

.9  .1  .2 

14.1 

5.2 

(S)  170-190 

2.5 

1.0 

.4 

3.9 

4.7 

200-220 

1.1 

1.1 

2.1 

230-250 

1.3 

.1 

.  t 

1.5 

2.9 

(U)  260-280 

2.3 

1 .  1 

.6 

4.0 

4.8 

290-310 

5.5 

6.8 

.5 

12.9 

5.1 

320-340 

4.2 

1.9 

.3 

6.5 

4.3 

VARIABLE 

CALM 

unimmiiimniuiiiuiinuiitimiuuiiimiiiuiimmminiimii 

44.4 

////////; 

TOTALS 

31. c 

19.9 

3.3  .1  .3 

10C.0 

2.6 

IOTA  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  926 


50 


c 


OPERATES  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCt  OF  OCCURRF NLF  SUIUACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

USAFE'AC,  ASHEVIUE  NC  fRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STA’IOl  NUMBER:  722860 

STATION  NAME :  MARCH  AFB  CA  hERiUU  OF  RECORD:  AUG  79  - 

LSI  TO  UTC :  *  8  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 

JUL 

B9 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

UIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30  >.  35  5',  „ii-„9  ‘,u-6*  GE  65 

TOTAL 

\ 

MEAN 

UIND 

median 

UIND 

(N)  350-0’, 0 

.4 

.1  .1  .1 

.8 

6.0 

2.0 

020-340 

.4 

.4  .1 

1.0 

5.1 

5.0 

050-070 

.3 

.1 

.4 

3.0 

2.0 

<E)  080-100 

.7 

.1.1 

.9 

4.0 

2.5 

o 

rO 

O 

3.6 

2.0  .1 

5.7 

4.2 

4.0 

140*160 

7.1 

3.4 

10.6 

3.7 

4.0 

(S)  170-190 

2.3 

.6 

2.9 

3.3 

3.0 

200-220 

1.1 

.3 

1.4 

3.3 

2.0 

230-250 

1.0 

.1 

1.1 

2.5 

2.0 

(U)  260-280 

3.7 

.7 

4.3 

2.9 

2.0 

290  310 

5.2 

1.0 

6.2 

3.1 

3.0 

320  340 

3.0 

1.0  .2  .1 

4.3 

3.7 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

iiuimiiiimiiiiiiniiiimiiiiiiimiiiiiiiiuiuimmiiiiiiiiiimini 

60.3  //////////// 

TOTALS 

28.8 

9.8  .6  .2 

100.0 

1 .4 

3.0 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS  ->00 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WINO 

MDIAN 

WINO 

(N)  350-010  | 

1.0 

.2  .1 

1.3 

4.0 

3.0 

020-040  | 

1.0 

.1  .1 

1.2 

3.9 

2.0 

050-070  | 

1.0 

1.0 

2.3 

2.0 

(E)  080-100  | 

1.1 

1.1 

2.7 

3.0 

110-130  | 

2.7 

.9  .1 

3.7 

3.9 

3.0 

140-160  | 

7.0 

3.3 

10.3 

3.8 

4.0 

(S)  170-190  | 

2.2 

.8 

3.0 

3.3 

3.0 

200-220  [ 

1.0 

1.0 

2.4 

2.0 

230-250  | 

1.6 

1.6 

2.2 

2.0 

<U)  260-280  | 

2.1 

.1 

2.2 

2.6 

2.0 

290-310  | 

».9 

1.1  .1  .1 

6.2 

3.6 

3.0 

320-340  | 

2.9 

.2  .1 

3.4 

3.9 

3.0 

VARIABLE  | 

1 

calm  \u n m n n n n n n i n 1 1 1 n u 1 1 1 •  f  n f , .  it t n t n u n n i n n n n m i n f u n m 

63.9 

////////, '/// 

i 

TOTALS  | 

28.5 

6.7  .5  .3 

100.0 

1.3 

3.0 

TOIAt  NUMBER  Df  OC  JERV.M  KN6  900 

C  -  4  •  32 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *8  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


UINO  STEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40--9  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

U1ND 

(N)  350-010  | 

1.2 

.9 

.3 

2.4 

5.5 

4.5 

020-040  | 

1.1 

1.0 

2.1 

4.6 

4.0 

030-070  | 

1.1 

.1 

.2 

1.4 

4.3 

3.0 

(E)  080-100  | 

3.4 

.1 

.1 

3.7 

2.8 

2.0 

11U-130  j 

6.0 

2.6 

.1 

8.7 

3.6 

3.0 

140-160  | 

7.9 

3.8 

.6 

12.2 

4.1 

4.0 

<S)  170-190  | 

k.b 

1.3 

.1 

5.9 

3.5 

3.0 

200-220  | 

1.6 

.1 

1.7 

2.3 

2.U 

230-250  | 

.3 

.2 

.6 

4.0 

4.0 

<U>  260-280  | 

1.4 

.6 

.2 

2.2 

4.3 

3.0 

290-310  | 

3.0 

.3 

.1 

3.4 

3.5 

3.0 

320-340  | 

3.2 

.8 

.1  .3 

4.4 

4.3 

3.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM  | 

j 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiimiiimiiniii 

51.2 

//////////// 

TOTALS  | 

34.6 

11.8 

1.7 

100.0 

1.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  VOU 


C  -  4  -  33 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREUUENCY  Of  OCCUKRI  NCt  SURFACE  UINU  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  Ca  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LSI  TO  UTC:  «  8  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


UIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-V 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MED  I 
UIN 

(N)  350-010 

5.1 

1.1 

.2 

.2  .2  .1 

7.0 

4.8 

3. 

020-040 

3.6 

1.0 

.2 

.1 

4.9 

4.2 

3. 

050-070 

3.1 

1.3 

.9 

fl 

6.1 

6.5 

4. 

(E)  080-100 

4.7 

1.1 

1.1 

.1  .1 

7.1 

5.1 

4. 

110-130 

9.1 

3.1 

.3 

12.6 

3.7 

3. 

140-160 

6.0 

3.8 

.7 

.2 

10.7 

4.9 

4. 

<$)  170-190 

3.8 

1.1 

.8 

5.7 

4.7 

4* 

200-220 

1.3 

1.0 

.1 

2.4 

4.7 

4. 

230-250 

1.6 

.6 

2.1 

3.6 

3. 

(U)  260-280 

2.9 

2.1 

.9 

5.9 

5.7 

5. 

290-310 

4.0 

5.6 

1.0 

.2 

10.8 

5.9 

6. 

320-340 

5.3 

3.6 

.2 

.6  .3  .1 

10.1 

5.8 

4. 

VARIABLE 

CALM 

luiuiiuiiiiiiiiiimiiimuimiiimiimmiiiuiiiiii //////////// ///// 

14.7 

11111111111 

TOTALS  I 

50.5 

25.4 

6.4 

2.1  ./  .2 

100.0 

4.3 

4. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  9U0 


(  34 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  722860 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3S0-010  | 

.8 

.9 

.6  .4  .2 

2.9 

9.1 

7.0 

020-040  | 

.4 

.8 

.2  .2 

1.7 

7.1 

6.0 

050-070  | 

.7 

1.1 

.4 

2.2 

6.3 

6.5 

(E)  080-100  | 

.6 

.3 

.1 

1.0 

5.0 

4.0 

110-130  | 

.6 

.3 

.6 

1.4 

6.9 

9.0 

140-160  | 

.4 

1.0 

.8 

2.2 

7.9 

8.0 

(S)  170-190  | 

.4 

1.1 

.6  t 

2.2 

7.8 

a.c 

200-220  | 

.  t 

.6 

.8 

2.0 

7.5 

8.5 

230-250  | 

.4 

.4 

1.0  .2 

2.1 

9.1 

10.0 

(U)  260-280  | 

1.0 

5.4 

6.1  .<  .1 

12.9 

9.2 

9.5 

290-310  I 

3.2 

19.4 

22.1  1.4 

46.2 

9.3 

10.0 

320-340  | 

3.7 

11.0 

5.0  1.1  .2 

21.0 

7.9 

8.0 

VARIABLE  | 

i 

1 

calm  j  imnumtuiiiiimmiiuutnu;ih  'U<nmnmtmiuiimmnmm 

2.1 

111111111111 

TOTALS  | 

12.9 

42.3 

38.3  3.6  .5 

100.0 

8.5 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNKR:  721860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUl  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOIS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

5-19 

20-24  25-29  JD-3L  35-39  -.0-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010  | 

1.7 

.9 

.4 

.1 

3.1 

5.9 

4.0 

020-040  | 

.4 

.8 

1.2 

4.7 

5.0 

050-070  | 

1.0 

.3 

.1  . 

1.4 

3.6 

3.0 

(E)  080-100  | 

.3 

.2 

.1 

.7 

5.2 

5.0 

110-130  | 

1.3 

1.3 

.2 

2.9 

5.2 

5.0 

140-160  | 

2.4 

2.3 

.4 

5.2 

5.3 

5.0 

(S)  170-190  | 

1.8 

.3 

.1 

2.2 

3.6 

3.0 

i 

200-220  | 

1.0 

1.1 

.1 

2.2 

5.0 

5.0 

230-250  | 

1.6 

1.4 

.6 

.1 

3.7 

6.2 

5.0 

(U)  260-280  | 

5.7 

4.1 

1.4 

.1 

11.3 

5.5 

4.5 

290-310  | 

12.4 

21.6 

3.2 

.2 

37 .4 

5.9 

6.0 

320-340  | 

8.2 

6.9 

.7 

15.8 

4.9 

4.0 

VARIABLE  j 

CALM  | 

umiuiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiniiniumiiii 

12.8 

//////////// 

TOTALS  | 

37.8 

41.2 

7.3 

.4 

.1 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


$7 


t  4 


OK  RAT  INC  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  U1NO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ST..TION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AfB  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRECTION  |  1-4 

(DEGREES)  | 

5-9 

WINO  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIA 

UINO 

(N)  350-010 

.9 

.3 

.2  .2  .1 

1.8 

8.5 

5.0 

020-040 

1.0 

.2 

.1 

1.3 

3.4 

3.0 

050-070 

.2 

.1 

.3 

4.0 

2.0 

(£)  080-100 

.2 

.1 

.3 

2.7 

2.1 

110-130 

2.7 

1.7 

.3 

4.7 

4.6 

4.C 

140-160 

7.8 

4.9 

.1  .1 

12.9 

4.4 

4.0 

<S)  170-190 

3.2 

.4 

.1 

3.8 

3.3 

3.0 

200-220 

1.7 

1.7 

2.1 

2.C 

230-250 

2.1 

.1 

2.2 

2.5 

2.0 

(U)  260-280 

5.1 

.8 

5.9 

3.0 

2.0 

290-310 

8.4 

2.6 

11.0 

3.3 

3.0 

320-340 

4.1 

1.3 

.1 

5.6 

3.5 

3.C 

VARIABLE 

l 

calm  ( nmninmnunmnimmimtttiiiiminunmnninimuuiinin 

i 

48.6 

///////////; 

TOTALS  | 

37.4 

12.5 

.9  .1  .2  1 

100.0 

1.9 

3.1 

TOTAl  NUMOfk*  Ml  MiSEMVAUONS 


r  -  4  • 


38 


OPERATING  LOCATION  “A"  "  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUN8ER:  7228.0  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  *8  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

.8 

.3 

.2 

.2  .0 

3.3 

6.2 

4.0 

020-040 

1.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

2.1 

4.5 

4.0 

050-070 

1.1 

.5 

.4 

.1 

2.1 

5.8 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

.4 

.2 

.0 

.0 

2.1 

4.3 

3.0 

110-130 

3.5 

1.6 

.3 

.0 

5.4 

4.1 

4.0 

140-160 

5.0 

3.0 

.4 

.1 

8.4 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

.9 

.3 

.0 

3.8 

4.3 

4.0 

200-220 

1.2 

.5 

.2 

1.8 

4.3 

3.0 

230-250 

1.3 

.6 

.3 

.0 

2.2 

5.2 

4.0 

(U)  260-280 

3.0 

2.6 

1.- 

.1 

7.2 

6.1 

6.0 

290  310 

5.9 

8.6 

4.1 

.3 

18.8 

6.7 

7.0 

320  340 

4.5 

4.3 

1.3 

.4 

.1  .0 

10. S 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

inmmmmmmnnnnnnninmmimnimmmininnmimn 

32.1 

mu  iiiiiii 

TOTALS 

32.7 

24.4 

9.3 

1.2 

.3 

100.0 

3.8 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  08SERVA1  IONS  >'200 

C  •  A  J9 


OPERATING  LOCATION  HA"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VT.SUS  U1NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC'  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUI  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  MEIERS}  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEE 


DIRECTION 

i  1* 

5-9 

10-14 

VI t  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MED 

(DEGREES) 

X 

VINO 

VI 

(N)  550-010 

2.6 

.9 

.i 

3.7 

3.8 

3 

020-040 

.6 

.2 

.8 

2.7 

2 

050-070 

-5 

.5 

2.3 

2 

(E)  OGO-100 

1.4 

1.4 

2.3 

2 

110-130 

2.5 

.5 

2.9 

2.8 

2 

140-160 

5.1 

2.7 

.2 

.  1 

8.1 

4.4 

4 

(S)  170-190 

... 

2.7 

.9 

3.7 

3.4 

3 

200-220 

.4 

1.0 

1 

230-250 

1.1 

1.1 

2.8 

3 

(W)  260-280 

3.7 

3.1 

.5 

.  1 

7.3 

5.2 

4 

290-310 

8.5 

11.8 

3.5 

23.8 

6.1 

6 

320-340 

7.7 

4.5 

.7 

12.8 

4.5 

4 

VARIABLE  | 

calm  \imimnnnnmmtmtuiininniitnuiiimttiumminiimmim 

35.6 

////////// 

TOTALS 

36.8 

24.6 

5.u 

.1  .1 

100.0 

3.2 

4 

TOTAL  MUMHER  OF  ObSEWVHIIUNS  84V 


C  •  4  -  40 


OH RATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

1ST  TO  UTC:  ♦  8 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 
X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.3 

.1 

.9 

2.8 

3.0 

020 -MO 

.2 

.2 

1.0 

1.0 

050-070 

.1 

.1 

6.0 

6.0 

(E)  080-100 

.4 

.4 

2.0 

2.0 

110-130 

2.5 

1.5 

4.0 

3.8 

4.0 

HO- 160 

9.1 

2.4 

11.5 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

2.3 

.9 

3.1 

3.6 

3.0 

200-220 

1.2 

.1 

1.3 

7.7 

2.0 

230-250 

1.2 

.1 

1.3 

2.6 

2.0 

(U)  260-280 

2.6 

.3 

2.9 

2.7 

2.0 

290-310 

12.2 

1.2 

li.3 

2.9 

3.0 

320-340 

5.3 

1.1 

o.3 

3.1 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

mniuuinmnniuuih 'iinniiuntnh .  /  ,  ////,' 

/////  -  , /  //  /. »////////  54.0 

//////////// 

TOTALS 

37.8 

7.8 

100.0 

1.4 

3.0 

TOTAL  NUM8ER  Of  OBSERVATIONS  '>30 


C  •  *. 


*1 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  'FIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  Ca 

LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOO  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20  24  ?5-?9  30-5-  35-39  4 0-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-10  | 

.5 

.5 

1.6 

2.0 

020-040 

.5 

.5 

1.6 

1.0 

050-070 

.S 

.5 

2.6 

3.0 

(£)  080-100 

.8 

.8 

2.4 

2.0 

110-130 

2.9 

.4 

3.3 

3.0 

3.0 

140-160 

7.5 

3.0 

10.5 

3.5 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

.1  .1 

2.2 

3.0 

2.5 

200-220 

.6 

.6 

1.3 

1.0 

230-250 

.4 

.  I 

.5 

3.0 

2.0 

(U)  260-260 

2.3 

.5 

2.8 

2.9 

2.0 

290-310 

8.2 

1.2 

9.4 

3.1 

3.0 

320-340 

5.1 

.2  .1 

5.4 

2.1 

2.0 

VARIABLE  | 

1 

CAW  j //✓//✓///////////////////////////////✓/////////✓///////////////////////////// 

i 

62.9 

illinium 

TOTALS  | 

31.2 

5.5  .2 

100.0 

i.i 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  4  42 


OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UiNO  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 

USAFETAC,  ASNCVILU  KC  FROM  NOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.5 

.2 

1.7 

3.0 

2.5 

020-040  | 

1.4 

.1 

.1 

1.6 

3.1 

2.0 

050-0/D  | 

1 

1.4 

.1 

1.5 

2.4 

1.5 

(E)  080-100  | 

2.5 

.2 

2.7 

2.2 

2.0 

110-130  j 

7.4 

1.4 

8.8 

3.1 

3.0 

140-160  | 

9.7 

4.5 

.1 

14.3 

3.7 

3.0 

(S)  170-190  | 

3.8 

1.3 

5.6 

3.6 

3.5 

200-220  | 

1.1 

.3 

.1 

1.5 

4.3 

3.5 

230-250  | 

.5 

.5 

1.6 

2.0 

(U)  260-28C  I 

1.4 

.1 

.1 

1.6 

3.6 

2.0 

290-310  | 

4.6 

1.0 

5.6 

2.2 

3.0 

320-340  j 

4.1 

.9 

4.9 

3.0 

2.0 

VARIABLE  | 

CALM 

//// / / // ////// //// ///// / // /  '/ / / / / / // / / V / / In  •'/  / / ///.  n  I  hit  ■  /  / / III  / / // III  !h 

4V.o 

//////////// 

TOTALS  | 

39  .4 

10.5 

.S 

IUU.IJ 

1.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATION^  V’.li 


4 


OPERATING  LOCATION  «»•  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEE 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  08 SER VAT  I OHS 

STATION  MJMCR:  722860  STATION  NAFC:  MARCH  ATS  CA  PE* 1 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  8 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  HAY  HOURS:  09-11 


UIHO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.3 

1.7 

.1 

1 

7.2 

3.8 

020-040 

4.3 

.3 

4.6 

2.7 

050-070 

4.6 

.3 

.2 

5.2 

2.9 

(E)  080-100 

4.9 

.8 

.4 

6.1 

3.3 

110-130 

4.9 

1.7 

.1 

6.8 

3.3 

140-160 

4.S 

2.9 

.3 

8.1 

4.3 

(S)  170-190 

2.8 

.8 

.5 

4.1 

4.1 

200-220 

2.3 

.4 

.2 

2.9 

3.5 

230-250 

2.3 

.3 

2.6 

3.0 

(W)  260- 260 

i.  1 

w.3 

.  J 

5.7 

4.7 

290-310 

5.7 

HJ.1 

1  .1 

16.9 

5.7 

320-340 

6.8 

6.8 

.4 

> 

16.2 

4.8 

VARIABLE 

CALA  | ///✓/✓/////✓///✓///////////✓/////////////////////////✓///////////////////✓/// 

i 

13.7 

////// 

TOTALS  | 

53.8 

28.4 

3.6 

.  I  2 

100.0 

3.7 

Si  rHo 


TOTAL  NuMBEK  JT  OBSLtf VA I  TOW! 


.-  V 

OPERA T I NC  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNUR:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  *0-49  50-64  GE  65 

IOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

2.2 

2.2 

.2 

.1 

4.6 

5.1 

5.0 

020-040 

.9 

.8 

.2 

1.8 

5.6 

5.0 

050-070 

.9 

.1 

1.0 

3.1 

2.0 

(E)  080-100 

.6 

.4 

.2 

1.3 

5.7 

5.0 

110-130 

.9 

.6 

1.5 

4.4 

4.0 

140-160 

1.0 

.9 

.1 

1.9 

4.9 

4.5 

(S)  170-190 

.9 

.9 

.3 

.1 

2.2 

6.4 

6.0 

20C-220 

.6 

1.1 

.4 

2.2 

6.0 

6.0 

230-250 

1.2 

.9 

.3 

2.4 

5.5 

4.5 

(U)  260-280 

3.1 

7.5 

3.7 

.1 

14.4 

7.3 

7.0 

290-310 

4.4 

23.7 

14.0 

.3 

42.4 

8.1 

8.0 

320-340 

4.4 

13.2 

4.2 

.1 

21.9 

6.9 

7.0 

VARIABLE  | 

I 

CALM  | 

lilimimiiumiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimuminiiini 

2.5 

//////////// 

TOTALS  | 

21.1 

52.3 

23.6 

.7 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


'■f -V;  .  >■ ' wv  '!%  wip.iww* -s'i  ■- 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UtNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

|  USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

V 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  Gt  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.2 

.4 

.2 

.9 

6.5 

6.0 

020-040 

.3 

.1 

.4 

8.3 

7.5 

050-070 

.2 

.2 

.1 

.5 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

.2 

.1 

.3 

4.0 

4.0 

110-130 

.2 

.1 

.3 

5.3 

4.0 

HO- 160 

.2 

.3 

.2 

.8 

7.4 

8.0 

(S)  170-190 

.6 

.5 

1.2 

9.3 

8.C 

200-220 

•  » 

.4 

.4  .1 

1.1 

8.9 

9.0 

230-250 

.5 

1.2 

.9  .1 

2.7 

7.8 

8.0 

<U)  260-280 

.5 

5.2 

6.5  .8 

12.9 

9.7 

10.0 

290-310 

1.8 

17.0 

38.8  1.9 

59.6 

10.1 

10.0 

320-3*0 

2.8 

10.0 

6.1  .1 

19.0 

7.9 

8.0 

VARIABLE 

• 

1 

CALM  j ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

.3 

//////////// 

TOTALS 

6.7 

35.8 

53.8  3.0 

100.0 

9.4 

10.0 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  950 


C  -  4  -  46 


OPE RAT INS  LOCATION  *A" ’  *  "  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UIHO  SPEED 
USAFETAC,  AS NEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
< DECREES)  | 

1  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

<N>  550-010 

i.i 

.3 

1.4 

• 

3.3 

4.0 

020-040 

.1 

.1 

4.0 

4.0 

| 

050-070 

.i 

.1 

.2 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

.i 

.1 

2.0 

2.0 

110-130 

.3 

.3 

.6 

4.7 

4.5 

140-160 

.9 

1.4 

2.3 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

1.6 

1.3 

• 

.2 

3.1 

5.2 

4.0 

200-220 

.3 

.4 

.8 

5.3 

6.0 

230-250 

1.7 

.4 

.1 

2.3 

4.0 

3.0 

<U)  260-280 

3.8 

4.6 

1.1 

.2 

9.7 

5.9 

5.0 

290-310 

14.1 

25.7 

10.0 

.1 

49.9 

6.7 

7.0 

320-340 

8.5 

9.7 

1.1 

19.2 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

I 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

//////////// 

TOTALS 

|  32.6 

44.2 

12.5 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  *  -  47 
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OPERATING  LOCATION  "A'*  PERCENTAGE  fREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC;  ♦  8  MONTH:  MAT  HOURS:  21-23 


DIRECTION  |  1*4 

(DEGREES)  | 

5-9  10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15*19  20-26  25*29  30-34  35-39  40-49  50-64  G€  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

.9 

.2 

i.i 

2.8 

2.0 

020-040 

050-070 

.3 

.3 

2.7 

3.0 

(E)  080-100 

.9 

.9 

2.4 

2.5 

110-130 

2.6 

2.0 

4.6 

4.3 

4.0 

140-160 

7.4 

4.6  .1 

12.2 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

3.4 

.8 

• 

4.2 

3.2 

3.0 

200-220 

.9 

.9 

2.5 

2.0 

230-250 

1.6 

.1 

1.7 

2.4 

2.0 

<U)  260-280 

6.2 

1.1 

7.3 

2.9 

2.0 

290-310 

10.5 

1.7 

12.3 

3.0 

3.0 

320-34T, 

! 

6.2 

i 

1.7 

8.0 

3.5 

4.0 

VARIABLE  | 

I 

CALM  | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  46.7  II  III  III llll 


TOTALS  j  40.9  12.2  .1  100.0  1.8  3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  48 


OPERATING  LOCATION  •A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES)  |  X  WIND  WIND 


(N)  350-010 

1.5 

.6 

.1 

.0 

2.3 

4.0 

4.0 

020-040 

.9 

.2 

.1 

1.2 

3.5 

3.0 

050-070 

1.0 

.1 

.1 

1.2 

3.1 

2.0 

(E)  080-100 

1.3 

.2 

.1 

1.6 

3.2 

2.0 

110-130 

2.7 

1.0 

.0 

3.7 

3.5 

3.0 

140-160 

5.1 

2.5 

.1 

7.7 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

2.1 

.9 

.2 

.0 

3.2 

4.3 

4.0 

200-220 

.9 

.3 

.1 

.0 

1.4 

4.4 

4.0 

230-250 

1.2 

.4 

.2 

.0 

1.7 

4.3 

3.0 

(U)  260-280 

2.0 

2.7 

1.5 

.1 

7.2 

6.2 

6.0 

290-310 

7.7 

10.2 

8.0 

.3 

26.2 

7.1 

8.0 

320-340 

5.6 

5.4 

1.5 

.0 

.0 

12.6 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.1 

//////////// 

TOTALS 

52.9 

24.5 

12.0 

.4 

100.0 

3.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


Vt  (WfFAjftMW'  i,'..!'^V>i',tV-»r'5|,-.3r?w  ,  -n:  -o  ■-.  -■.  *..-*^**,tr  »-«v*^t..»!  £*~t*i**H' •■■*■';*  *sh**4E‘W*»i*'»it  •  ** >tr& yr&TS&lFi&'tfHSXiFi  sSffi.'  C&. -?• --.-■ ' 


#1 

OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NAY  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  G£  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  UITH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  NETERT)  BUT  LEU  THAN  3  NILES  (6800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-6  5-9  10-14  15-19  20-26  25-29  30-36  35-39  60-69  50-66  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGRE.'S) 

X 

UIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

.5 

2.7 

3.0 

3.0 

020-060 

.9 

.9 

2.2 

2.0 

050-070 

.8 

.8 

1.8 

1.5 

(E)  080-100 

1.6 

.2 

1.7 

2.3 

2.0 

110-130 

2.0 

1.2 

3.2 

3.6 

4.0 

160-160 

7.1 

2.8 

10.0 

3.5 

4.0 

(S)  170-190 

2.8 

.2 

3.0 

2.8 

2.0 

200-220 

1.1 

.1 

1.2 

3.0 

3.0 

230-250 

1.0 

1.0 

2.3 

2.0 

(U)  260-280 

2.6 

1.0  .4 

4.0 

4.4 

3.0 

290-310 

11.7 

8.1  2.3  .1 

22.3 

5.0 

4.0 

320-340 

7.7 

6.3  1.1 

15.1 

4.8 

4.0 

VARIABLE  | 

I 

CALM  j ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.1 

//////////// 

TOTALS 

41.5 

20.4  3.8  .1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1206 


C  -  6  -  50 


•CRAT1NQ  LOCATION  •A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

SAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OSSERVATIONS 

TAT  I ON  NUMBER:  722360  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1*4  5-9  10- H  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-4<*  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(OEGREES)  |  .  X  WIND  WIND 


N)  350-010 

1.0 

1.0 

2.4 

2.0 

020-040 

.2 

.2 

2.5 

2.5 

050-070 

E)  080-100 

.4 

■  Y 

2.3 

2.5 

110-130 

.8  .1 

.9 

2.6 

2.5 

140-160 

4.1  2.7 

6.8 

4.1 

4.0 

S)  170-190 

1.7  .1 

1.8 

3.1 

3.0 

200-220 

.3 

.3 

2.3 

2.0 

230-250 

.9 

.9 

2.0 

2.0 

U)  260-280 

5.7  .2 

5.9 

2.6 

2.0 

290-310 

16.1  1.3 

17.4 

2.8 

2.0 

320-340 

6.7  .7 

7.3 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

57.0 

111111111111 

TOTALS 

37.9  5.1 

100.0 

1.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  51 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

(N)  350-010 

1.2 

i.2 

2.2 

2.0 

020-040 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

050-070 

.3 

.3 

2.0 

2.0 

(F.)  080-100 

.4 

.4 

1.5 

1.5 

110-130 

1.3 

.1 

1.4 

2.7 

2.0 

140-160 

5.4 

1.3 

.1 

6.9 

3.7 

3.5 

(S)  170-190 

2.0 

.8 

2.8 

3.4 

3.0 

200-220 

.3 

.3 

3.0 

3.0 

230-250 

.4 

.4 

3.3 

4.0 

<U)  260-280 

3.0 

.2 

3.2 

2.4 

2.0 

290-310 

11.0 

1.0 

12.0 

2.8 

2.0 

320-340 

6.3 

.3 

6.7 

2.8 

3.0 

VARIABLE 

CALM  | ///////// 

i 

//// 

///////////////////////////////////////////////////////////////  64.0 

,11111111111 

TOTALS  | 

31.8 

3.7 

.1 

100.0 

1.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  52 


...  U>’„  • 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNRER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +8  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1  1-* 

1 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEOIAN 

U1ND 

(N)  350-010 

1.1 

•  i 

1.2 

2.7 

2.0 

020-040 

1.4 

1.4 

1.8 

2.0 

050-070 

1.3 

.1 

1.4 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

3.0 

3.0 

1.9 

2.0 

110-130 

4.7 

.6 

5.2 

2.9 

3.0 

140-160 

6.2 

3.1  .6 

9.9 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

3.0 

1.0 

4.0 

3.2 

3.0 

200-220 

.8 

.2 

1.0 

2.7 

2.0 

230-250 

.4 

.4 

2.0 

2.0 

(U)  260-280 

3.0 

.2 

3.2 

2.8 

2.0 

290-310 

7.0 

1.4 

8.4 

3.0 

3.0 

320-340 

5.2 

.8 

6.0 

2.9 

2.0 

VARIABLE  | 

I 

CALM  | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  54.7  //////////// 

I 

TOTALS  |  37.1  7.4  .7  100.0  1.4  2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  53 


| 


OPERATING  LOCATION  »A-  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  W1NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  fRC*1  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.9 

1.7 

.3 

6.9 

3.9 

4.0 

020-040 

2.4 

.2 

2.7 

2.7 

2.5 

050-070 

2.1 

.4 

2.6 

2.7 

3.0 

(E)  080-100 

2.8 

.4 

3.2 

2.8 

2.0 

110-130 

4.2 

1.0 

5.2 

3.1 

3.0 

140-160 

5.1 

1.3 

.1 

6.6 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

2.4 

1.1 

.1 

3.7 

3.9 

4.0 

200220  | 

2.1 

.2 

2.3 

2.7 

2.0 

230-250 

3.0 

.2 

3.2 

2.8 

3.0 

(U)  260-280 

4.3 

3.0 

7.3 

4.2 

4.0 

290-310 

7.9 

13.0 

.7 

21.6 

5.5 

5.0 

320-340 

9.1 

8.8 

.8 

18.7 

4.9 

5.0 

VARIABLE  | 

i 

CALM 

//////////////////////////////////y////////////////////////////////////////// 

16.1 

//////////// 

TOTALS 

50.3 

31.3 

2.0 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OQSERVATIONS  900 


C  •  *  •  5* 


I  PE RATING  LOCATION  "A*  PC ACE AT AGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

[SAFETAC,  ASHEVILLE  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

TAT ION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  V. 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


U1KC  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

:m>  350-oio  | 

1.6 

2.2 

.3 

.1 

4.2 

5.9 

5.0 

020-OLJ  | 

.7 

.3 

1.0 

3.7 

3.0 

050-070  | 

.7 

.1 

.8 

3.9 

3.0 

tl>  080-100  | 

.2 

.2 

.4 

5.3 

5.5 

110-130  | 

.4 

.1 

.1 

.1 

.8 

5.7 

3.0 

140-160  | 

.7 

.4 

.1 

1.2 

5.8 

4.0 

(S)  170-190  | 

.4 

.2 

.3 

1.0 

6.4 

7.0 

200-220  | 

.6 

.3 

.9 

4.1 

4.0 

230-250  | 

.7 

.4 

1.1 

4.4 

4.0 

(V)  260-280  j 

2.2 

8.3 

3.1 

13.7 

7.2 

7.0 

290-310  | 

3.6 

27.0 

15.9 

.1 

46.6 

8.3 

8.0 

320-340  | 

4.4 

17.7 

5.0 

27.1 

7.0 

7.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

//////✓/////////////////////✓//////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS  | 

16.2 

57.1 

24.9 

.3 

100.0 

7.4 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  •  55 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


W1N0  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  4^-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

U1N0 

MEDIAN 

WIND 

CM)  350-010  | 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

.7 

11.7 

11.0 

1 

020-040  j 

.1 

.1 

12.0 

12.0 

050-070  | 

(E)  080-100  | 

.1 

.2 

.3 

5.7 

6.0 

110-130  j 

.1 

.2 

.3 

9.3 

10.0 

1 

140-160  | 

.3 

.3 

.7 

4.5 

4.0 

1 

($)  170-190  j 

.2 

.2 

8.5 

8.5 

200-220  | 

.1 

.2 

.3 

6.7 

8.0 

1 

230-250  | 

.1 

.1 

10.0 

10.0 

1 

(V)  760-760  1 

.3 

2.8 

3.3 

.1 

6.6 

9.2 

10.0 

290-310  | 

1.4 

21.1 

46.1 

1.6 

70.2 

10.2 

10.0 

320-340  | 

1 

1.2 

9.8 

8.9 

.4 

20.3 

9.0 

9.0 

VARIABLE  | 

1 

calm  |  iiiiniinniimiimimiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiim'iiiiiiiiiii 

1 

TOTALS  |  3.5  34.9  58.8  2.2  .1 

.1 

100.0 

//////////// 

9.8  10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  *  -  56 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-013 

.6 

.3 

.1 

.2 

1.2 

6.9 

5.0 

020-040 

.1 

.1 

6.0 

6.0 

050-070 

(E)  080-100 

.1 

.2 

.3 

5.7 

6.0 

110-130 

.1 

.1 

.2 

4.0 

4.0 

140* 160 

.3 

.3 

.7 

4.8 

4.5 

(S)  170-190 

.2 

.1 

.3 

4.0 

2.0 

200-220 

.2 

.1 

.3 

4.0 

3.0 

230-250 

.2 

.1 

.3 

4.3 

2.0 

(U)  260-280 

4.4 

•  .7 

.4 

9.6 

5.0 

5.0 

290-310 

13.4 

38.7 

12.0 

.1 

64.2 

6.9 

7.0 

320-340  | 

5.9 

9.6 

2.8  * 

.1 

18.3 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 

//////////// 

TOTALS 

25.4 

54.2 

15.4 

.4 

100.0 

6.2 

6.0 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  •  4  •  57 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860'  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  21 -23 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-6 

5-9 

10-1*  15-19  20-2*  25-29  30-3*  35-39  *0  *9  50-6*  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350010 

i.i 

.2 

.1 

i.* 

3.8 

3.0 

020-0*0 

.2 

.2 

1.5 

1.5 

050-070 

(E)  080-100 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

110-130 

1.0 

.3 

1.3 

3.4 

s.s 

1*0-160 

3.0 

2.4 

'  '  . 

5.* 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.7 

.1 

1.8 

2.9 

*5  £ 

200-220 

1.1 

1.1 

2.3 

2.0 

230-250 

1.7 

.1 

1.8 

2.3 

2.0 

<U)  260-280 

9.7 

1.3 

.1 

11.1 

3.1 

3.0 

290-310 

19.9 

3.6 

.1 

23.6 

3.2 

3.0 

320-3*0 

7.8 

1.6 

9.3 

3.1 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

42.8 

//////////// 

TOTALS 

47.3 

9.6 

.3 

100.0 

1.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  •  58 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WtNO  DIRECTION  VERSUS  W1NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  A'l  CA  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  79  •  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


WtNO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-* 

5-9 

10-1* 

15-19 

20-2*  25-29  30-3* 

35-39  *0-49  50-6*  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

X 

WINO 

WINO 

(N)  350-010  | 

i.i 

.6 

.1 

.1 

.0 

2.2 

4.6 

4.0 

020*040  | 

.7 

.1 

.0 

.7 

2.8 

2.0 

050*070  | 

.6 

.1 

.0 

.6 

2.8 

2.0 

<£)  080*100  | 

» 

.9 

.1 

1.C 

2.7 

2.0 

110-150  | 

1.6 

.3 

.0 

.0 

1.9 

3.3 

3.0 

140*160  | 

3.2 

1.5 

.1 

4.8 

4.1 

4.0 

($)  170-190  | 

1.* 

.5 

.1 

1.9 

3.6 

3.0 

200-220  g 

.7 

.1 

.8 

3.1 

2.0 

250-250  I 

1 

.9 

.1 

.0 

1.0 

3.0 

2.0 

(W)  260*280  I 

4.1 

2.6 

.9 

.0 

7.6 

5.0 

4.0 

290-310  | 

10.0 

13.* 

9.3 

.2 

33.0 

7.0 

7.0 

320-3*0  j 

1 

5.8 

6.1 

2.2 

.1 

14.2 

5.8 

5.0 

VARIABLE  | 

1 

calm  |  iiiimiiiiiiiiiiiiimiuiimmnimiiiiiiuh 
1 

totals  1  31.3  25.5  12.7  .4 

iiiiimiiiiiiimiiiiiiiii 

30.0 

100.0 

mu  nn  m 

4.1  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


C  -  4  -  59 


'«w>M»A(^rvyr;-.>>Kv.'vvpu vw- 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

USAFETAC,  ASNEVIUE  NC  FROM  HOURLY  08SERVATI0NS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFI  CA  PERIQO  OF  RECORD:  AUG  7V  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  G£  200  SUT  LESS  THAN  1500  FEET  UITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ANO/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  NILE  <0800  MEIERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  UITH  CEILING  GE  200  FEET. 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


01  RECTI ON 

|  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

X 

UIND 

UIND 

(N)  350-010 

1.2 

.2 

1.4 

2.8 

2.C 

020-040 

.9 

.9 

2.4 

2.0 

050-070 

.6 

.6 

1.9 

2.0 

(E)  080-100 

.6 

.6 

2.0 

2.0 

110-130 

1.9 

.3 

2.2 

3.0 

3.0 

140-160 

4.8 

1.9 

6.7 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

.6 

2.6 

3.4 

3.0 

200-220 

.6 

.6 

1.9 

1.5 

230-250 

,.9 

.1 

1.0 

2.5 

2  0 

(U)  260-280 

4.8 

1.5 

.5 

6.S 

4.1 

j.O 

290-310 

14.0 

10.3 

4.6 

29.0 

5.4 

5. 

320-340 

8.5 

4.6 

1.0 

14.1 

4.6 

4.0 

VARIABLE  | 

I 

CALM  | //////.'//////////////////////////////////////////////////////////////////////  33.5  //////////// 
TOTALS  |  40.7  19.5  6.1  100.0  3.0  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1250 


C  •  4  •  60 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722863  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LSI  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

* 

.9 

2.3 

2.0 

020-040 

.2 

.2 

1.5 

1.5 

050-070 

.3 

.3 

1.7 

2.0 

(E)  080-100 

.2 

.1 

.3 

3.3 

2.0 

110-130 

140-160 

1.8 

.4 

2.3 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

.9 

.1 

1.0 

2.9 

2.0 

200-220 

.2 

.2 

2.5 

2.5 

230-250 

1.1 

1.1 

1.9 

2.0 

(U)  260-280 

6.8 

.2 

7.0 

2.3 

2.0 

290-310 

13.7 

.9 

14.5 

2.5 

2.0 

320-340 

5.1 

5.1 

2.2 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

uiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiimimimmiiuiiiiii 

67.2 

//////////// 

TOTALS 

31.2 

1.7 

100.0 

.8 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVIUE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  a  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +8  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


DIRECTION  |  1-4 

(DEGREES)  | 

5-9  10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  50-54  35-59  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

020-040 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

050-070 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

(E)  080-100 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

110-130 

.8 

.1 

.9 

2.5 

2.0 

140-160 

2.9 

.8 

3.7 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

.6 

.2 

.9 

3.0 

2.0 

200-220 

•6 

.6 

1.5 

1.5 

230-250 

.3 

.3 

1.7 

2.0 

(U)  260-280 

5.1 

.2 

5.3 

2.6 

2.0 

290-310 

9.2 

.9 

10.1 

2.6 

2.0 

320-340 

4.3 

.2 

4.5 

2.3 

2.0 

VARIABLE  | 


calm  | iiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiitiimiiiiiiiimiiiiiminiimmiiii  72.7  niiiiniin 
I 

TOTALS  I  24.8  2.4  100.0  .7  2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  *  62 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +8 


PER100  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010  | 

1.7 

1.7 

2.5 

2.0 

020 -(HO  | 

1.3 

1.3 

1.8 

2.0 

050-070  | 

1.4 

.1 

1.5 

2.4 

2.0 

(E)  080-100  | 

2.8 

.1 

.1 

3.0 

2.6 

2.0 

110-130  | 

5.0 

.4 

5.4 

2.5 

2.0 

140-160  | 

6.8 

1.1 

7.9 

2.9 

2.0 

(S)  170-190  | 

2.9 

.5 

3.4 

3.0 

2.5 

200-220  | 

.5 

.1 

.6 

3.0 

2.0 

230-250  | 

.6 

.1 

.8 

2.6 

2.0 

(U)  260-280  | 

2.6 

.1 

2.7 

2.4 

2.0 

290-310  1 

3.0 

.3 

3.3 

2.4 

2.0 

320-340  | 

3.2 

.3 

3.6 

2.3 

2.0 

VARIABLE 

7ALM  | 

iimiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinmiiiiiiiiiiiiiiimiiummmi 

64.8 

//////////// 

TOTALS  j 

31.8 

3.0 

.2 

100.0 

.9 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 


C  -  *  -  63 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECOOD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  330-010 

4.8 

2.3 

7.1 

3.6 

4.0 

020-040 

4.? 

.4 

4.6 

2.9 

2.0 

050-070 

3.2 

.5 

.1 

3.9 

2.9 

2.0 

(E)  080-100 

4.0 

.3 

4.3 

2.6 

2.0 

110-130 

5.5 

•  1.8 

7.3 

3.3 

2.5 

140-160 

4.3 

2.2 

.3 

6.8 

4.1 

4.0 

(S>  170-190 

2.7 

.9 

3.5 

3.7 

4.0 

200-220 

1.5 

.2 

1.7 

2.9 

3.0 

230-250 

1.2 

.4 

1.6 

3.6 

3.0 

<U>  260-280 

4.2 

3.1 

.2 

7.5 

4.5 

4.0 

290-310 

8.6 

10.9 

.6 

20.1 

5.1 

5.0 

320-340 

8.9 

7.5 

.1 

16.6 

4.6 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

1 

imiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

14.9 

//////////// 

TOTALS  | 

53.1 

30.5 

1.3 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  A 


64 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFCTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  08SERVATI0NS 

STATION  NUMBER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


U1N0  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.3 

1.1 

.1 

2.5 

4.9 

4.0 

020-040  | 

.8 

.3 

1.1 

4.1 

3.5 

050-070  | 

.5 

.2 

.1 

.9 

5.6 

4.0 

(E)  080-100  | 

.2 

.1 

.1 

.1 

.5 

7.6 

6.0 

110-130  | 

.2 

.5 

.1 

.1 

1.0 

7.1 

7.0 

140-160  | 

.4 

.9 

.2 

1.5 

6.3 

6.0 

(S)  170-190  | 

.3 

.3 

.1 

.8 

6.6 

6.0 

200220  | 

.4 

.2 

.6 

4.2 

3.5 

230-250  | 

.3 

1.0 

1.3 

5.4 

5.0 

(U>  260-280  | 

2.0 

8.8 

3.3 

14.2 

7.3 

7.0 

290-310  | 

3.0 

32.9 

14.3 

50.2 

8.0 

8.0 

320-340  | 

3.7 

16.9 

3.4 

24.0 

7.0 

7.0 

VARIABLE  | 

CALM  i 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1.5 

//////////// 

TOTALS  | 

13.1 

63.2 

21.5 

.3 

.1 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  4 


63 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JUL  HOURS:  15*17 


DIRECTION  |  1-4 

(DEGREES)  j 

5-9 

UINO  SPEED  IN  KNOTS 

10*14  15*19  20-24  25*29  30*34  35*39  40-49  50*64  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

.2 

.A 

1.0 

6.9 

7.0 

020-040 

.1 

.1 

26.0 

25.0 

050-070 

.1 

.1 

.2 

.4 

9.0 

9.0 

(E)  080*100 

.2 

.1 

.3 

9.7 

9.0 

110-130 

.5 

.9 

.1 

1.5 

6.3 

6.0 

140-160 

.3 

.5 

.4 

1.3 

7.2 

7.5 

(S)  170-190 

.4 

.4 

7.8 

8.0 

200-220 

.1 

.1 

.2 

3.5 

3.5 

230-250 

.1 

.1 

2 

6.0 

6.0 

(U)  260-280 

.2 

3.9 

4.0  .3 

8.4 

9.3 

10.0 

290-310 

.5 

20.6 

45.3  1.2 

67.6 

10.2 

10.0 

320-340 

•4 

9.1 

8.4  .5 

18.4 

9.1 

9.0 

VARIABLE 

i 

CALM  !////////////////✓///✓////✓/////////✓//////////✓/////////////✓//✓///////////// 

I 

.1 

//////////// 

TOTALS 

2.4 

36.5 

58.5  2.0  .1  .1 

100.0 

9.7 

10.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  928 

C  *  4  -  66 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UtNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  7RCN  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNSER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010  | 

.5 

.4 

1.0 

4.7 

4.0 

020-040  | 

.1 

.1 

.2 

3.5 

3.5 

050-070  | 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

(E)  080-100  j 

.2 

.2 

4.0 

4.0 

110-130  | 

.5 

.2 

.8 

3.9 

4.0 

140-160  | 

.6 

1.0 

.1 

1.7 

5.2 

5.0 

(S)  170-190  | 

.4 

.4 

2.8 

2.5 

200-220  | 

.5 

.5 

2.8 

3.0 

230-250  | 

.8 

.  1 

.9 

3.5 

3.0 

(U)  260-280  | 

4.2 

3.6 

.4 

8.2 

5.1 

4.0 

290-310  | 

13.2 

32.3 

12.5 

.2 

58.1 

7.0 

7.0 

320-340  | 

8.7 

10.2 

3.5 

22.4 

5.9 

6.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiin 

5.4 

//////////// 

TOTALS  | 

29.8 

47.8 

16.6 

.2 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 


C  -  4  •  67 


OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUN8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORO:  AUG  7V  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-9  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WINO 

(N)  350-010 

.8 

.1 

.9 

2.8 

2.0 

020-040 

.2 

.2 

2.5 

2.5 

050-070 

.2 

.2 

1.5 

1.5 

(E)  080-100 

.3 

.3 

2.7 

2.0 

110-130 

.3 

•  .2 

.5 

4.2 

2.0 

140-160 

1.3 

.8 

2.0 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

1.1 

.2 

1.3 

2.6 

2.0 

200-220 

.8 

.8 

1.9 

2.0 

230-250 

3.3 

.2 

.6 

2.5 

7.0 

(U)  260-280 

14.6 

1.9 

16.5 

2.8 

2.0 

290-310 

21.9 

3.5 

25.4 

3.1 

3.0 

320-340 

5.6 

1.6 

7.2 

3.2 

2.0 

VARIABLE  | 

CAIN  | 

1 

iiuiiiiiiiimmuiiiiiiiiiuiiiiuimmiiuiiiimmiiiiiiumimiiii 

41.1 

//////////// 

1 

TOTALS  1 

50.4 

8.5 

100.0 

1.7 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 


C  -  4  68 


OPERATING  LOCATION  "A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFN  CA  PERIOD 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  79  • 
JUL  HOURS:  ALL 

JUL  89 

DIRECTION 

1 

1-4 

5-9 

10-14  15-1r 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40  49 

>0-64  GE  65  TOTAL 

MEAN  MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

* 

WIND 

WIND 

(N)  310-010 

1 

1.3 

.6 

.0 

1.9 

3.8 

4.0 

020040 

1 

i 

1 

.9 

.1 

.0 

1.0 

3.1 

2.0 

030-070 

1 

1 

.8 

.1 

.1 

.0 

.9 

3.4 

2.0 

(E)  080-100 

1 

1 

1.0 

.1 

.0  .0 

1.1 

3.2 

2.0 

110-130 

1 

1 

1.6 

.5 

.0  .0 

.0 

2.2 

3.5 

2.0 

140-160 

1 

1 

I 

2.3 

.9 

.1 

3.4 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

1 

1 

1 

1.1 

.3 

.0 

1.5 

3.5 

3.0 

200-220 

1 

1 

.6 

.1 

.7 

2.8 

2.0 

230-250 

1 

1 

1.0 

.2 

.0 

1.2 

3.2 

2.0 

(U)  260-280 

1 

1 

5.0 

2.7 

1.0  .0 

8.7 

4.9 

4.0 

290-310 

1 

1 

9.1 

12.8 

9.1  .2 

31.2 

7.0 

7.0 

320-340 

1 

1 

1 

5.0 

5.7 

1.9  .1 

12.7 

5.9 

6.0 

VARIABLE  I 

calm  | iiiiiniiiiiiiimiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimimiiiiiiiiiiiimii  33.5  > 111111111:1 

I 

TOTALS  |  29.7  2*. 1  12.2  .3  100.0  3.8  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7431 


C  4  69 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  NILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FFE1 . 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIA*) 

(DEGREES)  | 

X 

UIND 

UIND 

(N)  J50-010  | 

1.3 

.4 

1.6 

3.1 

2.0 

1 

020-040  | 

.5 

.5 

2.3 

2.0 

1 

050-070  | 

./ 

.7 

2.3 

2.5 

1 

a)  oao-ioo  | 

1.3 

1.3 

2.3 

3.0 

i 

110*130  | 

.7 

.4 

1.1 

4.3 

4.0 

UO  160  I 

6.5 

1.8 

8.3 

3.7 

4.0 

1 

CS)  170-190  I 

2.0 

.7 

2.7 

3.3 

3.0 

I 

200-220  | 

.7 

.7 

2.0 

2.0 

I 

230-250  | 

.9 

.2 

1.1 

2.7 

2.0 

1 

(U)  260-280  1 

6.5 

2.2 

.5 

9.2 

3.8 

3.0 

1 

290-310  | 

10.6 

7.2 

3.1 

20.9 

5.3 

4.0 

l 

320-340  | 

1 

6.1 

3.4 

1.1 

10.6 

4.5 

4.0 

VARIABLE  | 

1 

CAIN  | ////////////////////////////////// //////////////////////////////////)////////  41.3 

1 

TOTALS  1  37.8  16.3  4.7  100.0 

(/////■'///// 

2.5  3 ,  C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  555 


C  -  *  •  70 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OSSERVAT IONS 

STATION  NUMBER:  722060  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35  39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.5 

1.5 

2.3 

2.0 

020-040  | 

.3 

.3 

2.3 

2.0 

050-070  | 

.2 

.1 

.3 

2.7 

2.0 

(E)  080-100  | 

.4 

.*4 

2.0 

2.0 

110-130  | 

1.2 

1.2 

2.2 

2.0 

140*160  | 

1.4 

.1 

1.5 

3.1 

2.5 

i 

(S)  170-190  I 

1.2 

1.2 

2.5 

2.0 

200-220  | 

.4 

.1 

.5 

2.6 

2.0 

230-250  | 

.8 

.8 

1.9 

2.0 

<U)  260-280  | 

4.4 

4.4 

2.4 

2.0 

290-310  | 

11.3 

.9 

12.2 

2.7 

2.0 

320-340  | 

8.0 

.4 

8.4 

2.7 

2.0 

VARIABLE  | 

CALM  i 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

67.3 

//////////// 

TOTALS  1 

31.1 

1.5 

.1 

100.0 

.8 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4 


71 
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OPERATING  LOCATION  HA"  PERCENTAGE  FREUUtNCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAfETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA 
LET  TO  UTC:  *  8 


PER I 00  Of  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010  | 

1.3 

.1 

1.4 

2.5 

2.G 

020-040  | 

.3 

.3 

1.3 

1.0 

050-070  | 

.4 

.4 

2.8 

2.5 

(E)  080-100  j 

.6 

.6 

1.7 

1.5 

110-130  | 

.6 

.3 

1.0 

3.4 

3.0 

140-160  | 

2.3 

.3 

2.6 

3.0 

3.0 

(S)  170-190  1 

.8 

.2 

1.0 

2.9 

200-220  | 

.6 

.1 

.d 

2.1 

2.0 

230-250  | 

1.0 

1.0 

2.3 

2.C 

(W)  260-280  | 

2.8 

.1 

2.9 

2.1 

2.0 

290-310  j 

8.7 

.2 

8.9 

2.6 

2.0 

320-340  | 

4.3 

.1 

4.4 

2.4 

2.0 

VARIABLE  1 

CALM  I 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiin 

74.7 

minium 

TOTALS  1 

23 .7 

1 .4 

100.0 

.( 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPE RAT  1 NO  LOCATION  «A«  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIHO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  08SERVAT  IONS 

STATION  HUMMER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFt  CA  RERIOO  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  69 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUC  HOURS:  0608 


W1NO  SPEfD  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(OE  CREED 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  2  29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3)0010 

1.8 

1.8 

1.9 

2.0 

020-040 

1.1 

.1 

1.2 

1.9 

2.0 

050-070 

2.2 

.2 

2.4 

2.1 

2.0 

(E)  060-100 

2.0 

2.0 

1.7 

2.0 

110-130 

4.7 

.3 

5.1 

2.3 

2.0 

140-160 

5.4 

1.3 

6.7 

3.0 

2.0 

<S)  170-190 

2.7 

.2 

2.9 

2.6 

2.0 

200-220 

.6 

.6 

1.3 

1.0 

230-250 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

<U)  260-280 

2.6 

2.6 

2.2 

2.0 

290-310 

4.3 

.2 

4.5 

2.6 

2.0 

320-340 

4.3 

.1 

4 .4 

2.4 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiim 

6b. 1 

//////////// 

TOTALS 

32.2 

2.4 

100.0 

.8 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  ■  4  -  73 
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OPERATING  LOCATION  ”AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUG  HOURS:  09*11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1*4 

5*9 

10*14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 
Ml  NO 

(N)  350-010 

5.5 

1.2 

6.7 

3.1 

3.0 

020-040 

3.8 

.3 

.1 

4.2 

2.7 

2.0 

050-070 

4.4 

.3 

.1 

4.8 

2.6 

2.0 

(E)  080  100 

2.9 

.1 

.1 

3.1 

2.6 

2.0 

110-130 

5.1 

1.3 

6.3 

3.0 

2.0 

140-160 

5.7 

1.6 

7.3 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

4.2 

.5 

4.7 

2.9 

2.0 

200-220 

1.7 

.1 

1.8 

2.9 

2.0 

230-250 

1.3 

.1 

1.4 

2.8 

2.0 

(U)  260-280 

4.2 

2.2 

6.3 

4.1 

4.0 

290*310 

8.6 

8.7 

.4 

17.7 

4.9 

5.0 

320-340 

10.1 

6.8 

.1 

17.0 

4.0 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

i 

////////////////.'//////////////////////////////////////////////////////////// 

18.5 

//////////// 

i 

TOTALS  | 

57.5 

23.2 

.8 

100.0 

3.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  •  4 


74 


OPERATING  LOCATION  "A**  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  UINU  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  550-010  | 

2.3 

1.7 

.1 

4.1 

4.8 

4.0 

020-040  | 

.4 

.5 

1.0 

4.6 

5.0 

050-070  | 

.1 

.2 

.3 

4.7 

6.0 

(E)  080-100  j 

.5 

.1 

.6 

7.5 

8.0 

110-130  | 

.5 

.6 

1.2 

4.4 

5.0 

140-160  | 

.4 

.6 

.2 

.1 

1.4 

7.3 

6.0 

(S)  170-190  I 

.5 

.3 

.1 

1.0 

5.1 

4.0 

200-220  | 

.8 

.8 

7.9 

8.0 

230-250  l 

.4 

.4 

.9 

4.3 

4.5 

(U)  260-280  | 

2.9 

8.5 

1.7 

13.1 

6.7 

7.0 

290-310  | 

7.0 

30.2 

10.4 

47.6 

7.4 

8.0 

320-340  | 

7.4 

16.8 

3.5 

27.7 

6.3 

6.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

iiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiimii  ■  iiiiiiiiiniiiiinuiiiniiiiiiiuiiiiii 

.3 

//////////// 

TOTALS  | 

21.9 

61.1 

16.1 

.1 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  930 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


75 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  |  1-4 

(OEGREES)  j 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010 

.2 

.1 

.3 

4.7 

4.0 

020-040 

.1 

.1 

6.0 

6.0 

050-070 

.1 

.1 

.2 

5.0 

5.0 

(£)  080-100 

.1 

.i 

.2 

4.i> 

A. 5 

110-130 

.2 

.4 

.6 

5.3 

6.5 

140-160 

.1 

.2 

.6 

.1 

1.1 

•  10.1 

ic..;. 

(S)  170-190 

.2 

.2 

.4 

9.5 

v 

200-220 

.1 

.1 

.2 

v.O 

v  .  0 

230-250 

.2 

.1 

.3 

7.3 

5.0 

<U)  260-280 

.4 

3.5 

2.2 

6.1 

S.L 

y  J 

290-310 

1.9 

23.3 

40.1 

1.1 

66.5 

9.8 

10.0 

320-340 

3.3 

13.0 

7.2 

.  1 

23.7 

7.7 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

iimiimiiiiiiiiniimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiHimmiimimiiim 

.2 

mum  m, 

TOTALS 

6.3 

41.3 

50.5 

1.3 

100.0 

9.1 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4 


76 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  ■  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

.3 

.8 

1.1 

5.6 

5.5 

020-040 

.1 

.1 

4.0 

4.0 

050-070 

.2 

.1 

.3 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

.2 

.2 

1.5 

1.5 

110-130 

.2 

.5 

.1 

.9 

6.5 

7.0 

140-160 

.6 

.9 

.1 

1.6 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

.8 

.8 

2.6 

2.0 

200-220 

•3 

.3 

2.0 

2.0 

230-250 

.8 

.3 

1.1 

3.1 

3.0 

(U)  260-280 

4.1 

2.0 

.1 

6.2 

4.3 

4.0 

290-310 

18.7 

28.2 

6.8 

53.7 

6.0 

6.0 

320-340 

10.4 

12.9 

1.6 

24.9 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.8 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

45.7 

8.7 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES) 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

.6 

.6 

1.7 

2.0 

020-040 

.1 

.1 

.2 

3.5 

3.5 

050:070 

.4 

.1 

.5 

3.0 

2.0 

(E)  080-100 

.2 

.2 

3.0 

3.0 

110-130 

1.2 

.2  .1 

1.5 

3.8 

3.0 

140-160 

2.7 

.6 

3.3 

3.0 

3.0 

(S)  170-190 

1.1 

1.1 

2.6 

>.  3 

200-220 

.1 

.1 

3.0 

3.0 

230-250 

2.2 

.2 

2.4 

2.6 

2.0 

(U)  260-280 

9.2 

1.5 

10.8 

2.9 

2.0 

290-310 

20.0 

3.0 

23.0 

3.1 

3.0 

320-340 

8.6 

.9 

9.5 

2.9 

2.0 

VAR1A8LE 

CALM 

iiihiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiimuiiiiiii 

46.8 

//////////// 

TOTALS 

46.4 

6.6  .1 

100.0 

1 .6 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  •  4  -  78 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1N0  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  K*»CH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +8  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.7 

.5 

.0 

2.2 

3.4 

3.0 

020-040  | 

.8 

.1 

.0 

.9 

2.8 

2.0 

050-070  | 

1.0 

.1 

.0 

1.2 

2.7 

2.0 

(£)  080-100  | 

.8 

.1 

.0 

.9 

2.7 

2.0 

110-130  | 

1.7 

.5 

.0 

2.2 

3.2 

:.o 

140-160  | 

2.3 

.7 

.1  .0 

3.2 

3.8 

3.0 

(S)  170-190  | 

1.4 

.2 

.0 

1.6 

3.1 

3.0 

200-220  | 

.5 

.1 

.0 

.6 

3.5 

2.0 

230-250  | 

.9 

.2 

.0 

1.0 

2.9 

2.0 

<U)  260-280  | 

3.0 

2.2 

.5 

6.6 

4.7 

4.0 

290-310  | 

10.1 

11.8 

7.2  .1 

29.3 

6.6 

7.0 

320-340  | 

7.1 

6.4 

1.6  .0 

15.0 

5.3 

5.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.2 

//////////// 

TOTALS  | 

32.1 

22.9 

9.4  .1 

100.0 

3.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  79 


OPERATING  LOCATION  "A"'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  20G  FEET. 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIA. 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

UIND 

(N)  350-010  | 

3.3 

3.3 

1.9 

2.0 

020-040  | 

1.2 

12 

2.0 

2.0 

050-070  | 

1.2 

1.2 

2.0 

2.0 

1 

(E)  080-100  j 

.9 

.9 

1.8 

2.0 

110-130  | 

3.1 

.2 

3.3 

2.4 

2.0 

1 

140-160  j 

3.9 

1.5 

.2 

5.7 

3.e 

3.C 

1 

(S)  170-190  1 

2.4 

2.4 

2.3 

2.0 

200-220  | 

.9 

.9 

1.6 

2.0 

230-250  | 

.7 

.7 

2.3 

2.0 

(W)  260-280  I 

4.6 

1.0 

.3 

6.0 

3.4 

2.0 

1 

2 '0-310  | 

13.0 

5.8 

1.5 

20.4 

4.5 

4.0 

320-340  | 

1 

11.3 

3.8 

15.1 

3.4 

i.G 

VARIABLE  | 

1 

CALM  j /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  39.2 

1 

TOTALS  1  46.5  12.3  2.0  100.0 

//////////// 

2.1  3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  584 


C  •  4  -  80 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  UlMO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRECTION 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  JO-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010  | 

.7 

.1 

.8 

2.4 

2.0 

020-040  | 

.3 

.3 

1.7 

1.0 

050-070  | 

.7 

.7 

1.7 

2.0 

(E)  080-100  | 

.3 

.2 

.6 

6.4 

2.0 

110-130  | 

1.3 

.4 

1.8 

3.9 

3.0 

140-160  | 

2.9 

2.2 

5.1 

4.6 

4.0 

(S)  170-190  | 

.9 

.1 

1.0 

2.8 

3.0 

200-220  | 

.7 

.7 

2.2 

2.0 

230-250  | 

.8 

.8 

2.0 

2.0 

(W)  260-280  | 

3.2 

3.2 

2.2 

2.0 

290-310  | 

7.6 

.7 

8.2 

2.6 

2.0 

320-340  | 

4.6 

.9 

5.4 

2.9 

2.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM  | 

//////////////////////////////////////////////;////////////////////////////// 

71.4 

//////////// 

I 

TOTALS  | 

24.0 

4.4  .2 

100.0 

.9 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  •  4  •  81 


OPERATING  LOCATION  "A«  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  ERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010  | 

.3 

.1 

.4 

3.3 

3.0 

020-040  | 

.6 

.6 

1.8 

1.0 

050-070  | 

1.0 

1.0 

2.2 

2.0 

(E)  080-100  | 

.7 

.7 

2.5 

2.0 

110-130  | 

1.7 

.2 

1.9 

3.1 

3.0 

140-160  | 

3.1 

1.9 

5.0 

4.2 

4.0 

(S)  170-190  | 

1.2 

.6 

1.8 

3.3 

200-220  i 

.7 

.7 

2.7 

2.5 

230-250  | 

.9 

.9 

2.0 

2.0 

(U)  260-280  | 

3.3 

3.3 

2.0 

2.0 

290-310  | 

5.9 

.4 

6.3 

2.6 

2.0 

320-340  | 

4.8 

.9 

5.7 

2.9 

2.0 

VARIABLE  | 

I 

CALM  | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  71 .8  //////////// 

I 

TOTALS  I  24.2  4.1  100.0  .8  2.C 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  82 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIHO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  3  MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIR'CTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

.7 

.1 

■ 

.8 

2.9 

2.0 

020-040  | 

.9 

.1 

1.0 

2.9 

3.0 

050-070  | 

1.2 

1.2 

2.1 

2.0 

(E)  080-100  | 

1.8 

.1 

.3 

2.2 

3.8 

2.0 

110-130  | 

5.1 

1.2 

6.3 

3.1 

3.0 

140-160  | 

6.3 

2.1 

.2 

8.7 

3.6 

3.0 

(S)  170-190  | 

4.3 

.7 

5.0 

2.8 

2.0 

200-220  | 

.8 

.8 

1.6 

1.0 

230-250  | 

.9 

.9 

1.4 

1.0 

(U)  260-280  | 

.8 

.8 

3.1 

4.C 

290-310  | 

3.2 

1.2 

4.4 

3.3 

3.0 

320-340  | 

2.3 

.2 

2.6 

2.5 

2.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

iiimiiiiiiiiiuiiiuiuiimiiuiuiiiiiiimimuiiiiuuiiiiiiiiiiiniii 

65.3 

//////////// 

TOTALS  | 

28.3 

5.7 

.5 

100.0 

1.1 

2.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  900 


OPERATING  LOCATION  -A-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUM8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

3.6 

1.2 

4.8 

3.2 

3.0 

020-040 

3.2 

.3 

.1 

3.7 

2.8 

2.0 

050-070 

3.4 

.3 

3.8 

3.1 

2.0 

(El  080-100 

7.3 

.6 

.9 

a. a 

3.6 

2.0 

110-130 

6.8 

1.7 

.3 

8.8 

3.6 

3.0 

140-160 

9.1 

4.1 

.3 

13  6 

3.9 

3.0 

IS)  170-190 

3.2 

1.7 

.2 

5.1 

4.3 

4.0 

200-220 

1.7 

.6 

2.2 

3.3 

2.0 

230-250 

2.2 

.1 

2.3 

2.5 

2.0 

(W)  260-280 

2.2 

1.0 

3.2 

3.7 

3.0 

290-310 

5.2 

5.4 

.2 

10.9 

4.7 

5.0 

320-3*0 

7.8 

2.7 

.1 

10.6 

3.7 

\  P 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiniiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii 

22.3 

linin' !'!■ 

TOTALS 

55.7 

19.3 

2.5 

100.0 

2  S 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  84 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UtNO  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LSI  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION! 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010  | 

3.1 

1.4 

4.6 

3.9 

4.0 

020-040  | 

.9 

.3 

.1 

1.3 

5.0 

4.0 

050-070  | 

1.2 

.4 

.1  .1 

1.9 

5.4 

4.0 

(E)  080-100  | 

.9 

1.3 

.4  .  .2 

2.9 

7.0 

6.5 

110-130  | 

1.8 

1.0 

.2  .1 

3.1 

5.5 

4.0 

140-160  | 

1.4 

1.7 

.3 

3.4 

5.7 

5.0 

(S)  170-190  | 

.8 

1.0 

.3  .1 

2.2 

7.0 

8.0 

200-220  | 

.4 

.4 

.3 

1.2 

5.6 

5.0 

230-250  | 

2.2 

.9 

.1 

3.2 

3.9 

4.0 

(U)  260-280  | 

3.3 

7.6 

1.6 

12.4 

6.3 

6.0 

290-310  | 

7.9 

23.7 

5.2 

36.8 

6.6 

6.0 

320-340  | 

7.3 

15.6 

1.3 

24.2 

5.7 

6.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

//////////// 

1 

TOTALS  | 

31.2 

55.3 

9.9  .4  .1 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  •  85 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

.4 

.7 

.2 

1.3 

6.1 

3.5 

020-040  | 

.4 

.1 

.2 

.8 

6.1 

4.0 

050-070  | 

.2 

.3 

.2 

.8 

7.4 

7.0 

(E)  080-100  ) 

.3 

.3 

.4 

.1 

1.2 

8.0 

6.0 

110-130  | 

.9 

.4 

.1 

1.4 

4.3 

4.0 

140-160  | 

1.1 

.7 

.4 

.1 

2.3 

6  2 

5.0 

<S)  170-190  | 

.3 

-7 

.1 

.1 

1.2 

7.4 

0.  -• 

200-220  | 

.1 

.3 

.1 

.6 

7.4 

5.0 

230-250  | 

.7 

.3 

.6 

1.6 

6.4 

5.4 

<U)  260-280  | 

1.2 

7.7 

3.0 

11.9 

7.7 

S.O 

290-310  | 

3.0 

28.6 

21.0 

.3 

52.9 

8.7 

9.0 

320-340  | 

4.2 

14.7 

4.2 

.1 

23.2 

7.C 

7  *'* 

VARIABLE  | 

CALM  | 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiii 

.8 

II H II  nun 

TOTALS  | 

12.3 

54.8 

30.5 

.7 

100.0 

7.8 

8 .  L 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  86 


OPERATING  LOCATION  "A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASNEVULE  NC  fRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  OTC:  ♦  8  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10* U  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

.6 

1.9 

3.8 

4.0 

020-040 

.4 

.1 

.6 

2.8 

2.0 

050-070 

.1 

.1 

.2 

9.0 

9.0 

(E)  080-100 

.6 

.2 

.3 

1.1 

6.1 

5.5 

110-130 

.7 

.6 

.2 

1.4 

5.8 

5.0 

140-160 

1.6 

1.6 

.2 

3.3 

5.0 

5.0 

(S)  170-190 

1.8 

.8 

2.6 

3.7 

3.0 

200-220 

.8 

.2 

1.0 

3.1 

2.0 

230-250 

1.0 

.1 

1.1 

2.9 

3.0 

<U)  260-280 

6.2 

1.4 

.1 

7.8 

3.3 

3.0 

290-310 

20.6 

21.2 

1.2 

43.0 

4.9 

5.0 

320-340 

11.4 

7.2 

.1 

18.8 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.2 

//////////// 

TOTALS 

46.4 

34.1 

2.2 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *8  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION 


1*4 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 


TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES) 

1 

X 

WIND 

UINO 

(N  350-010 

1.3 

1.3 

2.0 

2.0 

020-040 

1 

1  1-1 

1.1 

1.9 

2.0 

050-070 

1 

|  1.1 

1.1 

2.0 

2.0 

(E)  080-100 

1 

|  .2  .2 

.4 

4.5 

4.5 

110-130 

i 

|  2.1  .7 

2.8 

3.5 

4.0 

140-160 

|  4.0  1.9 

.1 

6.0 

4.1 

4.0 

<S)  170-190 

|  1.7  .2 

1.9 

2.7 

2.0 

200-220 

1 

1  1.3 

1.3 

2.3 

2.0 

230-250 

1 

1  1.7 

1.7 

2.3 

2.0 

(U)  260-280 

|  5.4  .2 

5.7 

2.3 

2.0 

290-310 

|  11.2  1.0 

12.2 

2.7 

2.0 

320-340 

|  5.9  1.1 

1 

7.0 

3.0 

?..<? 

VARIABLE 

CALM 

1 

1 

| //•'///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

57.4 

//////////// 

TOTALS 

|  37.0  5.3 

.1 

100.0 

1.2 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  722360  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OEGREES) 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

.5 

.0 

2.0 

3.6 

3.0 

020-040 

1.0 

.1 

.1 

1.2 

3.2 

2.0 

050-070 

1.1 

.1 

.1 

.0 

1.3 

3.6 

2.0 

(£)  080-100 

1.5 

.3 

.3 

.0 

2.2 

4.7 

3.0 

110-130 

2.5 

.8 

.1 

.0 

3.4 

3.8 

3.0 

140-160 

3.7 

2.0 

.2 

.0 

5.9 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.8 

.7 

.1 

.0 

2.6 

4.0 

3.0 

200-220 

.8 

.2 

.1 

1.1 

3.4 

2.0 

230-250 

1.3 

.2 

.1 

1.6 

3.2 

2.0 

<U)  260-280 

3.2 

2.2 

.6 

6.0 

4.9 

4.0 

200-310 

8.1 

10.3 

3.5 

.0 

21.8 

6.0 

6.0 

320-340 

6.0 

5.4 

.7 

.0 

12.2 

4.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

38.6 

//////////// 

TOTALS 

32.4 

22.8 

5.9 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


C  •  4  •  89 


.  .........  ..  .  ,.  -  •„  '<  :r- 


OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  7 9  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +8  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  U1TH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS). 

ANO/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


UJNO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIA*' 

(DEGREES)  | 

X 

UIND 

UIND 

(N)  350-010  | 

1.4 

.4 

1.7 

2.6 

2.0 

020-040  j 

1.2 

1.2 

2.0 

2.0 

050-070  | 

1.1 

1.1 

2.3 

2.0 

1 

(E>  080-100  | 

1.5 

1.5 

2.3 

2.0 

110-130  | 

1.5 

.5 

.1 

2.1 

4.3 

3.0 

1 

140*160  | 

4.0 

2.2 

.2 

6.5 

4.2 

4.0 

(S)  170-190  | 

3.1 

.4 

3.5 

2.8 

2.0 

200-220  | 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

230-250  | 

1.2 

1.2 

1.7 

2.0 

(W)  260-280  | 

2.4 

1.5 

3.9 

3.9 

3.0 

1 

290-310  j 

10.1 

8.0 

1.2 

19.3 

4.9 

4  .0 

320-340  | 

1 

6.7 

5.7 

.5 

12.9 

4.5 

•'*.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM  | /////.'///////////////////////////////////////////////////////////////////////  44.0 

1 

TOTALS  |  35.2  18.7  2.0  100.0 

/////// 

2.3 

"/// 

3.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  804 


C  -  4  -  90 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


PER 100  OF  RECORO:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.1 

.4 

.1 

i.6 

4.3 

4.0 

020-040  | 

1.2 

.4 

.1 

1.7 

4.2 

3.5 

050-070  | 

.8 

.1 

.1 

1.0 

6.3 

2.0 

(£)  080- '"'O  | 

.9 

.1 

1.0 

3.1 

3.0 

110-130  | 

1.6 

.2 

1.8 

2.6 

2.0 

140-160  | 

3.4 

1.3 

4.7 

3.5 

3.0 

(S)  170-190  | 

1.8 

.2 

.1 

2.2 

3.4 

3.0 

200-220  | 

1.1 

.1 

1.2 

2.4 

2.0 

230-250  | 

.6 

.6 

2.5 

2.0 

<U)  260-280  | 

1.8 

1.8 

2.2 

2.0 

290-310  | 

6.0 

.6 

.1 

6.8 

2.8 

2.0 

320-340  | 

4.8 

.8 

.1 

5.7 

3.0 

2.0 

VARIABLE  | 

CALM  j 

////////////////////////////////////////////////////////////////////z //////// 

69.9 

//////////// 

TOTALS  | 

25.1 

4.1 

.5 

.1 

.1 

100.0 

1.0 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  A 


91 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-H  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 
X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010  | 

j 

1.1 

.4 

.2 

.1 

1.8 

5.2 

3.0 

020-040  | 

1.6 

.6 

.1 

2.4 

4.1 

4.0 

050-070  | 

1.1 

.1 

.1 

.1 

1.4 

4.8 

2.0 

1 

(E)  080-100  j 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

110-130  | 

1.6 

.2 

1.8 

2.5 

2.0 

1 

140-160  j 

2.0 

,4 

2.5 

2.9 

2.0 

(S)  170-190  I 

1.3 

.3 

1.6 

3.5 

IX 

1 

200-220  j 

1.2 

1.2 

2.1 

2.0 

230-250  | 

1.1 

1.1 

2.3 

2.0 

(U)  260-280  | 

1.6 

.2 

1.8 

2.7 

2.0 

290-310  | 

3.5 

.3 

3.9 

3.0 

3.0 

320-340  | 

1 

3.0 

.1 

.1 

.1 

3.3 

3.5 

3.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM  | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  76.7 

TOTALS  |  19.6  2.6  .4  .3  .1  100.0 

//////////// 

.8  2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "AH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


PER  I  CO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UIND 

<N)  350-010  | 

1.1 

.5 

.8 

2.4 

6.0 

6.0 

020-040  | 

1.5 

.3 

.3 

2.2 

3.8 

2.0 

050-070  | 

1.3 

.1 

.2 

1.6 

4.9 

4.0 

(E)  080-100  | 

1.5 

.2 

.1 

1.8 

3.5 

2.0 

110-130  | 

3.7 

1.0 

4.L 

3.3 

3.0 

140-160  | 

4.7 

1.4 

.1 

6.2 

3.2 

2.0 

(S)  170-190  | 

3.3 

.6 

4.0 

3.1 

3.0 

200-220  | 

1.6 

.1 

1.7 

2.2 

2.0 

230-250  | 

1.1 

1.1 

1.7 

2.0 

<U)  260-280  | 

1.4 

.1 

1.5 

2.0 

1.5 

290-310  | 

3.2 

.3 

3.5 

2.5 

2.0 

320-340  | 

1.9 

.8 

.1 

2.8 

3.7 

3.5 

VARIABLE  | 

CALM  | 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

66.6 

//////////// 

TOTALS  | 

26.3 

5.4 

1.4 

.2 

100.0 

1.1 

2.0 

TOTAL  NUH8ER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  ■  4  -  93 


OPERATING  LOCATION  "A"'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350*010 

4.1 

1.0 

4 

.1 

5.6 

4.0 

2.5 

020-040 

2.7 

1.0 

.4 

4.1 

4.0 

2.0 

050-070 

2.7 

.8 

.6 

.3 

4.4 

5.4 

3.0 

(E)  080-100 

3.0 

.9 

1.0 

.2 

5.1 

5.3 

3.0 

110-130 

8.2 

1.5 

.1 

9.8 

3.1 

2.0 

140-160 

9.1 

2.7 

.3 

12.2 

3.6 

3.0 

<S)  170-190 

5.4 

.8 

.2 

6.3 

3.1 

2.0 

200-220 

.9 

.4 

1.3 

4.1 

3.0 

230-250 

1.1 

.1 

1.2 

2.4 

2.0 

(U)  260-280 

1.6 

.5 

.3 

2.5 

4.4 

4.0 

290-310 

3.9 

2.3 

.6 

6.8 

4.8 

4.0 

320-340 

6.6 

2.8 

.3 

.1 

.2 

10.0 

4.6 

4.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM  | ///////////////✓///////////////////////////////////////////////////////////// 

30.9 

iiiminm 

i 

TOTALS  | 

49.3 

14.8 

4.2 

.7 

.2 

1U0.0 

2.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVAT IONS  930 


C  ■  4  -  94 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

2.3 

.2 

.1 

.1 

6.5 

5.0 

4.0 

020-040 

2.3 

.4 

.4 

.1 

3.2 

4.7 

3.0 

050-070 

1.5 

.9 

.9 

.8 

4.0 

7.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.3 

1.5 

.8 

.3 

3.9 

7.2 

6.0 

110-130 

1.1 

1.1 

.3 

2.5 

5.7 

5.0 

140-160 

2.3 

1.9 

.2 

4.4 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.4 

.6 

.4 

.1 

■ 

2.6 

5.7 

4.0 

200-220 

1.4 

.5 

1.9 

4.0 

4.0 

230-250 

1.2 

.8 

.1 

2.0 

4.6 

4.0 

(U)  260-280 

3.3 

4.2 

.5 

.1 

8.2 

5.6 

5.0 

290-310  | 

6.7 

20.1 

4.0 

.1 

30.9 

6.5 

6.0 

320-340 

8.8 

9.0 

2.3 

.5 

.4 

.1 

21.2 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////.'///////////////////////////////// 

8.8 

//////////// 

TOTALS 

35.1 

43.3 

10.1 

2.1 

.5 

.1 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  •  4  -  95 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

•  5'9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UIND 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.4 

.8 

.1 

.1 

3.4 

7.3 

7.0 

020-040 

.5 

.5 

.1 

1.2 

4.5 

5.0 

050-070 

1.0 

1.3 

1.0 

.1 

3.3 

7.5 

7.0 

(E)  080-100 

.3 

1.7 

.5 

.3 

2.9 

8.7 

3.0 

110-130 

.3 

.2 

.2 

.8 

6.4 

5.0 

140-160 

.6 

.5 

.3 

1.5 

6.6 

-r.O 

(S)  170-190 

.3 

.8 

.8 

1.8 

7.5 

r.o 

200-220 

.1 

.8 

.2 

1.1 

7.3 

■\5 

230-250 

.1 

.2 

.3 

4.7 

5.0 

(U)  260-280 

2.7 

6.1 

2.3 

11.1 

6.7 

6.0 

290-310 

10.0 

30.8 

8.5 

.6 

49.9 

6.9 

7.0 

320-340 

6.0 

8.4 

3.4 

.2 

.2 

18.3 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM  | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.4 

//////////// 

TOTALS  | 

23.0 

52.7 

18.1 

1.3 

.3 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  96 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  ItlRCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

1.6 

.2 

4.4 

4.3 

4.0 

020-040 

.9 

.3 

1.2 

4.0 

4.0 

050-070 

.5 

.2 

.4  .1 

1.3 

7.5 

6.0 

(E)  080-100  | 

1.0 

1.0 

.1 

2.0 

5.4 

6.0 

110-130 

1.0 

.9 

.1 

1.9 

4.7 

4.5 

140-160 

3.1 

1.6 

.2 

4.9 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

2.2 

.4 

2.6 

3.5 

3.0 

200-220 

1.2 

.1 

1.3 

2.8 

3.0 

230-250 

1.7 

.2 

1.9 

2.7 

2.0 

(U)  260-280 

6.3 

1.2 

.1 

7.6 

3.2 

3.0 

290-310 

17.1 

7.6 

.4  .1 

25.3 

3.9 

4.0 

320-340 

11.5 

3.7 

.9 

16.0 

4.0 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.5 

//////////// 

TOTALS 

49.1 

18.8 

2.4  .2 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUR  VINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  ORSERVATIONS 

STA  ION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


WIND  fPEtD  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  I'* 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-59  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

h£AN 

WIND 

MEDIAN 

VINO 

(N)  350-010 

1.4 

.3 

.1 

1.8 

3.9 

3.0 

020-040 

1.6 

.3 

.1 

2.0 

3.6 

4.0 

050-070 

1.1 

.4 

.1  .1 

1.7 

5.1 

4.0 

<E)  080-100 

.6 

.6 

2.5 

2.0 

110-130 

2.0 

.9 

2.9 

4.1 

4.0 

140-160 

3.5 

1.9 

5.5 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.8 

1.8 

2.5 

4.  ') 

200-220 

1.1 

.1 

1.2 

2.3 

2.0 

230-2S0 

1.4 

1.4 

2.5 

2.0 

(V)  260-280 

4.1 

.1 

4.2 

2.5 

2.0 

290-310 

7.8 

1.1 

.1 

9.0 

2.8 

2.0 

320-340 

4.4 

1.3 

5.7 

3.1 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

////////////A'/////////////////////////////////////////////////////////////// 

62.0 

//////////// 

TOTALS 

30.8 

6.4 

.4  .1 

100.0 

1.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

UINO 

UINO 

(N)  350-010  | 

2.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

3.4 

5.0 

4.0 

020-040  | 

1.5 

.5 

.2 

.0 

2.2 

4.1 

3.0 

050-070  | 

1.2 

.5 

.4 

.2 

.0 

.0 

2.3 

6.4 

4.0 

(E)  080-100  | 

1.1 

.7 

.3 

.1 

2.2 

5.8 

4.0 

110-130  | 

2.4 

.7 

.1 

3.3 

3.6 

3.0 

140-160  | 

3.6 

1.5 

.1 

5.2 

3.9 

3.5 

(S)  170-190  | 

2.2 

.5 

.2 

.0 

2.9 

3.8 

3.0 

200-220  | 

1.1 

.3 

.0 

1.4 

3.3 

3.0 

230-250  | 

1.0 

.2 

.0 

1.2 

2.9 

2.0 

(U)  260-280  | 

2.9 

1.6 

.4 

.0 

4.8 

4.6 

4.0 

290-310  | 

7.3 

7.9 

1.7 

.1 

17.0 

5.4 

5.0 

320-340  | 

5.9 

3.3 

.9 

.1 

.1 

.0 

10.4 

5.0 

4.0 

VARIABLE  | 

I 

calm  | iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiimiuiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiuimiiiii  43.6  //////////// 

I 

TOTALS  I  32.2  18.7  4.6  .6  .1  100.0  2.7  4.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIHO  DIRECTION  VERSUS  W1NO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722060  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORO:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


UIHO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

iED!A- 

(DEGREES)  | 

X 

UIHO 

UIHO 

(N)  350-010  | 

1.3 

.2 

.1 

1.6 

3.3 

2.0 

1 

020*040  | 

1.1 

1.1 

2.1 

2.0 

1 

050-070  j 

.6 

.1 

.7 

2.3 

2.0 

i 

(E)  080-100  | 

.6 

.1 

.1 

.8 

3.4 

2.0 

110-130  | 

1.8 

1.8 

2.2 

2.0 

1 

140-160  | 

2.5 

1.0 

.1 

3.6 

3.5 

3.0 

1 

($>  170-190  | 

1.8 

.2 

2.0 

3.1 

3.0 

1 

200-220  | 

.9 

.1 

1.0 

2.1 

2.0 

230-250  | 

.7 

.1 

.8 

3.1 

2/. 

1 

(U)  260-280  I 

3.5 

.  1.6 

.4 

5.3 

4.0 

3.9 

1 

290-310  | 

11.5 

9.5 

1.6 

22.6 

4.9 

4 . 

! 

320-340  | 

1 

6.5 

3.3 

.4 

10.2 

4.2 

4.0 

VARIABLE  | 

1 

CALM  | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

TOTALS  |  32.8  16.2  2.6  .1 

48.4 

100.0 

/////," 

2.1 

'  7// 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1421 


C  -  4  -  100 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10*14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

UINO 

(N)  350-010  | 

2.1 

.8 

.2 

.1 

3.2 

4.8 

4.0 

020-040  | 

1.8 

1.9 

.6 

4.2 

5.3 

5.0 

050-070  | 

.8 

1.2 

.2 

.1 

2.3 

5.7 

5.0 

(E)  080-100  | 

1.3 

.2 

1.6 

3.4 

3.5 

110-130  i 

1.8 

.9 

.1 

.1 

2.9 

5.0 

4.0 

140-160  1 

4.3 

1.9 

.3 

.1 

6.7 

4.3 

4.0 

(S)  170-190  | 

1.2 

.2 

1.4 

3.1 

2.0 

200-220  | 

1.1 

.1 

1.2 

2.5 

2.0 

230-250  | 

2.0 

2.0 

2.1 

2.0 

( 

(U)  260-280  | 

1.9 

.3 

.1 

.1 

2.4 

4.0 

2.0 

290-310  | 

4.2 

.3 

.1 

4.7 

3.0 

2.5 

320-340  j 

4.2 

1.2 

.2 

5.7 

3.6 

3.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiumi 

61.7 

111111111111 

TOTALS  | 

26.7 

9.0 

1.8 

.5 

100.0 

1.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  101 


"9 


OPERATING  LOCATION  HAM'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1  1-4 

(DEGREES)  j 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

WAN 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

1.4 

.6 

.2 

4.8 

5.3 

4.0 

020-040 

1.9 

.9 

.2 

3.0 

4.4 

' 

050-070 

2.0 

.4 

.1 

2.6 

3.3 

2.0 

(E)  oao-ioo 

1.3 

1.3 

2.4 

2.0 

110-130 

2.4 

.9 

.4 

3.8 

4.4 

3.0 

140-160 

2.9 

1.3 

.2 

.1 

4.6 

4.1 

3.0 

(S)  170-190 

2.0 

.1 

.1 

.1 

2.3 

3.8 

3.0 

200-220 

1.1 

1.1 

1.7 

1.5 

230-250 

1.4 

1.4 

1.8 

2.0 

<U>  260-280 

2.7 

.4 

3.1 

2.5 

2.0 

290-310 

3.2 

.1 

.1 

3.4 

2.5 

2.0 

320-340 

2.9 

.8 

.1 

.3  .1 

4.2 

5.3 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

64.3 

mm  mm 

TOTALS 

26.4 

6.3 

1.8 

.7  .1 

100.0 

1.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  102 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1ND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

2.2 

1.4 

.8 

.1 

.1 

4.7 

5.8 

5.0 

020-040 

2.2 

1.0 

.6 

3.8 

4.9 

4.0 

050-070 

2.1 

.3 

2.4 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

2.0 

2.0 

1.8 

2.0 

110-130 

3.7 

1.0 

.6 

5.2 

4.0 

3.0 

140-160 

5.4 

1.0 

.1 

6.6 

3.2 

2.0 

(S)  170-190 

2.2 

.1 

.2 

2.6 

3.2 

2.0 

200-220 

1.0 

.1 

.1 

.1 

1.3 

4.8 

2.0 

230-250 

.9 

.9 

2.3 

2.0 

<U)  260-280 

1.8 

.1 

.2 

.1 

2.2 

4.0 

2.0 

290-310 

2.2 

.7 

.2 

3.1 

3.6 

3.0 

320-340 

2.0 

.9 

.1 

.1 

.2 

3.3 

5.4 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM  j ///////////////////////////////////////////////////////'///////////////////// 

l 

61.9 

//////////// 

TOTALS 

27.7 

6.6 

2.9 

.4 

.3 

100.0 

1.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  103 
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OPERATING  LOCATION  "AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

(N)  350-010 

3.1 

1.0 

.9 

.2 

.7  .1 

6.0 

7.6 

4.0 

020-040 

2.6 

1.1 

.2 

3.9 

3.9 

3.0 

050-070 

3.0 

1.6 

1.3 

.3 

.1 

6.3 

6.4 

5.0 

(E)  080-100 

4.6 

1.6 

.7 

6.8 

4.4 

4.0 

110-130 

10.3 

3.0 

.3 

.1 

13.8 

3.6 

3.0 

140-160 

9.9 

4.1 

.3 

.1 

14.4 

3.9 

3.5 

(S)  170-190 

4.2 

.9 

.3 

5.4 

3.5 

>.0 

200-220 

.6 

.1 

.7 

3.0 

2.5 

230-250 

.8 

.7 

.2 

.1 

1.8 

6.1 

5.0 

(U)  260-280 

1.3 

.6 

.1 

.1 

2.1 

5.3 

3.0 

290-310 

2.1 

1.3 

.2 

.1 

3.8 

4.6 

4.0 

320-340 

C.4 

1.3 

.6 

.7 

.3  .1 

5.4 

7.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.6 

//////////// 

TOTALS 

44.9 

17.3 

5.0 

1.6 

1.2  .3 

100.0 

3.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  104 


OPERATING  LOCATION  "Au  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722660  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  ■  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  j 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

2.0 

.7 

.4  .2 

6.6 

6.4 

5.0 

020-040 

3.2 

1.6 

.7 

5.4 

4.5 

3.0 

050-070 

3.2 

2.3 

1.9 

.2 

7.7 

6.5 

6.0 

(E)  080-100 

2.3 

1.3 

.8 

4.4 

5.1 

4.0 

110-130 

2.4 

1.1 

3.6 

4.0 

4.0 

140-160 

3.2 

2-0 

.4 

.4 

6.1 

5.6 

4.0 

(S)  170-190 

2.3 

1.7 

.6 

4.6 

5.1 

4.0 

200-220 

.9 

.8 

.2 

1.9 

4.9 

5.0 

230-250 

1.0 

.4 

.1 

.3 

1.9 

7.4 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

2.9 

.8 

6.3 

5.7 

6.0 

290-310 

8.6 

10.7 

.9 

20.1 

5.2 

5.0 

320-340 

7.8 

8.4 

1.4 

1.6  .6 

19.8 

6.7 

5.0 

VARIABLE  | 

CALM  J 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.7 

//////////// 

TOTALS  | 

40.8 

35.2 

8.5 

2.6  1.1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


.V^.V'*rf  «4‘  ^'"VWrisnja 


OPERATING  LOCATION  HAM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  ■  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1*4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  63 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

1.1 

.6 

.7 

4.4 

7.0 

5.5 

020 -0A0 

1.2 

2.  A 

.A 

4.1 

5.5 

5.0 

050-070 

1.8 

2.9 

1.A 

6.1 

6.8 

6.0 

(E)  080-100 

.8 

1.2 

.4 

2.4 

6.7 

6.0 

110-130 

1.0 

.7 

.4 

2.1 

5.6 

5.0 

1AO-160 

1.3 

1.9 

.2 

3.4 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

.8 

1.2 

.3 

.1 

2.  A 

6.5 

j.G 

200-220 

.6 

.8 

1.3 

5.9 

6.0 

230 -750 

.A 

.3 

.1 

.1 

.2 

1.2 

9.2 

5.0 

<W>  260-280 

A. 8 

A. 6 

.9 

.1 

10.3 

5.3 

5.0 

290-310 

15.8 

17.7 

1.9 

35.3 

5.3 

5.0 

320-3A0 

8.2 

8.8 

2.0 

.6 

2 

19.8 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimniiiiiiiiii 

6.9 

//////////// 

TOTALS 

38.8 

A3. 6 

8.6 

1.6 

.4 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  A  -  106 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

1.6 

.6 

.2  .1 

6.6 

5.2 

4.0 

020-040 

3.7 

1.7 

.6 

5.9 

4.5 

4.0 

050-070 

2.0 

.6 

.8 

.2 

3.6 

6.3 

4.0 

(E)  080-100 

1.3 

.2 

.1 

1.7 

3.7 

3.0 

110-130 

1.8 

1.4 

.2 

3.4 

4.5 

4.0 

140-160 

3.3 

1.9 

.0 

.1 

5.9 

5.2 

4.0 

(S)  170-190 

2.2 

.6 

2.8 

3.2 

2.0 

200-220 

1.6 

.1 

.1 

1.8 

3.1 

2.0 

230-250 

1.6 

.4 

.1 

.3 

2.4 

5.4 

3.0 

(U)  260-280 

5.0 

1.3 

6.3 

3.4 

3.0 

290-310 

11.8 

3.9 

.1 

15.8 

3.5 

3.0 

320-340 

10.4 

3.1 

.3 

13.9 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.0 

//////////// 

TOTALS 

48.8 

16.8 

3.5 

.8  .1 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  107 


1 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  &9 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES) 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

.9 

,2 

4.1 

3.8 

4.0 

020-040 

2.7 

.8 

.4 

3.9 

4.4 

3.0 

050-070 

2.3 

1.3 

.4 

4.1 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

1.2 

.6 

.2 

2.0 

4.7 

3.0 

110-130 

2.4 

1.9 

.2 

4.6 

4.8 

4.0 

140-160 

3.4 

2.1 

.4  .1 

6.1 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.1 

.6 

2.7 

2.9 

i.u 

200-220 

2.3 

.1 

2.4 

2.1 

2.0 

230-250 

1.0 

.1 

.1 

1.2 

4.5 

3.0 

(U)  260-280 

4.9 

.6 

5.. 

2.9 

2.0 

290-310 

5.1 

.8 

.1 

6.0 

3.0 

2.0 

320-340 

4.8 

.9 

3.7 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

CALM  | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5K3 

//////////// 

TOTALS 

35.2 

10.7 

1.9  .2 

100.0 

1.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  4  -  108 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

1.3 

.6 

.3 

.1  .0 

5.0 

5.9 

4.0 

020-040 

2.4 

1.4 

.5 

4.3 

4.7 

4.0 

050-070 

2.2 

1.3 

.8 

.1 

.0 

4.4 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

.6 

.3 

2.8 

4.3 

3.0 

110-130 

3.2 

1.4 

.3 

.0 

4.9 

4.2 

3.0 

140-160 

4.2 

2.0 

.3 

.1 

6.7 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

2.1 

.7 

.2 

.0 

3.0 

4.0 

3.0 

200-220 

1.1 

.3 

.1 

.0 

1.5 

3.5 

2.0 

230-250 

1.1 

.3 

.1 

.1 

.1 

1.6 

4.9 

3.0 

<U)  260-280 

3.1 

1.3 

.3 

.1 

.0 

;.o 

4.3 

4.0 

290-310 

6.6 

4.4 

.5 

.0 

11.5 

4.5 

4.0 

320-340 

5.3 

3.2 

.6 

.4 

.2  .0 

9.7 

5.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiniimiiiimiii 

39.7 

//////////// 

TOTALS 

36.0 

18.2 

4.6 

1.1 

.4 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  7200 


C  -  4  -  109 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LSI  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  150U  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  <0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUI  LESS  THAN  3  NILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  991 


C  4  -  110 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFITAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +8  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

(N)  350-010  | 

2.4 

.6 

.4 

.3 

.3  .1 

4.2 

020-040  | 

1.7 

.6 

.3 

2.7 

050-070  | 

.6 

.6 

.3 

.1 

1.7 

<£)  080-100  | 

.8 

.2 

.8 

1.7 

110-130  | 

1.5 

.8 

.3 

2.6 

140-160  | 

2.6 

1.8 

.1 

4.5 

(S)  170-190  | 

2.0 

.1 

.1 

.1 

2.4 

200-220  | 

1.6 

1.6 

230-250  | 

1.8 

.1 

.3 

2.3 

<U)  260-280  | 

1.7 

.5 

.2 

2.5 

290-310  | 

4.1 

.3 

.1 

4.5 

320-340  j 

3.5 

.2 

1.0 

.1 

.4 

5.3 

VARIABLE  | 

CALM  | 

////////////////////////////////✓///✓///////////✓//////////////////////////// 

64.1 

TOTALS  | 

24.3 

5.8 

3.8 

.5 

.8  .1  .1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  930 


MEAN  MEDIAN 
UIND  WIND 


4.6  3. 

7.3  6. 

7.0  7. 

5.0  4. 

4.2  4. 

4.0  2.0 

1.7  2.' 

4.0  2. 

3.8  3.i 

2.6  2.0 

',.3  4.- 


//////////// 
1.7  3.0 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVIUE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CZ  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

.4 

1.0 

.9 

.3  .1 

4.3 

9.6 

10.'.) 

020-040 

2.0 

.9 

.4 

3.3 

4.6 

i.O 

050-070 

1.7 

.4 

.3 

.1 

2.6 

4.8 

3.0 

(E)  080-100 

1.3 

.8 

.3 

.3 

2.7 

6.4 

5.0 

110-130 

1.4 

.6 

.2 

2.3 

4.7 

4.'.' 

140-160 

2.5 

.8 

.3 

3.5 

4.0 

3.0 

(S)  170-190 

1.8 

1.8 

2.4 

.0 

200-220 

1.3 

1.3 

2.1 

2.0 

230-250 

2.0 

2.0 

2.5 

2.0 

(U)  260-280 

1.5 

.1 

.1 

.1 

1.8 

3.8 

2.0 

*90-310 

2.8 

.5 

.1 

3.4 

2.8 

2.0 

320-340 

3.1 

1.2 

.5 

.1 

.2 

5.2 

5.4 

4  0 

VARIABLE  | 

CALM  j /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  65.7  //////////// 

I 

TOTALS  I  23.0  5.7  3.2  1.5  .5  .1  100.0  1.7  3.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  *  8  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

i.7 

.6 

.9 

.4 

.4 

.1 

4.2 

9.5 

8.0 

020-040 

1.5 

1.2 

.2 

2.9 

4.7 

4.0 

050-070 

1.1 

.8 

.8 

2.6 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

.8 

.6 

.1 

3.3 

5.7 

4.0 

110-130 

2.9 

1.5 

.1 

4.5 

4.0 

4.T 

140- 160 

4.0 

1.3 

5.3 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

1.5 

,2 

1.7 

3.4 

2.0 

200-220 

.9 

.9 

3.0 

3.5 

230-250 

1.5 

.3 

1.8 

2.7 

2.0 

<U)  260-280 

1.8 

1.8 

2.0 

2.0 

290-310 

1.8 

.8 

,i 

2.7 

3.8 

2.0 

320-340  | 

3.0 

1.0 

.9 

.6 

.1 

5.6 

6.4 

4.0 

VARIABLE 

calm 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

62.7 

llllllllllll 

totals 

23.5 

8.3 

3.8 

i.i 

.  1 

.  1 

100.0 

1.9 

3.0 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  •  *  -  113 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  722860 


VINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-U 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

1.6 

.6 

.5 

.8  .3 

.1 

5.6 

10.5 

3  0 

020-040 

2.4 

1.0 

1.1 

.1 

.1 

4.6 

6.3 

4.0 

050-070 

2.4 

1.3 

1.5 

.4 

5.6 

6.9 

5  5 

(E)  080-100 

3.0 

1.0 

1.0 

.2 

.1 

5.3 

5.7 

4.0 

110-130 

8.0 

2.4 

10.3 

3.1 

2.£ 

140-160 

11.7 

4.8 

.8 

17.3 

3  9 

3  0 

(S)  170-190 

4.1 

.5 

.1 

4.7 

3.0 

2.0 

200-220 

1.4 

1.4 

2.0 

2.0 

230-250 

.4 

.4 

2.0 

1.5 

<U)  260-280 

.5 

.3 

.3 

.1 

1.3 

6.9 

5.0 

290-310 

1.3 

.9 

.2 

2.4 

4.4 

4.0 

320-340 

1.6 

1.9 

.5 

.5 

.3 

4.9 

7.9 

3. 

VARIABLE 

CALM 

imiiiiniiiiiiummiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuimiumimiiu 

36.1 

//////////// 

TOTALS 

38.4 

15.7 

6.1 

1.8 

1.3  .3 

.1 

100.0 

3.3 

4. 0 

TOTAL  MUH8ER  OF  OBSERVATIONS  930 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER I 00  Of  RECCSD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC;  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


C  -  4  -  114 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  fREOUENCT  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722360  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEk  HOURS:  12-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

•15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

4.7 

3.0 

.8 

.6 

.5  .1 

9.8 

6.7 

5.0 

020-040  | 

2.8 

1.6 

1.2 

.1 

5.7 

5.5 

5.0 

050-070  | 

3.2 

2.4 

1.7 

.3 

7.6 

6.5 

6.0 

(E)  080-100  | 

4.2 

2.7 

1.8 

.3 

9.0 

6.1 

5.0 

110-130  | 

4.3 

2.2 

.2 

6.7 

3.8 

3.5 

140-160  | 

3.3 

2.5 

1.3 

.1 

7.2 

5.7 

5.0 

(S)  170-190  | 

2.3 

1.7 

.9 

4.8 

5.7 

5.0 

200-220  | 

1.3 

.1 

1.4 

2.8 

2.0 

230-250  | 

.8 

.6 

.1 

1.5 

5.0 

5.0 

(U)  260-280  | 

1.7 

1.0 

.3 

.3 

3.3 

5.7 

4.0 

290-310  | 

4.5 

5.3 

.6 

.1 

10.5 

5.1 

5.0 

320-340  | 

7.7 

4.8 

1.3 

.4 

.9 

15.2 

6.2 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

iiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiitmmiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiimimimiiiiii 

17.2 

//////////// 

TOTALS  | 

40.8 

27.8 

10.3 

2.2 

1.4  .1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


-  .  i.  — — rn a ipmxneniS&^k •&■ t*i ■$$£&].  ’,: > ! ‘ .•; ;  :•; .:*■  i. 


OPERATING  LOCATION  MAM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  UIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

2.4 

.5 

.4 

.4 

.2 

6.6 

8.0 

5.0 

020-040 

2.2 

3.4 

.4 

6.0 

5.4 

5,0 

050-070 

3.2 

4.8 

1.0 

.2 

.2 

9.5 

6.4 

6.0 

<E)  080-100 

1.7 

1.7 

1.0 

.1 

4.5 

6.6 

6.0 

110-130 

1.2 

1.0 

.2 

2.4 

5.0 

4.3 

140-160 

.5 

2.5 

.9 

3.9 

6.9 

7.C 

(S)  170-190 

.9 

.6 

.1 

.2 

•1.8 

6.1 

5.0 

200-220 

.4 

.4 

.2 

1.1 

6.2 

6.0 

230-250 

.6 

.2 

.3 

1.2 

5.0 

4.0 

<U)  260-280 

5.2 

1.7 

.4 

t2 

7.5 

4.6 

4.0 

290-310 

17.3 

10.0 

.5 

.1 

.1 

28.1 

4.5 

4.0 

320-340 

7.6 

5.9 

1.8 

1.0 

.3 

16.7 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

10.9 

illinium 

TOTALS 

43.4 

34.6 

7.3 

2.2 

1.0 

.2 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  116 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WtND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAN' :  MARCH  AFB  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  | 

3.9 

2.3 

.9 

.3 

.2 

.1  .1 

7.7 

6.7 

4.5 

020-040  | 

2.9 

1.2 

.5 

.1 

4.7 

5.0 

4.0 

050-070  | 

1.4 

1.5 

1.3 

.2 

.1 

4.5 

7.7 

7.0 

(E )  080-100  | 

.6 

.8 

.6 

.1 

.1 

2.3 

b.4 

8.0 

110-130  | 

2.4 

.9 

.2 

3.4 

4.3 

4.0 

140-160  { 

2.8 

1.1 

.5 

4.4 

4.8 

4.0 

CS)  170-190  | 

1.1 

.3 

1.4 

4.6 

3.0 

200-220  j 

1.7 

.1 

1.8 

2.1 

2.0 

230-250  | 

1.7 

1.7 

2.4 

2.0 

(U)  260-280  | 

4.3 

.3 

•  .6 

2.5 

2.0 

290-310  | 

10.1 

2.4 

.1 

12.6 

3.5 

3.0 

320-340  | 

7.1 

3.3 

.5 

.1 

11.1 

4.2 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllltll 

39.7 

//////////// 

TOTALS  | 

40.0 

13.9 

4.9 

.8 

.4 

.1  .1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  117 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECT 'ON  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

UINO 

MEDIAN 

UIND 

(N)  350-010  j 

3.0 

'  1.6 

.5 

1.0 

.2 

.2 

6.6 

7.8 

5.0 

020-040  | 

2.3 

1.0 

.8 

4.0 

5.3 

4.0 

050-070  | 

1.5 

1.0 

.1 

.1 

.1 

2.8 

6.1 

4.0 

(E)  080-100  | 

1.7 

.4 

1.1 

.1 

3.3 

6.7 

4.0 

110-130  | 

2.3 

1.3 

.2 

3.8 

4.0 

3.0 

140-160  | 

3.3 

1.0 

.1 

.3 

4.7 

4.8 

4.0 

(S)  170-190  | 

1.1 

.3 

1.4 

3.0 

2.U 

200-220  | 

.6 

.2 

.9 

3.5 

3.0 

230-250  | 

3.0 

.2 

3.2 

2.4 

2.0 

<U)  260-280  | 

4.4 

.1 

.2 

4.7 

3.0 

2.0 

290-310  | 

4.6 

.2 

.2 

5.1 

2.6 

2.0 

320-340  | 

4.5 

1.3 

.6 

.1 

.1 

.1 

6.8 

4.9 

7.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimimiiiii.'iiiimiiimiiiimiiiiih  ////////// 

52.8 

//////////// 

TOTALS  | 

32.3 

8.5 

3.7 

1.8 

.4 

.2 

.1 

100.0 

2.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  *  -  118 


OPERATING  LOCATION  “AM  PERCENTAGE  FREOUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

UINO 

(N)  350-010  | 

2.7 

1.6 

.7 

.6 

.3  .2  .1  .0 

6.1 

8.0 

5.0 

020-040  | 

2.2 

1.4 

.6 

.0 

.0 

4.2 

5.3 

4.0 

050-070  | 

1.9 

1.6 

.9 

.2 

.1  .0 

4.6 

6.6 

6.0 

(E)  080-100  | 

1.9 

1.0 

.9 

.2 

.0 

4.0 

6.4 

5.0 

110-130  | 

3.0 

1.3 

.2 

4.5 

3.9 

3.0 

140-160  | 

3.8 

2.0 

.5 

.1 

6.4 

4.6 

4.0 

(S)  170-190  | 

1.8 

.4 

.2 

.0 

.0 

2.5 

4.1 

3.0 

200-220  | 

1.2 

.1 

.0 

1.3 

2.7 

2.0 

230-250  | 

1.5 

.2 

.1 

1.8 

3.2 

2.0 

(U)  260-280  | 

2.6 

.5 

.2 

.1 

3.5 

3.9 

3.0 

290-310  | 

5.8 

2.5 

.3 

.0 

.0 

8.7 

4.0 

4.0 

320-340  | 

4.8 

2.5 

.9 

.4 

.3  .0 

8.8 

5.9 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  i 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.6  //////////// 

TOTALS  | 

33.2 

15.1 

5.5 

1.6 

.7  .2  .1 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  .  PERIOO  Of  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 

CATEG'WY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ANO/OR 

VI SI B! t  ITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOT  • 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.3 

.2 

1.4 

2.9 

2.0 

020-040  | 

.5 

.3 

.8 

3.4 

2.0 

050-070  | 

.6 

.5 

.2 

1.3 

4.9 

4.5 

(E)  080-100  | 

2.1 

.3 

.3 

2.7 

3.9 

2.0 

110-130  | 

3.2 

2.1 

1.3 

6.5 

5.3 

5.0 

140-160  | 

6.8 

6.0 

3.0  .2 

16.1 

6.0 

6.0 

(S)  170-190  | 

2.1 

.5 

.2 

2.7 

3.8 

3.0 

200-220  | 

.5 

.2 

.6 

4.5 

2.5 

230-250  | 

1.3 

.2 

1.4 

2.8 

2.0 

(U)  260-280  | 

2.4 

.2 

.2 

2.7 

3.4 

2.C 

290-310  | 

5.2 

4.1 

.2 

9.5 

4.6 

4  .C 

320-340  | 

3.2 

1.4 

4.6 

3.8 

4.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

49.6 

//////////// 

TOTALS  | 

29.2 

15.8 

5.4  .4 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  629 
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OPERATING  LOCATION  »A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUM3ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEED  IN  KNOTS 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010  | 

2.0 

1.0 

.3 

.2 

.1 

o 

o 

o 

3.6 

5.7 

4.0 

020-040  | 

1.5 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.5 

4.9 

4.0 

050-070  | 

1.4 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0  .0 

2.6 

5.8 

4.0 

(E)  080-100  | 

1.5 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

2.4 

5.0 

3.0 

110-130  | 

2.6 

1.0 

.1 

.0 

.0 

3.8 

3.9 

3.0 

140-160  [ 

4.0 

1.9 

.3 

.0 

.0 

6.3 

4.3 

4.0 

(S)  170-190  | 

2.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

2.8 

4.0 

3.0 

200-220  | 

1.0 

.3 

.1 

.0 

1.3 

3.6 

2.0 

230-250  | 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.6 

3.9 

3.0 

(U)  260-280  | 

3.2 

1.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

5.8 

5.0 

4.0 

290-310  1 

7.3 

8.1 

3.9 

.1 

.0 

19.4 

6.2 

6.0 

320-340  | 

5.3 

4.3 

1.2 

.2 

.1 

.0  .0 

11.2 

5.6 

5.0 

VARIABLE  | 

CALM  j 

uniiiiiiimiiiiiiiimiiuiuiiiiiiiiiuiii'iimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimi 

36.7 

//////////// 

TOTALS  | 

33.0 

21.3 

7.8 

.7 

.2 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87663 


C  4  121 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PES'OO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  '♦  8  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1800  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

-JED  IAN 

(CEGREES)  | 

* 

X 

WIND 

WIND 

(N)  350-010  | 

1.7 

.3 

.0 

.0 

2.1 

2.9 

2.0 

1 

020*040  j 

.9 

.1 

1.0 

2.4 

2.0 

1 

050-070  | 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

2.8 

2.0 

1 

<E)  080-100  j 

1.3 

.1 

.0 

1.5 

2.8 

2.0 

110-130  | 

2.7 

1.1 

.3 

.0 

.0 

4.1 

4.3 

3.0 

140*160  | 

5.6 

2.9 

.6 

.1 

.0 

9.2 

4.6 

4.0 

<S)  170-190  I 

2.4 

.5 

.1 

.0 

3.1 

3.6 

3.0 

200*220  | 

.9 

.1 

.0 

1.0 

2.5 

2.0 

230-250  | 

.9 

.1 

.0 

1.0 

2.7 

2.0 

<U)  260-280  I 

3.4 

1.3 

.3 

.0 

.  -0 

5.1 

4.2 

:  .t- 

290-310  | 

9.5 

7.4 

1.7 

.0 

18.7 

5.1 

4  C 

320-340  | 

1 

6.4 

3.9 

.5 

10.7 

4.4 

4.0 

VARIABLE  1 

1 

CALF'  | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  41 .4 

1 

TOTALS  1  36.7  17.9  3.5  .1  100.0 

iiiiin 

2.5 

(it/! 

4  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  10681 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET-- 
“NO  CEILING"  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

•  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIOOS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

•  BY  MONTH  (ALL  YEARS  ANO  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALl  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
ANO/OR  VISIBILITY  L1M1T(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN . 

NOTE  1:  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  “9999." 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK",  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  *  1,609.344  METERS  =  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE.  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  i  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SKY  COVER- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATEO  FROM  HOURLY  OOSERVAT IONS,  I  HI b  SUMMARY  blVES  PERCEN I  AGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  TOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
08SCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATtR  THAN  ONE -HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUMMARIES  ARE  HOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 


NOTE  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  COOE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPOSTS  CONVERTED  AS  FOLLQUS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 


8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  "PARTIAL  06SCURAT ION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  “GREATER  THAN  1/2"  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARE  1NCLUOED. 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORO:  AUG  79  •  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH: 

JAN 

HOURS:  oQ-02 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

55.8 

56.3 

58.9 

59.8 

61.7 

62.6 

64.1 

65.1 

65.1 

65.9 

66.7 

66.7 

67.0 

67.4 

68.0 

68.5 

GE 

20000| 

58.1 

58.6 

61.4 

62.3 

64.2 

65.1 

66.6 

67.5 

67.5 

68.4 

69.1 

69.1 

69.5 

69.9 

70  4 

71.0 

GE 

18000| 

58.6 

59.1 

61  9 

62.8 

64.7 

65.7 

67.5 

68.5 

68.5 

69.4 

70.1 

70.1 

70.4 

70.9 

71.4 

71.9 

GE 

16000| 

59.1 

59.7 

62.5 

63.3 

65.3 

66.2 

68.1 

67. 0 

69.0 

69.9 

70.6 

70.6 

71.0 

71.4 

71.9 

72.5 

GE 

14000) 

60.9 

61.5 

64.4 

65.3 

67.2 

68.2 

70.1 

71.1 

71.1 

71.9 

72.7 

72.7 

73.0 

73.4 

74.0 

74.5 

GE 

12000) 

i 

62.8 

63.4 

66.3 

67.2 

69.1 

70.1 

72.0 

73.0 

73.0 

73.9 

74.6 

74.6 

74.9 

75.4 

75.9 

76.5 

GE 

1 

1 0000 1 

63.0 

63.7 

66.6 

67.4 

69.5 

70.4 

72.4 

73.3 

73.3 

74.2 

74.9 

74.9 

75.3 

75.7 

76.2 

76.8 

GE 

9000| 

63.1 

63.8 

66.7 

67.5 

69.6 

70.5 

72.5 

73.4 

73.4 

74.3 

75.1 

75.1 

75.4 

75.8 

76.3 

76.9 

GE 

8000| 

64.5 

65.2 

68.2 

69.0 

71.1 

72.0 

74.0 

75.1 

/5.1 

76.0 

76-8 

76.8 

77.1 

77.5 

78.1 

78.6 

GE 

7000| 

65.3 

65.9 

68.9 

69.8 

71.8 

72.8 

74.7 

75.8 

75.8 

76.3 

77.5 

77.5 

77.8 

78.3 

78.8 

79.4 

GE 

6000) 

i 

65.5 

66.1 

69.1 

70.0 

72.0 

73.0 

74.9 

76.0 

76.0 

77.0 

77.7 

77.7 

78.1 

78.5 

79.0 

79.6 

GE 

1 

5000 1 

66.1 

66.8 

69.8 

70.6 

72.9 

73.9 

75.8 

76.9 

76.9 

77.6 

78.6 

78.6 

78.9 

79.4 

79.9 

80.4 

GE 

4S00| 

66.2 

67.0 

70.0 

71.1 

73.3 

74.3 

76.2 

77.3 

77.3 

78.: 

79.0 

79.0 

7°. 4 

79.8 

80.3 

80.9 

GE 

4000| 

66.7 

67.4 

70.5 

71.7 

74.1 

75.1 

77.0 

78.1 

78.1 

79.0 

79.8 

79.8 

80.1 

80.5 

81.1 

31.6 

GE 

3500| 

67.6 

63.4 

71.6 

73.0 

75.4 

76.3 

78.4 

79.5 

79.5 

80  4 

81.2 

81.2 

81.5 

81.9 

82.5 

83.0 

GE 

3000  j 

68.8 

69.9 

73.2 

74.8 

77.8 

78.8 

80.9 

81.9 

81.9 

82  9 

83.7 

83.7 

84.0 

84.4 

84.9 

85.5 

GE 

2500 1 

70.1 

71.3 

75.1 

77.0 

80.5 

81.5 

83.7 

84.7 

84.7 

85.7 

86.5 

86. 5 

86.8 

87.2 

87.8 

88.4 

GE 

2000| 

70.8 

71.9 

75.8 

77.7 

81.7 

82.9 

8S.1 

86.3 

86.3 

87.3 

88.1 

88.1 

88.4 

88.8 

a.s 

90.2 

GE 

1800 1 

70.9 

72.0 

75.9 

77.8 

81.8 

83.0 

85.2 

86.5 

86.5 

87.4 

88.2 

88.2 

88.5 

88.9 

89.6 

90.3 

GE 

15001 

71.4 

72.6 

76.9 

78.8 

83.3 

84.7 

87.0 

88.5 

88.5 

89.5 

90.2 

90.2 

90.5 

91.0 

91.6 

92.4 

GE 

'2001 

1 

71.4 

72.7 

77.0 

79.2 

84.1 

85.6 

88.0 

89.8 

89.8 

90.8 

91.5 

91.5 

91.8 

92.3 

92.9 

93.7 

GE 

1 

1000| 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

84.7 

86.3 

88.7 

90.5 

90.5 

91.5 

92.4 

92.4 

92.7 

93.1 

93.8 

94.5 

GE 

900 1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.2 

86.8 

89.1 

91.0 

91.0 

92.0 

93.0 

93.0 

93.3 

93.8 

94.4 

95.2 

GE 

800 1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.3 

86.9 

89.2 

91.3 

91.3 

92.5 

93.4 

93.4 

93.8 

94.2 

94.8 

95.6 

GE 

700 1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.4 

87.0 

89.4 

91.6 

91.6 

92.8 

93.8 

93.8 

94.1 

94.5 

95.2 

95.9 

GE 

600 1 
i 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.4 

87.1 

89.5 

91.9 

91.9 

93.1 

94.1 

94.1 

94.4 

94.8 

95.5 

96.2 

GE 

1 

500 1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.4 

87.1 

89.5 

91.9 

91.9 

93.2 

94.2 

94.2 

94.6 

95.1 

95.7 

96.5 

GE 

400 1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.4 

87.1 

89.5 

91.9 

91.9 

93.2 

94.2 

94.2 

94.8 

95.3 

95.9 

96.8 

GE 

300 1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.4 

87.1 

89.7 

92.2 

92.2 

93.4 

94.5 

94.5 

95.2 

95.6 

96.3 

97.4 

GE 

200 1 

71.7 

73.0 

77.3 

-*>.6 

85.5 

ar.2 

89.8 

92.3 

92.3 

93.5 

94.6 

94.6 

95.4 

95.8 

96.6 

98.1 

GE 

100 1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.6 

87.3 

89.9 

92.4 

92.4 

93.7 

94.8 

94.8 

95.8 

96.2 

97.0 

99.4 

GE 

1 

Of'  1 

71.7 

73.0 

77.3 

79.6 

85.6 

87.3 

89.9 

92.4 

92.4 

93.7 

94.8 

94.8 

95.8 

96.2 

97.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  CF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722360  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  a 

MONTH 

:  JAN 

HOURS 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G2 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

KO 

CEIL  | 

54.0 

54.1 

55.5 

55.? 

57.7 

58.7 

60.2 

60.4 

60.6 

61.9 

62.3 

62.4 

63.3 

63.3 

.  *4- 

GE 

20000| 

57.0 

57.1 

58.6 

58.8 

61.2 

62.2 

63.7 

63.9 

64.1 

65.4 

65.7 

65.8 

66.8 

66.8 

61.9 

GC 

18000| 

57.2 

57.3 

58.8 

59.0 

61.4 

62.4 

64.0 

64.2 

64.4 

65.7 

66.0 

66.1 

67.1 

67.1 

67,2 

GE 

16000 j 

57.3 

57.4 

58.9 

59.1 

61.5 

62.5 

64.1 

64.3 

64.5 

65.8 

66.1 

66.2 

67.2 

67.2 

67.3 

GE 

14000 | 

58.5 

58.7 

60.2 

60.5 

63.0 

64.0 

65.8 

66.0 

66.2 

67.5 

67.8 

68.0 

68.9 

68.9 

69.0 

GE 

12000| 

60.2 

60.4 

61.9 

62.3 

64.8 

65.8 

67.6 

68.0 

68.2 

69.5 

69.8 

69.9 

70.9 

70.9 

71  .C 

GE 

100001 

60.5 

60.8 

62.3 

62.6 

65.2 

66.1 

68.0 

63.3 

68.5 

69.0 

70.1 

70.2 

71.2 

"1.2 

•  * _ 

GE 

9000| 

60.5 

60.8 

62.3 

62.6 

65.2 

66.1 

68.0 

68.3 

68.5 

69.8 

70.1 

70,2 

71.2 

71.2 

”.3 

GE 

8000 1 

61.7 

61.9 

63.4 

63.8 

66.3 

67.3 

69.1 

69.8 

70.0 

71.4 

71.6 

71.7 

72.7 

72.7 

??  f' 

GE 

7000 1 

61.8 

62.0 

63.5 

83.9 

66.5 

67.4 

69.2 

69.9 

70.1 

71 ... 

71.7 

71.8 

72.8 

72.8 

::  q 

GE 

oOOO  | 

62.4 

62.6 

64 .  2 

64.5 

67.1 

63.  1 

69.9 

70.5 

70.3 

72.2 

72.5 

72.6 

73.5 

73.3 

73 . 7 

GE 

5000 1 

63.1 

63.3 

64.9 

65. J 

68.0 

63.9 

70.9 

71.5 

7 1.7 

73.  1 

73.4 

74.5 

74.5 

74.5 

?4.6 

GE 

45001 

63.4 

63.7 

65.3 

65.6 

68.3 

69.2 

71.2 

71.9 

72.3 

73.5 

73.9 

74.0 

74.9 

74.9 

73.1 

CE 

4000| 

63.9 

64. 1 

65.7 

66.0 

68.9 

69.9 

71.9 

72.7 

72.9 

74., 

74.7 

74.8 

75.9 

75.9 

/  d .  w 

GE 

3500 1 

64.5 

64.7 

66 . 3 

66.7 

69.9 

70.9 

72.9 

73.7 

73.9 

75.4 

75.7 

75.8 

76.9 

76.9 

77.0 

GE 

3000  j 

66.2 

66.5 

68.4 

68.8 

72.2 

73.2 

75.3 

76.0 

76.2 

77.7 

78.1 

78.2 

79.2 

79.2 

79.4 

GE 

2500 1 

67.5 

68.1 

70.2 

70.6 

74.2 

75.6 

77.6 

78.4 

78.6 

80.2 

80.5 

80.6 

81.7 

81.7 

61.  E 

oC 

2000| 

68.0 

68.6 

71.2 

71.6 

75.5 

77.2 

79.4 

80.1 

80.3 

81.9 

82.4 

82.5 

33.5 

83.5 

■7 

GE 

1800| 

68.0 

68.6 

71.2 

71.7 

75.7 

77.4 

79.6 

80.3 

80.5 

82.2 

82.6 

82.7 

33.3 

33.8 

~  , 

UE 

1500| 

68.2 

68.8 

71.7 

72.3 

77.1 

78.9 

81.5 

82.3 

82.5 

84.1 

84.5 

84.6 

35.7 

35.7 

1.5  E 

■  r 

12C0  j 

68.4 

69.0 

71.9 

72.6 

77.7 

79.7 

82.5 

S3. 3 

83.5 

85.2 

85.6 

85.7 

36.3 

cl  .3 

CF 

1000  I 

68.5 

69.1 

72.0 

72.9 

78.4 

80.3 

83.  1 

84.0 

84.5 

86.0 

86.5 

86.6 

87.6 

87.6 

87.7 

GE 

900 1 

68.5 

69.1 

72.0 

73.1 

78.3 

80.0 

83.8 

84.6 

84.9 

86.7 

87.1 

87.2 

83.3 

33.3 

la  TV  .  * 

300] 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79.0 

81.0 

84.0 

84.8 

85.2 

86.9 

87.3 

87.4 

38.5 

,3.5 

-  7 

d 

700 1 

68.5 

69.1 

?2.3 

73.3 

79.2 

81.2 

84.2 

85.1 

85.4 

87.3 

37.7 

37.8 

33.9 

£2.9 

GE 

600  j 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79.2 

81.3 

84.3 

85.5 

85.8 

88.2 

88.7 

83.8 

89.9 

89.9 

90,* 

GE 

500 1 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79,« 

81.5 

34.7 

85.9 

86.2 

88.8 

89.6 

89.7 

90.9 

90.9 

»1  T 

GE 

400 1 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79.6 

81.7 

85.1 

86.3 

86.9 

89.5 

90.3 

90.4 

91.6 

91.8 

T2.1; 

GE 

300 1 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79.6 

81.7 

85.1 

86.3 

86.9 

89.5 

90.4 

90.5 

91.9 

92.2 

6 

200 1 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79.6 

81.7 

85.1 

86.5 

87.0 

89.7 

91.0 

91.1 

92.5 

92.7 

ui. 

100| 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79.6 

81.7 

85.1 

86.5 

87.0 

89.7 

91.0 

91.1 

92.5 

c  ~.  -( 

GE 

ooo! 

68.5 

69.1 

72.3 

73.3 

79.6 

81.7 

85.1 

86.5 

87.0 

89.7 

91.0 

91.1 

92.5 

92 . ' 

.  \  - 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:  06-03 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

r 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

* 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

52.8 

53.5 

5*. 2 

54.5 

57.1 

57.6 

58.1 

58.3 

58.5 

59.4 

59.7 

59.9 

60.6 

60.8 

61.8 

63.7 

GE 

1 

20000| 

55.9 

56.7 

57.6 

58.0 

61.0 

61.5 

61.9 

62.2 

t>2 . 4 

63.2 

63.7 

63.9 

64,6 

64.7 

65.9 

67.7 

GE 

18000| 

56.5 

57.2 

58.2 

58.5 

61.5 

62.0 

62.5 

62.7 

62.9 

63.8 

64.2 

64 . 4 

65.2 

65.3 

66.6 

63.4 

GE 

16000| 

56.5 

57.2 

58.2 

58.5 

61.5 

62.0 

62.5 

62.7 

62.9 

63.8 

64.2 

64.4 

65.2 

65.3 

66.0 

68.4 

GE 

uoooj 

58.1 

58.8 

59.8 

60.2 

63.4 

64.2 

64.6 

64.8 

65.2 

66.1 

66.6 

66.8 

67.5 

67.6 

68.9 

70.8 

GE 

12000| 

60.0 

60.3 

61.7 

62.3 

65.7 

66.5 

66.9 

67.1 

67.4 

68.4 

69.0 

69.2 

70.0 

70.1 

71.4 

73.2 

GE 

1 

100001 

60.5 

61.3 

62.3 

62.8 

60.2 

67.0 

67.4 

67.6 

68.0 

68.9 

69.7 

69.9 

70.6 

70.8 

72.0 

73.9 

GE 

9000| 

60.6 

61.* 

62.4 

62.9 

66.3 

67.1 

67.5 

67. 7 

68.1 

69.0 

69. 8 

70.0 

70.8 

70.9 

72.2 

74.0 

GE 

8000| 

61.* 

62.2 

63.2 

63.8 

67.2 

68.0 

68.* 

68.7 

69.0 

70.1 

71.0 

71.2 

71.9 

72.0 

73.3 

75.2 

GE 

7000| 

61.6 

62.* 

63.* 

6*.G 

67.4 

68.2 

68.6 

68.9 

69.2 

70.3 

71.2 

71.4 

72.2 

72.3 

73.5 

75.4 

GE 

6000| 

61.9 

62.7 

63.8 

6*. 3 

67.7 

68.5 

68.9 

69.2 

69.6 

70.6 

71.5 

71.7 

72.5 

72.6 

73.9 

75.7 

GE 

S000| 

62.6 

63.3 

&*.* 

64.9 

68.4 

69.1 

69.6 

70.0 

70.4 

71.5 

72.4 

72.6 

73.3 

73.4 

74.7 

76.6 

GE 

*500 1 

62.7 

63.* 

6*.  5 

65.1 

68.5 

69.2 

69.7 

70.1 

70.5 

71.6 

72.5 

72.7 

73.4 

73.5 

74.8 

76.7 

GE 

*000| 

63.0 

63.8 

64.3 

65.5 

68.9 

69.7 

70.3 

70.8 

71.2 

72.3 

73.1 

73.3 

74.1 

74.2 

75.5 

77.3 

GE 

3500 1 

6*.* 

65.2 

66.5 

67.2 

70.9 

71.7 

72.6 

73.0 

73.4 

74.5 

75.4 

7 j  ,b 

76.3 

76.5 

77.7 

79.6 

GE 

3090 1 

65.8 

66.6 

68.0 

68.8 

72.6 

73.5 

74.5 

74.9 

75.4 

76.6 

77.4 

77. 6 

78.5 

78.6 

79.9 

81.8 

GE 

2500| 

66.8 

67.5 

69.1 

70.2 

74.2 

75.3 

76.2 

76.7 

77.1 

78.3 

79.4 

79.6 

80.4 

80.6 

81.9 

83.9 

GE 

2000 1 

67.* 

68.2 

70.0 

71.2 

75.6 

76.9 

78.1 

78.5 

78.9 

80.1 

81.3 

81.6 

82.5 

82.7 

84.0 

85.9 

GE 

1800 1 

67.* 

68.2 

70.1 

71.3 

75.7 

77.2 

78.4 

78.8 

79.2 

80.4 

81.6 

81.9 

82.8 

83.0 

84.3 

86.2 

GE 

1500| 

67.5 

68.5 

70.5 

71.7 

76.2 

77.8 

79.1 

79.9 

8U.3 

81.5 

82.7 

83.0 

83.9 

84.1 

85.4 

87.3 

GE 

1200| 

67.6 

68.6 

70.8 

71.9 

76.8 

78.4 

79.7 

80.4 

80.9 

82.0 

83.2 

83.5 

84.4 

84.6 

85.9 

87.8 

GE 

I 

1000  j 

67.7 

68.7 

70.9 

72.2 

77.1 

79.0 

80.4 

81.2 

81.6 

83.0 

84.3 

84.6 

85.5 

85.7 

87.0 

88.9 

GE 

900 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.4 

77.7 

79.7 

81.2 

82.0 

82.7 

84.1 

85.4 

85.7 

86.6 

86.8 

88.1 

90.0 

GE 

800| 

67.7 

68.7 

71.0 

72.4 

78.1 

80.2 

81.7 

82.6 

83.2 

84.8 

86.1 

86.5 

87.3 

87.5 

88.8 

90.8 

GE 

700 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.4 

78.3 

80.4 

82.0 

33.1 

83.9 

85.9 

87.2 

87.5 

88.4 

88.6 

89.9 

91.9 

GE 

600 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.4 

78.4 

80.5 

82.3 

83.7 

84.4 

86.6 

87.8 

88.2 

89.0 

89.2 

90.6 

92.7 

GE 

500 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.4 

78.4 

80.5 

82.3 

83.7 

84.4 

86.8 

83.2 

88.5 

39.5 

89.7 

91.1 

93.2 

GE 

*00 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.6 

78.6 

80.8 

82.5 

83.9 

84.7 

87.2 

88.7 

89.0 

90.1 

90.3 

91.8 

94.1 

GE 

300 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.6 

78.6 

80.8 

82.5 

84.0 

84.8 

87.3 

88.8 

89.1 

90.2 

90.5 

92.3 

95.3 

GE 

200 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.6 

78.6 

81.0 

82.7 

84.2 

85.1 

87.5 

89.0 

89.4 

90.5 

90.9 

92.7 

97.1 

GE 

100 1 

67.7 

68.7 

71.0 

72.6 

78.6 

81.0 

82.7 

84.3 

85.2 

87.6 

89.2 

89.6 

90.3 

91.1 

92.9 

98.5 

GE 

1 

000! 

67.7 

68.7 

71.0 

72.6 

78.6 

81.0 

82.7 

84.3 

85.2 

87.6 

89.2 

89.6 

90.8 

91.1 

92.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER1C0  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LSI 

TO  UTC 

♦  8 

MONTH 

JAN 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

NO 

1 

CEIL  | 

54.0 

54.8 

56.9 

57.4 

53.9 

59.5 

60.6 

61.2 

61.7 

61.9 

62.3 

62.5 

62.6 

62.6 

C  ? 

.7 

GE 

1 

20000| 

58.7 

59.7 

61.9 

62.5 

.  1 

65.1 

66.2 

66.8 

67.4 

67.6 

68.1 

68.3 

68.4 

66.4 

6S 

7 

CE 

18000| 

59.5 

60.4 

•  62.7 

63.2 

64. 8 

65.8 

67.0 

67.5 

68.2 

68.4 

68.8 

69.0 

69.1 

69.1 

69 

5 

7; . 

GE 

16000| 

59.6 

60.5 

62.8 

63.3 

64.9 

65.9 

67.1 

67.6 

68.3 

68.5 

68.9 

69.1 

69.2 

69.2 

J? 

G 

GE 

14000 j 

62.3 

63.2 

65.7 

66.2 

67.8 

68.8 

70.0 

70.8 

71.4 

71.7 

72.2 

72.4 

72.5 

72.5 

72 

3 

7^  J 

GE 

12000| 

63.8 

64.7 

67.3 

67.8 

69.6 

70.5 

71.7 

72.5 

73.3 

73.8 

74.2 

74.4 

74.5 

74.5 

7* 

3 

GE 

1 

10000 1 

64 . 7 

65.8 

68.4 

68.9 

70.3 

71.7 

72.9 

73.7 

74.6 

75.1 

75.5 

75.7 

75.8 

75.2 

■*5. 

1 

GE 

9000  j 

65.4 

66.5 

69.0 

69.6 

7]  .4 

72.4 

73.5 

74.3 

75.3 

75.7 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

6 

£ 

GE 

8000 1 

66.0 

67.1 

69.8 

70.3 

72.2 

73.1 

74.3 

75.1 

76.0 

76.5 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

>7 

6 

GE 

70001 

66.5 

67.5 

70.2 

70.8 

72.6 

73.5 

74.7 

75.5 

76.5 

77.0 

77.5 

77.8 

76.0 

7  3.0 

GE 

6000 1 

66.7 

67.7 

70.4 

71.0 

72.9 

74.0 

75.2 

75.9 

76.9 

77.4 

78.0 

78.3 

73.4 

78.4 

/  « 

7 

GE 

50C0 1 

67.1 

68.2 

71.0 

71.5 

73.5 

74.7 

75.9 

76.7 

77.6 

78.2 

78.7 

7V. C 

79.1 

79.5 

r.j 

2 

GE 

4500  | 

67.4 

68.5 

71.3 

71.8 

73.9 

75.1 

76.2 

77.0 

78.0 

78.5 

79.0 

79.4 

79.5 

79.5 

?? 

c 

* '  * 

GE 

4000  j 

68.8 

69.9 

72.7 

73.3 

75.5 

76.7 

78.0 

73.7 

79.9 

80.4 

81.0 

81.3 

Cl. 4 

£1.4 

7 

GE 

3500| 

69.9 

71.0 

73.8 

74.4 

76.7 

77.8 

79.2 

80.0 

81.2 

81.7 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

83 

0 

63  ' 

GE 

3000| 

71.8 

72.9 

75.8 

76.9 

79.1 

80.3 

81.7 

82.5 

83.7 

84.2 

84.7 

85.1 

85.2 

85.2 

35 

5 

66.0 

GE 

1 

2500| 

72.2 

73.3 

76.5 

77.8 

80.2 

01. 7 

83.4 

84.2 

85.4 

85.9 

86.5 

86.9 

87.0 

87.0 

£7 

7 

i7  ! 

GE 

2G00| 

72.7 

73.9 

77.0 

78.5 

81.4 

82.9 

84.6 

85.6 

86.8 

87.4 

88.0 

88.5 

88.6 

88.6 

-ft 

0 

GE 

1800  j 

72.9 

74.1 

77.2 

73.7 

81.9 

83.4 

85.2 

86.1 

87.3 

88.0 

88.5 

89.0 

09.1 

V/.  1 

.  ' 

GE 

1500| 

73.7 

74.9 

78.2 

79.7 

83.3 

85.2 

87.5 

88.5 

89.9 

90.5 

91.1 

91.6 

91.7 

/t  .7 

GE 

1200| 

74.4 

75.7 

79.0 

80.5 

84.2 

86.2 

88.  7 

89.7 

91.1 

91.7 

92.4 

92.9 

93.1 

93.  . 

' 

GE 

1 

1000  i 

74.6 

75.9 

79.2 

80.9 

84.8 

87.0 

89.5 

90.4 

91.8 

92.5 

93.2 

93.8 

94.1 

94.1 

94 

4 

•»'■  / 

GE 

900 1 

74.6 

75.9 

79.2 

80.9 

84.8 

87.1 

89.6 

90.6 

92.0 

92.7 

93.4 

94.0 

94.3 

94.3 

94 

GE 

800 1 

74.7 

76.0 

79.4 

81.0 

85.1 

87.3 

89.9 

91.2 

92.6 

93.2 

94.0 

<74.5 

94.8 

<74.8 

IlC 

7 

Uw 

700| 

74.7 

76.0 

79.4 

81.0 

85.1 

87.3 

89.9 

91.2 

92.8 

93.4 

94.2 

94.7 

95.1 

95.1 

45 

GE 

600  j 

74.7 

76.0 

79.4 

81.0 

85.1 

87.3 

89.9 

91.3 

92.9 

93.7 

94.4 

94.9 

95.4 

95.4 

96 

GE 

1 

500 1 

74.7 

76.0 

79.4 

81.0 

85.1 

87.3 

89.9 

91.4 

93.0 

93.8 

94.5 

95.1 

95.5 

95.5 

96 

1 

GE 

loo; 

74.7 

76.0 

79.4 

81.2 

85.3 

87.5 

90.1 

91.7 

93.4 

94.2 

95.3 

96.0 

96.7 

96.7 

97 

GF 

300 1 

74.7 

76.0 

79.4 

81.2 

85.3 

87.5 

90.1 

91.7 

93.4 

94.3 

95.4 

96.1 

96.9 

96.9 

97 

6 

?;■  • 

Gc 

200 1 

74.7 

76.0 

79.4 

81.2 

85.3 

87.5 

90.1 

91.7 

93.4 

94.3 

95.4 

96. 1 

96.9 

96.9 

V~* 

G£ 

loot 

74.7 

76.0 

>‘9.4 

81.2 

85.3 

87.5 

90.1 

91.7 

93.4 

94.3 

95.4 

96.1 

96.9 

96.9 

' ; 7 

> 

GE 

1 

0001 

74.7 

76.0 

79.4 

81.2 

85.3 

87.5 

90. 1 

91.7 

93.4 

94.3 

95.4 

96.1 

96.9 

96.9 

;r 

7 

luTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUN8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC: 

♦  8 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5 

« 

3 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

i  n 

3/8 

1/4 

0 

NO  CC!l  | 

i 

56.5 

57.2 

59.2 

60.2 

61.8 

62.9 

63.8 

63.9 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

1 

20000| 

63.7 

64.4 

66.6 

67.6 

69.6 

73.8 

71.6 

71.8 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

18000| 

64.0 

64.8 

67.0 

68.1 

70.0 

71.2 

72.0 

72.3 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

16000| 

64.1 

64.9 

67.1 

68.2 

70.1 

71.3 

72.2 

72.4 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

14000) 

66.7 

67.5 

69.9 

71.0 

72.9 

74.1 

74.9 

75.2 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

12000| 

i 

68.4 

69.2 

71.6 

72.7 

74.7 

75.9 

77.0 

77.2 

77.6 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

100001 

69.1 

70.0 

72.4 

73.4 

75.5 

76.7 

77.8 

78.2 

78.6 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GE 

9000| 

69.7 

70.5 

72.9 

74.0 

76.0 

77.2 

78.4 

78.7 

79.1 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

8000 1 

70.6 

71.5 

73.9 

74.9 

77.0 

78.2 

79.4 

79.7 

80.1 

80.3 

80.4 

80. h 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

7000| 

71.0 

71.8 

74.3 

75.4 

77.4 

78.7 

79.9 

80.2 

80.6 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

6000| 

71.3 

72.2 

74.8 

75.9 

78.1 

79.4 

80.5 

80.9 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

| 

5000| 

72.4 

73.4 

76.1 

77.2 

79.4 

80.6 

81.8 

82.2 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

4500) 

72.8 

73.9 

76.6 

77.6 

79.8 

81.1 

82.3 

82.6 

83.0 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

4000| 

73.9 

74.9 

77.7 

78.8 

81.2 

82.5 

83.7 

84.0 

84.4 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

3500| 

75.4 

76.8 

79.9 

81.1 

83.4 

84.7 

85.9 

86.2 

86.7 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

3000| 

78.2 

79.6 

83.0 

84.2 

86.9 

88.3 

89.5 

89.8 

90.2 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

| 

2SOO| 

78.6 

80.2 

83.9 

85.2 

88.2 

89.6 

91.2 

91.5 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

2000| 

79.9 

81.5 

85.4 

86.7 

90.0 

91.8 

93.4 

93.9 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

1800| 

80.0 

81.6 

85.5 

86.8 

90.1 

91.9 

93.5 

94.0 

94.5 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

1S00| 

80.8 

82.4 

86.6 

88.0 

91.5 

93.3 

95.1 

95.5 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

1 200 ) 
i 

81.2 

82.9 

87.1 

88.5 

92.3 

94.2 

95.9 

96.3 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

1 

10001 

81.6 

83.3 

87.6 

89.0 

92.8 

94.7 

96.5 

97.0 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

900 1 

81.7 

83.4 

87.7 

89.1 

92.9 

94.8 

96.6 

97.1 

97.7 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

800 1 

81.7 

83.4 

87.7 

89.1 

92.9 

94.8 

96.6 

97.1 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

700 1 

81.7 

83.4 

87.7 

89.1 

92.9 

94.8 

96.6 

97.1 

97.7 

98.2 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

600 1 
i 

81.7 

83. . 

87.7 

89.1 

92.9 

94.8 

96.6 

97.1 

97.7 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1 

500 1 

82.0 

83.8 

88.1 

89.5 

93.2 

95.2 

97.0 

97.3 

98.2 

98.7 

99.1 

99. 1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400 1 

82.0 

83.8 

88.1 

89.6 

93.3 

95.4 

97.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

300 1 

82.0 

83.8 

88.1 

89.6 

93.3 

95.4 

97.2 

97.7 

98.4 

90.9 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 1 

82.0 

83.8 

88.1 

89.6 

93.3 

95.4 

97.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

100 1 

82.0 

83.8 

88.1 

89.6 

93.3 

95.4 

97.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1 

82.0 

83.8 

88.1 

89.6 

93.3 

95.4 

97.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

Gt: 

0 

^0 

1 

CEIL  | 

55.1 

56.1 

58.1 

59.5 

61.4 

62.9 

64.0 

64.4 

64.9 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

o  • 

GE 

20000| 

62.0 

63.1 

65.1 

66.6 

68.5 

70.0 

71.1 

71.7 

72.3 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

/: 

GE 

1 3000  j 

62.4 

63.4 

65.4 

67.0 

68.9 

70.4 

71.5 

72.2 

72.7 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

16000| 

62.7 

63.8 

65.7 

67.3 

69.2 

70.8 

71.8 

72.5 

73.0 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

?3.5 

rfO .  . 

GE 

i-oooj 

65.7 

66.9 

68.9 

70.5 

72.6 

74.2 

75.6 

76.2 

76.8 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77. ' 

GE 

12000| 

67.1 

68.3 

70.3 

71.9 

74.1 

75.7 

77.3 

78.0 

78.5 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

7?.0 

GE 

1 

10000) 

67.8 

69.0 

71.1 

72.7 

74.9 

76.6 

78.3 

78.9 

79.5 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

s:.o 

n.  j 

GE 

9000 1 

68.6 

69.8 

71.8 

73.4 

75.7 

77.3 

79.0 

79.7 

80.2 

80.5 

80.8 

80.8 

00.8 

80.8 

0:3 

GE 

8GuO  | 

70.4 

71.6 

73.8 

75.4 

77.6 

79.2 

81.0 

81.7 

82. 3 

82.6 

82.8 

82.8 

02.8 

72.  S 

'  a  . 

GE 

7000 1 

70.8 

71.9 

74.1 

75.7 

78,0 

79.6 

81.3 

82.2 

82.7 

83.0 

83.2 

83.2 

33.2 

83.2 

f  .*  ? 

GE 

6000| 

71.5 

72.7 

74.8 

76.5 

78.7 

80.3 

82.0 

82.9 

83.4 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

04.0 

5‘>  .  V 

GE 

50001 

72.3 

73.5 

75.7 

77  „ 

79.8 

81.4 

83.1 

84.0 

84.5 

34.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

'  iii .  1 

uJ  .  • 

GE 

4500 1 

72.5 

73.8 

75.9 

77.7 

80.0 

81.6 

83.3 

84.2 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

05.3 

65.3 

• 

.'E 

4000| 

73.7 

74.9 

77.1 

79.1 

81.5 

83.1 

84.8 

85  7 

86.2 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

.d 

’.  c 

GE 

3500 1 

74.3 

75.9 

78.4 

80.4 

a3.2 

84.8 

86.6 

87.4 

88.0 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

8S.5 

83.5 

GE 

3000| 

76.9 

78.5 

81.3 

83.4 

86.3 

88.2 

89.9 

90.8 

91.3 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.7 

GE 

1 

2500| 

78.1 

79.8 

82.8 

85.3 

88.5 

90.4 

92.2 

93.0 

93.5 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

4  ' 

GE 

2000 1 

79.6 

81.3 

84.4 

86.9 

90.5 

92.5 

94.2 

95.1 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96. 1 

A  4 

GE 

1800 1 

30.0 

81.7 

84.8 

87.3 

91.0 

92.9 

94.6 

95.5 

96.0 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

56.6 

,  G.  G 

GE 

1500| 

80.3 

82.0 

85.2 

87.6 

91.4 

93.3 

95.2 

96.0 

96.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  i 

*• 

1200| 

80.6 

82. « 

85.5 

88.0 

91.7 

93.7 

95.5 

96.3 

Q6.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

57.4 

<;?  , 

r.E 

I 

1000 1 

81.0 

82.7 

85.8 

88.3 

92.5 

94.4 

96.3 

97.2 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

93.3 

98.3 

96.3 

900 1 

81.0 

32.7 

85.8 

88.3 

92.5 

94.4 

96.3 

97.3 

97.8 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

93.7 

56. 7 

''  r 

Nit 

800 1 

31.0 

82.7 

85.8 

88.3 

92.5 

94.6 

96.6 

07.5 

90.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

v5.0 

■  9.0 

:.e 

700 1 

31.0 

82 . 7 

85.8 

88.3 

92.6 

94.8 

96.8 

97.7 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

59.2 

99.2 

\  > .  G 

OF 

600  j 

81 .0 

82.7 

85.8 

83.3 

92.o 

94.9 

96.9 

97.8 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

C9.4 

CE 

1 

500 1 

31.1 

82.8 

85.9 

88.5 

92,8 

95.2 

97.  >. 

98.2 

98.8 

99.5 

99 .7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.3 

7 .  ■ 

GE 

400 1 

81.1 

82.8 

85.9 

83.5 

92.8 

95.2 

97.2 

98.2 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  e 

■  •  V  •  i 

GE 

300  j 

81.1 

82.8 

85.9 

88.5 

92.8 

95.2 

97.2 

98.2 

98.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

59.9 

:  n  .  ' 

GE 

iuoj 

81.1 

82.3 

85.9 

88.5 

92.3 

95. .• 

97.2 

98.2 

98.8 

99.5 

9  9.7 

99.7 

99.7 

59.6 

:  ; 

Jl 

100 1 

81.1 

82.8 

35.9 

88.5 

92.!; 

95.2 

97.2 

98.2 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1 

000 1 

81.1 

32.3 

85.9 

80.5 

92.3 

V5.2 

97.2 

98.2 

98.6 

99.5  - 

_9  9.-i 

99.7 

99.7 

99.0 

yv  9 

'OTAL  NUMBER  OF  03SERVAT IONS  030 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  JAN 

HOURS: 

:  18-20 

CEILING 

IN 

1  <2 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  f 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  V2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/6 

1/4 

0 

no  cm  { 

59.0 

60.0 

61.2 

63.4 

66.1 

66.9 

67.2 

68.0 

68.6 

68.7 

69.0 

69.0 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

GE  20000 

63.2 

64.3 

65.5 

67.7 

70.4 

71.3 

71.8 

72.7 

73.5 

73.7 

74.0 

74.0 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

GE 

18000 

63.8 

64.9 

66.1 

68.4 

71.2 

72.0 

72.6 

73.4 

74.3 

74.4 

74.7 

74.7 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

GE  16000 

64.2 

65.4 

66.6 

68.8 

71.6 

72.6 

73.1 

74.0 

74.8 

74.9 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

GE 

14000! 

66.1 

67.4 

68.8 

71.2 

74.1 

75.1 

75.7 

76.6 

77.4 

77.5 

77.8 

77.8 

78.2 

782 

78.3 

78.3 

GE 

12000| 

67.7 

69.0 

70.4 

72.8 

75.7 

76.7 

77.3 

78.3 

79.1 

79.2 

79.6 

79.6 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

GE 

100001 

68.5 

69.8 

71.2 

73.8 

76.7 

77.6 

78.3 

79.2 

80.1 

80.2 

80.5 

80.5 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

GE 

9000| 

69.5 

70.8 

72.2 

74.7 

77.6 

78.6 

79.2 

80.2 

81.1 

81.2 

81.5 

81.5 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

GE 

8000| 

71.1 

72.4 

74.2 

76.8 

79.7 

80.6 

81.3 

82.3 

83.1 

83.2 

83.5 

83.5 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

GE 

7000| 

71.5 

72.8 

74.7 

77.3 

80.3 

81.3 

81.9 

82.9 

83.8 

83.9 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

GE 

6000  j 

71.8 

73.1 

75.1 

77.7 

80.8 

81.7 

82.4 

83.3 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

GE 

| 

5000 1 

72.5 

73.8 

75.7 

78.6 

81.6 

82.6 

83.2 

84.2 

85.1 

85.2 

85.5 

85.5 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

GE 

4500 1 

72.8 

74.1 

76.0 

78.9 

81.9 

82.9 

83.5 

84.5 

85.4 

85.5 

85.8 

85.8 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

GE 

4000  j 

73.9 

75.3 

77.4 

80.3 

83.4 

84.4 

85.1 

86.0 

86.9 

87.0 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

GE 

3500| 

74.8 

76.7 

79.0 

82.0 

85.2 

86.1 

86.8 

87.7 

88.6 

88.7 

89.0 

89.0 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

GE 

3000 1 

76.8 

78.6 

81.2 

84.4 

87.7 

88.7 

89.4 

90.3 

91.2 

91.3 

91.6 

91.6 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

GE 

| 

2500| 

78.5 

80.3 

83.2 

86.7 

90.2 

91.5 

92.2 

93.1 

94.0 

94. 1 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

GE 

2000 1 

79.0 

80.9 

84.0 

87.4 

91.3 

92.7 

93.3 

94.3 

95.2 

95.3 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GE 

1800| 

79.2 

81.1 

84.2 

87.6 

91.6 

93.0 

93.7 

94.6 

95.5 

95.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

GE 

1500) 

79.8 

81.6 

84.8 

88.5 

92.7 

94.1 

94.7 

95.7 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GE 

1200| 

j 

79.8 

81.6 

84.8 

88.5 

93.0 

94.4 

95.1 

96.0 

96.9 

97.0 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GE 

1000| 

80.4 

82.3 

85.6 

89.2 

94.0 

95.4 

96.0 

97.1 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

GE 

900 1 

80.4 

82.3 

85.6 

69.2 

94.4 

95.8 

96.5 

97.5 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

w.i 

99.1 

99.2 

99.2 

GE 

800 1 

80.4 

82... 

85.7 

89.4 

94.6 

96.0 

96.7 

97.7 

90.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GE 

700| 

80.4 

82.5 

85.8 

89.5 

94.7 

96.1 

96.8 

97.8 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GE 

600 1 

80.4 

82.5 

85.8 

89.5 

94.7 

96.1 

96.8 

9/.0 

98.7 

98.8 

99. 1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GE 

500 1 

80.5 

82.6 

85.9 

89.6 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

400 1 

80.5 

82.6 

85.9 

89.6 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

300 1 

80.5 

82.6 

85.9 

89.6 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

GE 

200 1 

80.5 

82.6 

85.9 

89.6 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

98.3 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

GE 

100 1 

80.5 

82.6 

85.9 

89.o 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.0 

99.6 

99.8 

100.0 

GE 

1 

000 1 

80.5 

82.6 

85.9 

89.6 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  JAN 

HOURS 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

■J 

NO 

1 

CEIL  | 

60.3 

61.1 

62.7 

64.6 

67.1 

67.4 

68.5 

68.7 

69.5 

70.0 

70.5 

70.5 

70.8 

70.9 

71.4 

7; 

GE 

1 

20000 | 

63.5 

64.3 

65.9 

68.1 

70.8 

71.1 

72.2 

72.5 

73.2 

73.9 

74.5 

74.5 

74.7 

74.8 

75.4 

Uv 

18000| 

63.9 

64.6 

66.3 

68.5 

71.2 

71.5 

72.6 

72.9 

73.7 

74.4 

75.1 

75.1 

75.3 

75.4 

75.9 

7 

GE 

16000| 

64.2 

65.2 

66.9 

69.0 

71.7 

72.0 

73.1 

73.4 

74.2 

74.9 

75.6 

75.6 

75.8 

75.9 

;  _  j 

GE 

HOOoj 

65.6 

66.9 

68.7 

70.9 

73.5 

73.9 

75.2 

75.5 

76.2 

77.0 

77.6 

77.6 

77.8 

73.0 

78.5 

t  c 

GE 

12000| 

67.4 

68.7 

70.5 

72.7 

75.4 

75.7 

77.0 

77.3 

78.1 

78.8 

79.5 

79.5 

79.7 

79.0 

oG.3 

GE 

1 

100001 

67.7 

69.0 

71.0 

73.2 

75.9 

76.2 

77.5 

77.8 

78.8 

79.6 

80.2 

80.2 

80.4 

80.5 

01 . 1 

GE 

9000| 

68.4 

69.7 

71.6 

73.9 

76.6 

76.9 

78.2 

78.5 

79.5 

80.2 

80.9 

80.9 

81.1 

81.2 

Hi. 7 

GE 

8000| 

69.7 

71.0 

73.0 

75.3 

78.0 

78.3 

79.6 

79.9 

30.9 

81.7 

82.4 

82.4 

82.6 

82.7 

63.2 

GE 

7000| 

70.0 

71.3 

73.5 

75.8 

78.5 

78.8 

80.1 

80.4 

81.4 

32.3 

32.9 

82.9 

83.1 

g3.2 

6 

GE 

6000 1 

70.1 

71.4 

73.7 

76.0 

78.7 

79.0 

80.3 

80.6 

81.6 

82.5 

83.1 

83.1 

83.3 

83.4 

■CA .  0 

GE 

1 

5000| 

71.2 

72.5 

74.7 

77.1 

79.9 

80.2 

81.5 

81.8 

82.8 

83.7 

84.3 

84.3 

84.5 

84.6 

38  2 

f 

'  J  - 

GE 

4500! 

71.5 

72.8 

75.1 

77.4 

80.2 

80.5 

81.8 

82.2 

83.1 

84.0 

84.6 

84.6 

34.6 

84.9 

85.5 

/•; 

GE 

4000| 

72.8 

74.1 

76.3 

78.0 

81.7 

82.0 

83.3 

83.7 

84.6 

85.5 

36.1 

86.1 

86.3 

86.5 

*>7  r« 

GE 

3500 1 

74.0 

75.4 

77.6 

80.1 

83.1 

83.4 

84.7 

85.1 

36.0 

86.9 

87.5 

87.5 

87.7 

87.8 

88.4 

88.6 

GE 

3000 1 

75.1 

76.5 

79.0 

81.7 

84.9 

85.4 

86.8 

87.1 

88.1 

88.9 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

90.4 

90.6 

GE 

2500] 

76.1 

77.6 

80.8 

83.5 

C7.1 

37.7 

89.4 

89.7 

90.6 

91.5 

92.2 

92.2 

92.4 

92.5 

93. C 

/■}?  " 

GE 

2000 1 

76.2 

77.8 

81.3 

84.4 

83.1 

88.8 

90.4 

90.8 

91.7 

92.6 

93.2 

93.2 

93.4 

93.5 

94.1 

OF 

1800| 

76.3 

78.0 

31. 4 

84.5 

88.2 

88.9 

90.5 

90.9 

91.8 

92.7 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

•; *. 

GE 

1500 1 

7o.7 

78.3 

82.  u 

85.7 

89.8 

90.5 

92.2 

92.6 

93.5 

94.5 

95.2 

95.2 

95.4 

95.5 

9d .  0 

; ' 

GE 

1 200 1 

76.7 

78.3 

87.0 

85.7 

39.  S 

90.5 

92.. 

97.6 

93.5 

94.5 

95.2 

95.2 

95.4 

95.5 

9C .  0 

Gt 

1 

1000 1 

77.0 

7  8.6 

82.5 

36. 1 

90.9 

91,0 

43.3 

93.6 

94 . 7 

95.7 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

97.2 

Vi  - 

lit 

900 1 

77.1 

78, 7 

32.0 

86.3 

91.2 

91.9 

03 .7 

94.1 

95.1 

96.0 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97  5 

Cc 

800 1 

77.1 

78.7 

32.6 

86.3 

91.2 

91.9 

93.7 

94.2 

95.2 

96.1 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

97.6 

. 

CE 

700 1 

77.2 

79.0 

82.9 

86.7 

91.5 

92.3 

94.0 

94.5 

95.5 

96.5 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

93.  C 

GE 

600 1 

77.2 

79.0 

82.9 

86.7 

91.5 

92.3 

94.0 

94.5 

95.5 

96.5 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

*8 .  y 

/. 

GE 

1 

500 1 

77.2 

79.0 

82.9 

86.7 

91.5 

92.4 

94.2 

94.7 

95.8 

96.9 

97.5 

97.6 

97.8 

98.0 

98.5 

GE 

400  j 

77.2 

79.0 

82.9 

86.7 

91.5 

92.4 

94.2 

94.7 

95.8 

97.0 

97.6 

97.8 

98.1 

98.2 

98.7 

ic  V 

GE 

300 1 

77.2 

79.0 

82.9 

36.7 

V  • .  7 

92.6 

94.4 

94.9 

96.0 

97.2 

97.8 

98.1 

98.3 

98.4 

yy .  C 

IjL 

2001 

77.2 

79.0 

32.9 

86.7 

91.7 

92.6 

94.4 

94.9 

96.0 

97.2 

97.8 

93.1 

98.3 

98.4 

t'y  * 

ot 

100  j 

77.2 

79.0 

82.9 

86. 'c 

91.7 

92.6 

94.4 

94.9 

96.0 

97.2 

97.8 

93.1 

98.4 

93.5 

"■■■  ‘ 

GE 

1 

000 1 

77.2 

79.0 

829 

86.7 

91.7 

92.6 

94.4 

94.9 

96.0 

97.2 

97.8 

98.1 

98.4 

rti.  'i 

,-v.. 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
1ST  TO  UTC:  ♦  8 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

55.9 

56.7 

58.3 

59.4 

61.5 

62.3 

63.3 

63.7 

64.1 

64.7 

65.0 

65.1 

65.4 

65.5 

65.8 

66.5 

GE 

* 

ZOOOOj 

60.3 

61. C 

62.8 

63.9 

66.2 

67.1 

68.1 

68.6 

69.1 

69.6 

70.0 

70.1 

70.4 

70.5 

70.8 

71.5 

GE 

I8000| 

60.7 

61.5 

63.3 

64.4 

66.7 

67.6 

68.7 

j9.2 

69.6 

70.2 

70.6 

70.7 

71.0 

71.1 

71.5 

72.1 

GE 

16000| 

61.0 

61.8 

63.6 

64.7 

67.0 

67.9 

69.0 

69.5 

69.9 

70.5 

70.9 

71.0 

71.3 

71.4 

71.7 

72.4 

GF 

14000| 

63.0 

63.9 

65.8 

67.0 

69.3 

70.3 

71.5 

72.0 

72.5 

73.1 

73.5 

73.5 

73.9 

74.0 

74.3 

75.0 

GE 

12000) 

64.7 

65.6 

67.5 

68.7 

71.1 

72.1 

73.4 

73.9 

74.4 

75.0 

75.5 

75.5 

75.9 

75.9 

76.3 

77.0 

GE 

1 

100001 

65.3 

66.2 

68.1 

69.4 

71.8 

72.8 

74.1 

74 .6 

75.2 

75.8 

76.2 

76.3 

76.6 

76.7 

77.1 

77.8 

GE 

9000 1 

65.7 

66.6 

68.6 

69.8 

72.3 

73.3 

74.5 

75.1 

75.6 

76.3 

76.7 

76.8 

77.1 

77.2 

77.6 

78.2 

GE 

8000| 

66.9 

67.8 

69.9 

71.2 

73.6 

74.6 

75.9 

76.5 

77.1 

77.7 

78.2 

78.2 

78.6 

78.7 

79.0 

79.7 

GE 

7000 1 

67.3 

68.2 

70.3 

71.6 

74.1 

75.0 

76.3 

77.0 

77.5 

78.2 

78.7 

78.8 

79.1 

79.2 

79.5 

80.2 

GE 

6000) 

67.6 

68.6 

70.7 

72.0 

74.5 

75.5 

76.8 

77.4 

78.0 

78.7 

79.1 

79.2 

79.6 

79.6 

80.0 

80.7 

GE 

! 

5000 1 

68.4 

69.4 

71.5 

72.8 

75.4 

76.4 

77.7 

78.4 

79.0 

79.7 

80.1 

80.2 

80.5 

80.6 

81.0 

81.7 

GE 

4500 1 

68.7 

69.6 

71.8 

73.2 

75.7 

76.7 

78.0 

78.7 

79.3 

80.0 

80.4 

80.5 

GO. 9 

80.9 

81.3 

82.0 

GE 

4000| 

69.6 

70.6 

72.8 

74.2 

76.9 

77.9 

79.3 

79.9 

80.5 

81.2 

81.7 

81.8 

82-1 

82.2 

82.6 

83.3 

GE 

3500 1 

70.6 

71.7 

74.1 

75.6 

78.5 

79.5 

80.9 

81.6 

82.2 

82.9 

83.3 

83.4 

83.8 

83.8 

84.2 

84.9 

GE 

3000 1 

72.4 

73.6 

76.2 

77.9 

81.0 

82.1 

83.5 

84.2 

84.7 

85.5 

85.9 

86.0 

86.4 

86.5 

86.8 

87.6 

GE 

1 

2500 1 

73.5 

74.8 

77.7 

79.5 

82.9 

84.2 

05.7 

86. t 

07. a 

87.7 

38.2 

88. 5 

88./ 

88.8 

89.2 

89.9 

GE 

2000) 

74.2 

75.5 

78.6 

80.6 

84.3 

85.7 

87.5 

88.1 

88.7 

89.-. 

89.9 

90.1 

90.4 

90.5 

90.9 

91.6 

GE 

1800| 

74.3 

75.7 

78.8 

80.7 

84.5 

86.0 

87.6 

88.3 

88.9 

89.7 

90.2 

90.3 

90.7 

90.8 

91.2 

91.9 

GE 

1500| 

74.8 

76.1 

79.5 

81.5 

85.7 

87.2 

89.0 

89.9 

90.5 

91.3 

91.8 

91.9 

92.3 

92.4 

92.7 

93.5 

GE 

1200| 

i 

75.0 

76.4 

79.8 

81.9 

86.2 

87.8 

89.7 

90.6 

91.2 

91.9 

92.5 

92.6 

93.0 

93.1 

93.5 

94.2 

GE 

i 

10001 

75.3 

76.7 

80.1 

82.3 

86.9 

88.5 

90.5 

91.4 

92.0 

92.9 

93.4 

93.6 

94.0 

94.1 

94.4 

95.2 

GE 

900  j 

75.3 

76.7 

80.2 

82.4 

87.2 

88.9 

90.8 

91.8 

92.5 

93.3 

93.9 

°4.0 

94.5 

94.6 

94.9 

95.7 

GE 

800 1 

75.4 

76.8 

80.2 

82.4 

87.3 

89.1 

91.0 

92.1 

92.7 

93.7 

94.3 

94.4 

94.8 

94.9 

95.3 

96.0 

GE 

700 1 

75.4 

76.8 

80.3 

82.5 

87.5 

89.2 

91.2 

92.3 

93.0 

94.0 

94.6 

94.7 

95.2 

95.3 

95.7 

96.5 

GE 

600  j 

75.4 

76.8 

80.3 

82.5 

87.5 

89.3 

91.3 

92.5 

93.2 

94.3 

94.9 

95.0 

95.5 

95.6 

96.0 

96.8 

GE 

1 

500) 

75.4 

76.9 

80.3 

82.6 

87.6 

89.4 

91.5 

92.7 

93.4 

94.6 

95.3 

95.4 

95.9 

96.0 

96.4 

97.2 

GE 

400 1 

75.4 

76.9 

80.3 

82.6 

87.7 

89.5 

91.6 

92.8 

93.6 

94.8 

95.6 

95.7 

96.3 

96.4 

96.9 

97.7 

GE 

300 1 

75.4 

76.9 

80.3 

82.6 

87.7 

89.6 

91.6 

92.9 

93.7 

94.9 

95.7 

95.9 

96.5 

96.6 

97.2 

98.2 

GE 

200) 

75.4 

76.9 

80.3 

82.6 

87.7 

89.6 

91.7 

92  .V 

93.7 

94.9 

95.8 

96.0 

96.6 

96.7 

97.4 

98.9 

GE 

TOO) 

75.4 

76.9 

80.3 

82.6 

87.7 

89.6 

91.7 

93.0 

93.8 

95.0 

95.8 

96.0 

96.7 

96.8 

97.5 

99.6 

GE 

i 

0001 

75.4 

76.9 

8C.3 

82.6 

87.7 

89.6 

91.7 

93.0 

93.8 

95.0 

95.8 

96.0 

96.7 

96.8 

97.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


D  •  2  - 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUN8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFb  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  urC:  ♦  8  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

0 

1 

NO  CEIL  | 

1 

50.3 

51.2 

54.1 

55.7 

60.8 

61.4 

62.9 

63.6 

63.6 

64.2 

64.9 

65.0 

65.6 

65.7 

66.3 

u  f 

GE 

1 

20000| 

52.5 

53.6 

56.5 

58.3 

63.4 

64.0 

65.6 

66.4 

66.4 

67.0 

67.8 

68.0 

68.7 

68.8 

69.4 

i  .. 

GE 

18000| 

52.9 

53.9 

56.9 

58.7 

63.7 

.  64.7 

66.3 

67. 1 

67.1 

67.7 

68.6 

68.7 

69.4 

69.5 

70.1 

• r 

GE 

16000| 

52.9 

53.9 

56.9 

50.7 

63.7 

66.7 

66.3 

67. 1 

67.1 

6  7.7 

68.6 

68.7 

69.4 

69.5 

70 . . 

GE 

14000| 

53.2 

54.3 

57.2 

59.0 

64. 1 

65.0 

66.7 

67.5 

67.5 

68.1 

68.9 

69.0 

69.7 

69.8 

70.4 

7!  ■ 

GE 

12000| 

1 

54.5 

55.5 

58.5 

60.5 

65.6 

66.5 

68.2 

69.  u 

69.0 

69.6 

70.4 

70.6 

71.3 

71.4 

72.  C 

Vi  ‘ 

GE 

\ 

10000| 

55.0 

56.2 

59.6 

61.6 

66. 7 

67.6 

69.3 

70.1 

70.1 

70.7 

71.5 

71.6 

72.3 

72.4 

r*  r 

GE 

9000 1 

55.0 

56.2 

59.6 

61.6 

66,7 

67.6 

69.3 

70.1 

70.1 

70.7 

71.5 

71.6 

72.3 

72.4 

13.0 

1 

GE 

8000  j 

55.8 

57.0 

60.5 

62.5 

67.7 

68.7 

70.3 

71.1 

71.1 

71.7 

72.6 

72.7 

73.4 

73.5 

7,\  _  1 

7‘_ 

GE 

7000| 

55.9 

57.1 

60.7 

62.7 

67.8 

68.8 

70.4 

71.3 

71.3 

71.5 

72.7 

72.8 

73.5 

73.6 

/  .  2 

GE 

6000| 

56.2 

57.4 

60.9 

62.9 

68.1 

69.0 

70.7 

71.5 

71.5 

72.1 

72.9 

73.0 

73.7 

73.9 

74  -  4 

“ 

CE 

1 

5000 1 

56.8 

58.0 

61.6 

63.6 

68.8 

69.7 

71.4 

72.2 

72.2 

72.8 

73.6 

73.7 

74.4 

74.6 

?  i , " 

f 

GE 

4500| 

57.7 

58.9 

62.5 

64.5 

69.7 

70.7 

72.3 

73.1 

73.1 

73.7 

74.6 

74.7 

75.4 

75.5 

75.1 

GE 

4000] 

59.2 

60.5 

64.7 

66.8 

72.0 

72.9 

74.6 

75.4 

75.4 

76.0 

76.8 

76.9 

77.6 

77.7 

it.  3 

-■ 

GE 

3500 1 

60.2 

61.5 

65.7 

67.8 

73.9 

74. C 

76.4 

77.3 

77.3 

77.9 

78.7 

78.8 

9.5 

79.6 

80.2 

80.9 

GE 

3000| 

61.6 

63.0 

68.1 

70.7 

77.0 

78.1 

79.7 

80.6 

80.6 

81.2 

82.0 

82.1 

82.8 

82.9 

83.5 

84.2 

GE 

2500] 

62.9 

64.5 

70.0 

72.7 

79.2 

80.2 

82.4 

83.3 

83.3 

83.9 

84.7 

84.8 

85.5 

85.6 

86.2 

_■> 

GE 

2000| 

63.4 

65.0 

70.4 

73.6 

80.8 

81.9 

84.1 

84.9 

84.9 

85.5 

86.3 

86.5 

87.2 

87.3 

57  9 

GE 

1800| 

63.6 

65.3 

70.7 

73.9 

81.0 

82.1 

84.3 

85.2 

85.2 

85.7 

86.6 

86.7 

87.4 

67.5 

v  ••  \ 

GE 

1 500 1 

63.6 

65.3 

70.9 

74.3 

82.4 

83.5 

85.9 

86.7 

86.7 

87.3 

88.1 

68.2 

88.9 

S9.0 

39.6 

GE 

1200| 

1 

63.6 

65.3 

71.0 

74.6 

82.7 

83.7 

86.1 

86.9 

86.9 

87.8 

8C.S 

88.7 

89.4 

39.5 

V '*  .  * 

GE 

1 

10001 

64.0 

65.6 

71.6 

75.1 

83.7 

85.2 

88.1 

88.9 

88.9 

89.8 

90.6 

90.7 

91.4 

91.5 

92.1 

Jt 

900 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.6 

84.5 

85.9 

88.8 

89.6 

89.6 

90.5 

91.3 

91.4 

92.1 

92.2 

92. t 

GE 

800 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.6 

84.6 

86.0 

88.9 

89,9 

89.9 

91.0 

91.9 

92.0 

92.7 

92.8 

°7 .4 

'' 

uE 

700 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.7 

84.9 

86.3 

89.4 

90.3 

90.3 

91.5 

92.3 

92.5 

93.2 

93.3 

73  .4 

GE 

600 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.7 

84.9 

86.3 

89.4 

90.3 

90.3 

91.5 

92.6 

92.7 

93.4 

93.5 

94.1 

Cj  „  • 

GE 

| 

500 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.9 

85.3 

86.7 

89.8 

91.3 

91.3 

92.6 

93.9 

94.0 

94.7 

94.8 

95.4 

£ 

GE 

400 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.9 

85.3 

86.7 

89.9 

91.6 

91.6 

92.9 

94.3 

94.5 

95.2 

95.3 

96.0 

?6  : 

GE 

300 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.9 

85.4 

86.8 

90.0 

92.1 

92.1 

93.4 

94.8 

94.9 

V5.8 

95.9 

06.9 

-  7  : 

GE 

200 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.9 

85.4 

86.8 

90.0 

92.1 

92.1 

93.5 

94.9 

95.1 

96.2 

96.2 

V?  “ 

GE 

100  j 

1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.9 

85.4 

86.8 

90.0 

92.1 

92.1 

93.5 

94.9 

95.1 

96.2 

96.3 

v?  ■ : 

GE 

1 

000 1 

64.3 

66.0 

72.1 

75.9 

85.4 

86.8 

90.0 

92.1 

92.1 

93.5 

94.9 

95.1 

96.2 

96.3 

V?  - 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AuG  79  -  JUl  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

46.3 

47.9 

50.4 

51.8 

54.9 

55.5 

56.5 

57.1 

57.2 

58.5 

58.8 

58.8 

59.6 

60.4 

61.2 

61.5 

GE  20000) 

49.9 

51.7 

54.2 

55.7 

58.9 

59.5 

60.9 

61.5 

61.6 

62.9 

63.3 

63.3 

64.2 

65.0 

65.8 

66.4 

GE 

18000) 

50. «. 

52.2 

54.7 

56.4 

59.6 

60.2 

61.7 

62.3 

62.4 

63.7 

64.1 

64.1 

65.0 

65.8 

66.7 

67.3 

GE 

16000| 

50.4 

52.2 

54.7 

56.4 

59.6 

60.2 

61.7 

62.3 

62.4 

63.7 

64.1 

64.1 

65.0 

65.8 

66.7 

67.3 

GE 

U000| 

50.5 

52.3 

54.8 

56.5 

59.8 

b0.4 

62.0 

62.5 

62.7 

64. C 

64.3 

64.3 

65.3 

66.1 

66.9 

67.5 

GE 

12000| 

51.4 

53.1 

55.6 

57.6 

61.0 

61.6 

63. 1 

63.7 

63.3 

65.1 

65.5 

65.5 

66.4 

67.3 

68.1 

68.7 

GE 

I 

100001 

52.5 

54.3 

56.9 

59.2 

62.7 

63.4 

64.9 

65.5 

65.6 

66.9 

67.3 

67.3 

68.2 

69.0 

69  8 

70.4 

GE 

9000) 

52.5 

54.3 

56.9 

59.2 

62.7 

63.4 

64.9 

65.5 

65.6 

66.9 

67.3 

67.3 

68.2 

69.0 

69  8 

70.4 

GE 

8000 1 

52.8 

54.5 

57.2 

59.6 

63.3 

64.0 

65.6 

66.2 

66.3 

67.6 

68.0 

68.0 

68.9 

69.7 

70.6 

71.1 

GE 

7C00| 

52.8 

54.5 

57.2 

59.6 

63.3 

64.0 

65.6 

66.2 

66.3 

67.6 

68.0 

68.0 

68.9 

69.7 

70.6 

71.1 

GE 

5000 1 

52.8 

54.5 

57.2 

59.6 

63.3 

64.0 

65.6 

66.2 

66.3 

67.6 

68.0 

68.0 

68.9 

69.7 

70.6 

71.1 

GE 

I 

5000| 

52.9 

54.7 

57.4 

59.7 

63.4 

64. 1 

65.7 

66.3 

66.4 

67.7 

68.1 

68.1 

69.0 

69.8 

70.7 

71.3 

GE 

4500) 

53.9 

55.7 

58.4 

60.8 

64.4 

65.1 

66.8 

67.4 

67.5 

68.8 

69.1 

69.1 

70.1 

70.9 

71.7 

72.3 

GE 

4000| 

55.1 

56.9 

59.6 

62.0 

65.6 

66.3 

68.0 

68.6 

68.7 

70.0 

70.3 

70.3 

71.3 

72.1 

72.9 

73.5 

GE 

3500) 

56.9 

58.8 

61.5 

64.0 

68.0 

68.8 

70.4 

71.0 

71.1 

72.4 

72.8 

72.3 

73.7 

74.6 

75.4 

76.0 

GE 

3000) 

58.5 

60.4 

63.3 

65.8 

70.7 

71.1 

72.8 

73.5 

73.6 

74.9 

75.3 

75.3 

76.2 

77.0 

77.9 

78. 4 

GE 

2500) 

59.5 

61.4 

64.4 

67.7 

72.7 

73.7 

76.0 

76.7 

76.8 

78.2 

78.6 

78.6 

79.5 

80.3 

81.2 

81.7 

GE 

2000) 

60.2 

62.1 

65.3 

68.8 

74.2 

75.3 

77.7 

78.4 

78.6 

80.0 

80.3 

80.3 

81.3 

82.1 

82.9 

83.5 

GE 

1800 1 

60.3 

62.2 

65.5 

69.0 

74.8 

75.9 

78.3 

79.0 

79.2 

80.6 

80.9 

80.9 

81.9 

82.7 

83.5 

84.1 

GE 

1500) 

60.5 

62.4 

65.7 

69.4 

75.6 

77.0 

79.5 

80.2 

80.3 

81.7 

82.4 

82.4 

83.4 

84.2 

85.0 

85.7 

GE 

1200| 

j 

60.7 

62.5 

65.8 

69.7 

76.2 

78.0 

80.4 

81.2 

81.3 

82.7 

83.4 

83.4 

84.3 

85.2 

86.0 

86.7 

rt 

10001 

61.2 

63.1 

66.5 

70.6 

77.6 

79.6 

82.8 

83.5 

83.6 

85.0 

85.7 

85.7 

86.7 

87.5 

88.3 

89.0 

t 

900) 

61.6 

63.5 

67.0 

71.0 

78.1 

80.1 

83.3 

84.0 

84.1 

85.6 

86.3 

86.3 

87.4 

88.2 

89.0 

89.8 

wc 

800) 

61.6 

63.5 

67.0 

71.0 

78.1 

80.1 

83.4 

84.3 

84.5 

86.1 

86.8 

86.8 

87.9 

88.7 

89.5 

90.2 

GE 

700) 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.7 

84.1 

85.3 

85.4 

87.0 

87.8 

87.8 

88.9 

89.8 

90.6 

91.3 

GE 

600) 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.7 

84.6 

85.7 

86.0 

87.6 

88.3 

88.3 

89.5 

90.3 

91.2 

91.9 

GE 

500 1 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.7 

84.7  . 

86.3 

86.7 

88.5 

89.2 

89.2 

90.5 

91.3 

92.1 

92.9 

GE 

400 1 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.7 

85.0 

87.4 

87.8 

89.6 

90.3 

90.3 

91.6 

92.5 

93.3 

94.1 

GE 

300 1 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.8 

85.2 

87.5 

87.9 

89.9 

90.6 

90.6 

92.0 

92.8 

94.1 

95.2 

GE 

200 1 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.8 

85.2 

87.5 

87.9 

90.0 

90.7 

90.7 

92.3 

93.2 

94.9 

97.2 

GE 

looj 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.8 

85.2 

87.5 

87.9 

90.0 

90.9 

90.9 

92.6 

93.4 

95.2 

98.7 

GE 

1 

000 1 

61.7 

63.6 

67.1 

71.1 

78.3 

80.8 

85.2 

87.5 

87.9 

90.0 

90.9 

90.9 

92.6 

93.4 

95.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 


0  2-  11 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC : 

:  MARCH  AFB  CA 
*  8 

PERIOD 

MONTH: 

OF 

FEB 

RECORD: 

HOURS: 

AUG  79 
:  06-08 

-  JUL 

89 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY  in 
GE  GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CF 

FEET 

1 

7 

As 

5  4 

3  2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

) 

NO 

CEIL  j 

43.1 

43.8 

45.7 

46.8 

48.2 

49.4 

50.2 

51.0 

51.1 

52.3 

52.8 

52.8 

53.4 

53.5 

53  9 

■ 

GE 

20000| 

47.9 

48.8 

50.9 

52.1 

53.7 

55.0 

55.9 

56.8 

57.0 

58.3 

58.8 

58.8 

59.6 

59.7 

60.4 

i  J  .  s- 

GE 

18000| 

49.5 

50.3 

52.5 

53.7 

55.4 

56.7 

57.7 

58.5 

58.8 

60.1 

60.5 

60.5 

61.4 

61.5 

•52.2 

63  , 

GE 

16000| 

49.5 

50.3 

52.5 

53.7 

55. < 

56.7 

57.7 

58.5 

58.8 

60.1 

60.5 

60.5 

61.4 

61.5 

32.2 

/' 

GE 

14000| 

50.4 

51.2 

53.5 

54.8 

56.4 

57.7 

58.8 

59.6 

59.8 

61.1 

61.7 

61.7 

62.5 

62.7 

63.4 

.iA .  ; 

GE 

12000| 

51.1 

51.9 

54.2 

55.7 

57.7 

59.0 

60.1 

60.9 

61.1 

62.4 

63.0 

63.0 

63.8 

64.0 

64.7 

GE 

10000| 

52.8 

53.6 

55.9 

57.5 

59.6 

60.9 

62.0 

62.8 

63.0 

64.3 

64.9 

64.9 

65.7 

65.8 

.  s 

GE 

9000| 

53.2 

54.1 

56.4 

58.0 

60.1 

61.4 

62.4 

63.3 

63.5 

64.8 

65*  A 

65.4 

66.2 

66.3 

67.0 

■V*  / 

GE 

8000| 

53.8 

54.7 

57.2 

58.3 

61.0 

62.3 

63.7 

64.5 

64.8 

66.1 

66.7 

66.7 

67.5 

67.6 

50.3 

70  : 

GE 

7000 1 

54.1 

54.9 

57.5 

59.0 

61.2 

62.5 

64.0 

64.8 

65.0 

66.3 

66.9 

66.9 

67.7 

67.8 

:c.6 

GE 

6000) 

54.3 

55.1 

57.7 

59.2 

61.5 

62.8 

64.2 

65.0 

65.3 

66.5 

67.1 

67.1 

68.0 

63.1 

.  o 

GE 

5000| 

55. 2 

56.1 

58.7 

60.2 

62.4 

63.7 

65.3 

66.1 

66.3 

67.6 

68.2 

68.2 

69.0 

69.1 

7  7 

GE 

4500 1 

55.8 

56.7 

59.2 

60.9 

63.3 

64.5 

66.1 

66.9 

67.1 

68.4 

69.0 

69.0 

69.8 

70.0 

70.7 

GE 

4000| 

56.8 

57.6 

60.3 

62.0 

64.3 

65.7 

67.3 

68.1 

63.3 

69.6 

70.2 

70.2 

71.0 

71.1 

;i.. 

GE 

3500| 

58.3 

59.4 

62.2 

63.8 

66.3 

67.7 

69.6 

70.4 

70.7 

72.1 

72.7 

72.7 

73.5 

73.6 

74.3 

76.0 

GE 

3000 1 

60.0 

61.0 

64.3 

66.0 

69.0 

70.4 

72.3 

73.1 

73.4 

74.8 

75.4 

75.4 

76.2 

76.3 

77.0 

78.7 

GE 

2500 1 

60.8 

61.8 

65.6 

67.5 

70.9 

72.7 

74.6 

75.4 

75.6 

77.4 

78.0 

78.0 

78.9 

79.0 

79.7 

•. 

GE 

2000 1 

60.8 

61.8 

65.7 

67.7 

71.1 

73.1 

75.4 

76.3 

76.6 

78.3 

78.9 

78.9 

79.9 

80.0 

Pi! .  7 

GE 

1800  j 

60.9 

62.1 

66.0 

68.2 

71.8 

73.9 

76.2 

77.1 

77.4 

79.2 

79.7 

79.7 

30.7 

30.3 

r.  ; 

„ 

GE 

1500 1 

61.7 

62.9 

67.0 

69.5 

73.6 

75.9 

78.6 

79.9 

80.1 

81.9 

82.8 

82.8 

83.7 

83.9 

-A .  3 

GE 

1200| 

61.8 

63.0 

67.3 

69.7 

74.2 

76.4 

79.2 

80.4 

80.7 

82.4 

83.5 

83.5 

84.5 

C4.6 

63  i 

GE 

1000| 

62.4 

63.6 

68.0 

70.4 

74.9 

77.3 

80.2 

81.7 

82.3 

84.3 

85.5 

85.5 

86.5 

86.6 

87.4 

."/■i  • 

'jfc 

900 1 

62.4 

63.6 

68.0 

70.4 

75.1 

77.7 

80.7 

82.2 

82.8 

84.8 

86.1 

86.1 

87.0 

87.3 

53 . 1 

jC 

800  j 

62.4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.4 

73.1 

81.0 

82. C 

83.4 

85.4 

86.8 

86.8 

87.8 

98.0 

a 

rw* 

C3 

700 1 

62.4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.4 

78.1 

81.0 

82.8 

83.4 

85.4 

86.8 

86.8 

87.8 

88.0 

GE 

600  j 

62.4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.4 

78.2 

81.2 

83.0 

83.7 

85.7 

87.3 

87.3 

88.2 

38.5 

G9.4 

;;  : 

GE 

500] 

62.4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.5 

78.3 

81.5 

83.7 

84.5 

86.6 

88.5 

88.5 

89.5 

89.8 

90.6 

.•<: 

GE 

400 1 

62.4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.6 

78.6 

81.7 

84.0 

84.7 

86.9 

88.9 

88.9 

90.2 

90.5 

91 .4 

o*<  : 

GE 

300 1 

62 .  4 

£>3 . 6 

68.1 

70.6 

75.6 

78.6 

31.7 

84.2 

84. V 

87.2 

89.4 

89.4 

90.7 

90.9 

91 .9 

.  \ 

u£ 

200  j 

62.4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.6 

78.6 

81.7 

84.2 

84.9 

87.. 

89.4 

89.4 

91.0 

91,3 

‘.'i  7 

GF 

100 1 

62 . 4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.6 

78.6 

81.7 

84.2 

84.9 

87.2 

89.5 

89.5 

91.2 

91.4 

000 1 

62 . 4 

63.6 

68.1 

70.6 

75.6 

78.6 

81.7 

84.2 

84.9 

87.2 

89.5 

89.5 

91.2 

91  .4 

!  2  -C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATION!-  849 
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D  •  2 


OPERATING  LOCATION  MAM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  UCUIRRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

CE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

48.8 

49.5 

51.4 

51.8 

55.1 

55.6 

56.3 

57.4 

57.6 

57.8 

58.2 

58.3 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE 

20000| 

54.5 

55.2 

57.5 

58.1 

61.7 

62.4 

63.3 

64.4 

65.0 

65.3 

65.6 

65.8 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

GE 

180001 

55.5 

S6.2 

58.5 

59.1 

62.8 

63.5 

64.3 

65.5 

66.1 

66.3 

66.7 

66.9 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

GE 

16000| 

55.5 

56.2 

58.5 

59.1 

62.8 

63.5 

64.3 

65.5 

66.1 

66.3 

66.7 

66.9 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

GE 

14000 | 

56.4 

57.1 

59.5 

60.1 

63.8 

64.5 

65.4 

66.7 

67.3 

67.5 

67.8 

68.1 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

GE 

12000| 

57.5 

53.3 

61.1 

62.1 

66.2 

67.0 

67.8 

69.1 

69.7 

70.0 

70.3 

70.6 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

GE 

100001 

58.5 

59.4 

62.3 

63.3 

67.6 

68.4 

69.3 

70.6 

71.1 

71.6 

72.0 

72.2 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

GE 

9000 1 

59.2 

60.1 

63.0 

64.0 

68.4 

69.3 

70.1 

71.4 

72.0 

72.4 

72.8 

73.0 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

GE 

8000) 

60.1 

60.9 

63.8 

64.8 

69.4 

70.2 

71.0 

72.3 

72.9 

73.4 

73.7 

74.0 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

GE 

7000| 

60.2 

61.0 

64.0 

65.0 

69.6 

70.4 

71.3 

72.6 

73.1 

73.6 

74.0 

74.2 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

GE 

6000| 

61.0 

61.8 

64.8 

65.8 

70.4 

71.3 

72.1 

73,4 

74.0 

74.4 

74.8 

75.0 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

GE 

1 

5000| 

62.4 

63.3 

66.3 

67.4 

72.0 

72.8 

73.6 

74.9 

75.5 

76.0 

76.3 

76.6 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

GE 

4500 1 

62.8 

63.7 

66.8 

67.8 

72.6 

73.4 

74.2 

75.5 

76.1 

76.6 

76.9 

77.1 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

GE 

4000| 

64.5 

65.8 

69.3 

70.4 

75.1 

76.0 

76.8 

78.1 

78.7 

79.2 

79.5 

79.7 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

GE 

3500| 

65.5 

66.8 

70.7 

71.8 

76.7 

77.6 

78.4 

79.7 

80.3 

80.8 

81.2 

81.4 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

GE 

3000| 

68.4 

70.0 

74.1 

75.4 

80.3 

81.3 

82.1 

83.6 

84.2 

84.7 

85.0 

85.3 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

GE 

2500| 

69.1 

70.7 

74.8 

76.1 

81.3 

82.3 

83.2 

84.7 

85.3 

85.7 

86.1 

86.3 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

GE 

2000 1 

70.3 

71.8 

76.1 

77.6 

83.2 

84.3 

85.3 

86.9 

87.8 

88.2 

88.6 

88.8 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

GE 

1800| 

70.4 

72.0 

76.4 

78.1 

83.6 

84.9 

85.9 

87.5 

88.3 

88.8 

89.2 

89.4 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

GE 

1500| 

70.7 

72.2 

77.3 

79.0 

85.2 

86.6 

87.5 

69.3 

90.2 

90.8 

91.3 

91.5 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

GE 

1 200 1 

70.9 

72.4 

77.5 

79.5 

85.7 

87.3 

88.3 

90.1 

91.0 

91.6 

92.1 

92.3 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

GE 

1 

1000| 

71.4 

72.9 

78.0 

80.0 

86.5 

88.3 

89.6 

91.4 

92.3 

92.9 

93.5 

93.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GE 

900 1 

71.  5 

73.1 

78.2 

80.2 

86.7 

88.6 

89.9 

91.8 

92.7 

93.3 

93.9 

94.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GE 

800  j 

71.6 

73.3 

78.3 

80.3 

86.9 

88.8 

90.2 

92.2 

93.2 

93.8 

94.3 

94.6 

95.6 

9$. 6 

95.8 

95.8 

GE 

700 1 

71.6 

73.3 

78.3 

80.3 

86.9 

89.0 

90.6 

92.7 

93.3 

94.3 

94.9 

95.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

GE 

600 1 

1 

71.7 

73.5 

78.6 

80.7 

87.4 

89.5 

91.0 

93.2 

9*. 2 

94.8 

95.4 

95.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

GE 

1 

500 1 

71.7 

73.5 

78.7 

80.8 

87.6 

89.9 

91.5 

93.6 

94.9 

95.8 

96.5 

96.8 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

GE 

400 1 

71.7 

73.5 

78.7 

80.8 

87.6 

89.9 

91.5 

93.6 

94.9 

95.8 

96.5 

96.8 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

GE 

300 1 

71.7 

73.5 

78.7 

80.8 

87.6 

89.9 

91  5 

93.6 

94.9 

95.8 

96.5 

96.8 

98.2 

98.4 

98.7 

98.3 

GE 

200 1 

71.7 

73.5 

78.7 

80.8 

87.6 

89.9 

91.5 

93.6 

94.9 

95.8 

96.5 

96.8 

98.4 

98.5 

99.1 

100.0 

GE 

100 1 

71.7 

73.5 

78.7 

80.8 

87.6 

39.9 

91.5 

93.6 

94.9 

95.8 

96.5 

96.8 

98.* 

98.5 

99. 1 

100.0 

GE 

1 

000 1 

71.7 

73.5 

78.7 

80.8 

87.6 

89.9 

91.5 

^5.o 

9/*  .9 

95 .  !i 

96.5 

96.8 

98.* 

98.5 

99.1 

100.0 

T01AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 


!3 


0  2 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC :  ♦  8  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

1 

NO  CEIL  | 

52.5 

53.5 

56.5 

57.6 

60.0 

60.1 

60.4 

60.7 

60.8 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

\ 

20000| 

58.7 

59.8 

62.9 

64.3 

67.6 

67.8 

68.3 

68.7 

68.8 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

18000| 

59.5 

60.7 

63.7 

65.1 

68.4 

68.7 

69.1 

69.5 

69.6 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

16000| 

59.5 

60.7 

63.7 

65.1 

68.4 

68.7 

69.1 

69.5 

69.6 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

?C.P 

GE 

14000 | 

60.5 

61.7 

64.9 

66.3 

69.6 

70.0 

70.4 

70.8 

70.9 

71.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

7-; 

GE 

12000| 

62.3 

63  .'7 

66.9 

68.4 

71.8 

72.2 

72.7 

73.0 

73.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.3 

73.5 

GE 

1 

1QUQ0| 

64.8 

66.2 

o9.4 

70.9 

74.4 

74.8 

75.5 

75.9 

76.1 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

7*  5 

-  t  : 

GE 

9000| 

65.6 

67.0 

70.2 

71.7 

75.3 

75.6 

6.3 

76.7 

76.9 

77.1 

77.4 

77.4 

77. v 

77  4 

r>  4 

GE 

8000| 

66.5 

68.0 

71.1 

72.7 

76.2 

76.6 

77.3 

77.6 

77.9 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78  3 

' 

GE 

7000| 

66.5 

68.0 

71.1 

72.7 

76.2 

76.6 

77.3 

77.6 

77.9 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

73.3 

/«  3 

GE 

6000 1 

67.0 

68.4 

71.7 

73.4 

76.9 

77.3 

78.0 

73.3 

78.6 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.  C 

7o  r 

GE 

1 

5000| 

68.7 

70.1 

73.5 

75.1 

78.7 

79.0 

79.7 

80.1 

30.3 

30.6 

80.8 

80.8 

8G.8 

80.2 

vO.  » 

GE 

4500| 

69.1 

70.8 

74.2 

75.9 

79.4 

79.7 

80.4 

ao.s 

81.0 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

31.5 

81  5 

GE 

4000| 

71.8 

73.5 

76.9 

78.6 

82.1 

82.4 

33.2 

33.5 

S3. 7 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

34.2 

.4  2 

GE 

3500| 

74.2 

76.0 

79.6 

81.5 

85.0 

85.4 

86.2 

86.6 

86.8 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

37.3 

87. 

GE 

3000| 

76.8 

78.8 

82.9 

84.9 

88.5 

88.8 

89.8 

90.1 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90 

GE 

1 

2500 1 

78.9 

30.9 

85.0 

87.0 

90.7 

91 .0 

92. 1 

92.5 

72.7 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

.yt 

GE 

2000| 

80.0 

82.0 

86.5 

88./ 

92.7 

93.3 

94.3 

94.7 

94.9 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

t 

GE 

1800( 

80.0 

82.0 

86.5 

88.8 

92.8 

93.4 

94.5 

94.8 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95  5 

95.5 

v:>  x 

GE 

1 500 1 

80.6 

82.7 

87.8 

90.1 

94.2 

95.2 

96.3 

96.7 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

GE 

12001 

80.8 

82.9 

88.1 

90.5 

94.6 

95.6 

96.9 

97.3 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

3.0 

93  (, 

GE 

1 

1000 1 

81.3 

33.4 

88.6 

91.2 

95.3 

96.6 

50.0 

98.4 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

uE 

900 1 

81.4 

83.5 

88.7 

91.3 

95.5 

96.3 

98.2 

VfJ.h 

98. S 

99. 1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

9* .  i 

GE 

800| 

81.6 

83.7 

38.9 

91.5 

95.9 

97.2 

93.0 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

90  fc 

GE 

700 1 

81 .6 

33.7 

88.9 

91.5 

95.9 

97.2 

98.0 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

59.  i 

GE 

oOO  | 

81.6 

83.7 

00.9 

91.5 

95.9 

Q?m? 

98.6 

98.9 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

«9.8 

99.8 

99.? 

(.9 

ui 

1 

500  j 

81 .6 

83.7 

88.9 

95.9 

98.6 

93. 9 

99. 3 

99.5 

99.8 

99.8 

9*/. 8 

99.8 

99.8 

GE 

-.00 1 

81.6 

83.7 

S3. 9 

91. 8 

V5.tJ 

Vtf .  o 

98.9 

99.  '  . 

99.8 

100. i! 

:OU.U 

100.0 

iOO.O 

100.0 

*  ,'5fl 

GE 

300 1 

81.6 

83.7 

Wi.V 

91.5 

95.9 

97.2 

98.  v 

99  3 

99.8 

IOU  .«‘i 

iOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

wf 

200 1 

31.0 

33.7 

38.9 

91.5 

95.9 

97.2 

9f,.o 

73.  V 

°9.  5 

99.8 

oo.o 

100.0 

IUO.U 

:  00 . 0 

;  };■}  '> 

1001 

81.0 

83.  ’ 

88. 9 

91.5 

95.9 

s>7 .  ? 

VP .  6 

98. V 

59.5 

99 .  f 

100.0 

lOO.u 

:  on .  0 

IOC  0 

*' 

1 

Ul  0  | 

Si  .6 

83. 7 

88.9 

91.5 

vb.v 

9/. 2 

9U.o 

Vtt.v 

V9.‘, 

99.8 

IUO.U 

iOO.O 

100.0 

(00.0 

‘  O'J  .  >» 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  349 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

Ui 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

46.6 

48.4 

53.8 

55.6 

59.5 

59.8 

60.2 

60.3 

60.9 

61.2 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GE 

20000| 

54.1 

56.1 

62.0 

63.7 

68.4 

68.9 

69.4 

69.5 

70.3 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

180001 

55.7 

57.7 

63.6 

85.4 

70.1 

70.7 

71.1 

71.3 

72.1 

72.4 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

16000| 

55.8 

57.8 

63.7 

65.5 

70.2 

70.8 

71.3 

71.4 

72.2 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE 

140001 

56.9 

58.9 

64.9 

66.8 

72.0 

72.6 

73.0 

73.1 

74.0 

74.3 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

O 

s 

rw 

58.0 

60.2 

66.3 

68.2 

73.4 

74.0 

74.4 

74.6 

75.4 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

CE 

100001 

59.0 

61.2 

67.4 

69.3 

74.4 

75.0 

75.6 

75.7 

76.6 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

9000] 

60.2 

62.4 

68.6 

70.4 

75.6 

76.2 

76.8 

76.9 

77.7 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

8000| 

61.6 

64.0 

70.3 

72.2 

77.4 

78.0 

78.6 

78.7 

79.5 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE 

7000) 

61.7 

64.1 

70.4 

72.3 

77.5 

78.1 

78.7 

78.8 

79.6 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

6000| 

62.1 

64.4 

71.1 

73.0 

78.2 

78.8 

79.4 

79.5 

80.3 

80.7 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

| 

5000 1 

63.4 

65.7 

72.4 

74.3 

79.5 

80.1 

80.7 

80.8 

81.6 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

4500 1 

64.4 

66.8 

73.5 

75.4 

80.6 

81.2 

81.7 

81 .9 

82.7 

83.2 

03.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

4000 1 

66.2 

68.6 

75.3 

77.1 

82.3 

82.9 

83.7 

83.9 

84.7 

05.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

3500 1 

67.1 

69.5 

76.7 

78.8 

84.2 

84.8 

85.6 

85.7 

86.6 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

3000 1 

70.2 

72.8 

80.3 

82.4 

88.3 

88.9 

89.8 

89.9 

90.7 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

GE 

2500 1 

72.1 

74.7 

82.4 

84.7 

90.8 

91.6 

92.5 

92.6 

93.4 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

2000 1 

72.6 

75.3 

83.7 

86.2 

93.3 

94.3 

95.3 

95.4 

96.2 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1800| 

72.6 

75.3 

83.7 

86.2 

93.4 

94.5 

95.4 

95.5 

96.3 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1 500 1 

72.9 

75.6 

84.1 

86.6 

94.0 

95.2 

9o.1 

96.3 

97.3 

97.0 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1200 1 

73.1 

75.9 

84.5 

86.9 

V4.5 

95.6 

96.6 

96.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

1000 1 

73.1 

75.9 

84.6 

87.2 

94.9 

96.8 

97.8 

98.0 

98.  V 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

900 1 

73.1 

75.9 

84.6 

87.2 

94.9 

96.8 

97.0 

98.  y 

98.9 

99.4 

99.5 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 1 

73.1 

75.9 

84.6 

87.2 

94.9 

96.8 

97.3 

98.  u 

96,9 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 1 

73.1 

75.9 

84.7 

87.3 

95.1 

96.9 

97.9 

93.  I 

99.  1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600 1 

73.1 

75.9 

84.7 

87  3 

95.1 

96.9 

97.9 

93.  1 

<7‘7.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1 

SCO  I 

73.1 

/S.V 

84.7 

87.5 

95.1 

96.  V 

97 .  > 

9C.  1 

| 

99.  :> 

w.c 

99.8 

99.  f. 

99.8 

99.8 

49.8 

GE 

40U  | 

73.1 

75.9 

84.7 

87.3 

95.1 

97.2 

98.  1 

99.  1 

99.8 

99.9 

100.0 

1110.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

73.1 

75.9 

84.7 

87.5 

95.1 

97.2 

93.1 

'7  °i 

99.5 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

73.1 

75.9 

84.7 

87.3 

95.1 

97.2 

98.  1 

98.4 

VV.i 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

73.1 

75.9 

34.7 

87.3 

95.1 

97.2 

98.1 

98.4 

99.3 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 | 

73.1 

75.9 

84.7 

87.3 

95.1 

97.2 

98.1 

98.4 

99.3 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 


D  2 


IS 


r 

i 


OPERATING 

LOCATION  “A" 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF 

CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORD: 

AUG  79 

•  JUL 

89 

LST 

TO  UTC 

♦  8 

MONTH:  FEB 

HOURS 

:  18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

I 

NO  CEIL  | 

49.6 

51.4 

57.1 

60.1 

64.9 

65.8 

66.3 

66.5 

66.9 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

63.0 

GE 

1 

20000| 

53.2 

55.0 

61.2 

64.5 

70.1 

71.0 

71.5 

71.7 

72.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

r 

GE 

18000| 

54.2 

56.2 

62.4 

66.0 

71.5 

72.4 

72.9 

73.1 

73.5 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

G£ 

16000| 

54.2 

56.2 

62.7 

66.3 

71.8 

72.8 

73.3 

73.5 

73.9 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

5.3 

73.  i 

GE 

14000| 

55.8 

57.8 

64.3 

68.0 

74.0 

74.9 

75.6 

75.9 

76.2 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

?  7 

GE 

12000| 

56.7 

58.7 

65.1 

68.8 

74.8 

75.7 

76.4 

76.7 

77.0 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

L 

GE 

1 

10000  j 

59.0 

61.0 

67.5 

71.1 

77.1 

78.2 

78.9 

79.2 

79.5 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.0 

80  1 

GE 

9000 1 

59.6 

61.6 

68.1 

71.7 

77.9 

78.9 

79.6 

79.9 

80.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

31 .6 

Y 

GE 

8000 1 

61.2 

63.3 

70.1 

73.7 

79.9 

80.9 

8i.6 

81.9 

82.2 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83 

'4  <  ' 

V 

GE 

7000 1 

61.7 

63.7 

70.6 

74.2 

80.3 

81 .4 

82.1 

82.3 

82.7 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

.  1 

GE 

6000 1 

62.4 

64.4 

71.6 

75.3 

81.4 

82.4 

83.2 

83.4 

83.7 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85  2 

33  ‘ 

GE 

I 

5000 1 

64.1 

66.1 

73.4 

77.0 

83.2 

84.2 

84.9 

85.2 

85.5 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9  ' 

86.5 

66.. 

GE 

4500 1 

64.4 

66.4 

73.7 

77.4 

83.6 

84.7 

85.4 

85.6 

86.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

27.6 

J 

GE 

4000| 

66.4 

63 . 4 

75.9 

79.6 

36.0 

87.0 

87.8 

88.0 

83.3 

89.8 

90.0 

90.0 

90. C 

90.0 

95.. 

GE 

3500 1 

67.6 

69.7 

77.1 

80.9 

87.5 

88.6 

89.3 

89.5 

89.9 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

9' 

GE 

3000| 

69.0 

71.3 

78.8 

82.6 

89.3 

90.3 

91.0 

91.3 

91.6 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

9’ 

gE 

1 

2500 1 

69.6 

72.1 

79.9 

83.7 

91.3 

;•>  7 

93.1 

93.3 

93.6 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.2 

9’; 

CE 

2000 1 

70.1 

72.6 

80.3 

84.2 

91.  V 

93.1 

93.9 

94.1 

94.5 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

r-s.i 

GE 

1800| 

70.2 

72.8 

80.7 

84.8 

92.5 

93.8 

94  .<> 

94.8 

95.2 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.? 

v'r 

GE 

1500| 

70.4 

73.0 

80.9 

85.0 

93.1 

94.0 

.  *♦ 

V5.6 

96.0 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.  ‘ 

i.'f 

1  <200 1 

70.6  • 

73 . 1 

81.0 

85.2 

93.3 

94.8 

•/, .  O 

95.9 

96.2 

97.6 

92.9 

97.9 

97.9 

97.5 

V  " 

'if 

1 

1000| 

70.9 

73.5 

81.4 

85.5 

94.1 

95.8 

96.6 

96.8 

97.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98  3 

98.8 

Gc 

900 1 

70.9 

73.5 

81.5 

c5.6 

94.2 

95.9 

96.7 

96.9 

97.3 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

9:1. ; 

Ci~ 

800| 

70.9 

73.5 

81.0 

85.7 

94.3 

96.0 

96.8 

97.1 

97.4 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99. 1 

Nl 

700 1 

70.9 

73.5 

81.7 

85.9 

94.5 

96.1 

97.1 

97.3 

97.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.2 

99. 

99.2 

c 

GE 

600  j 

70.9 

73.5 

81.7 

85.9 

94.5 

96.1 

97.1 

97.4 

97.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

96’.  4 

r  . 

GE 

1 

500 1 

70.9 

73.5 

31.7 

85.9 

94.5 

96.1 

97.2 

97.5 

97.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

r ., 

GE 

400  j 

70.9 

73.5 

31.7 

85.9 

94.5 

96.1 

97.2 

97.6 

98.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

59.6 

?■; 

GE 

300 1 

71.1 

73.7 

82.0 

86.1 

94 . 7 

96.3 

97.4 

97.9 

98.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'  J'- 

GE 

200 1 

71.1 

73.7 

82.0 

86.1 

94.7 

96.3 

97.4 

97.9 

98.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

’0!  . 

'jL 

100  j 

71.1 

73.7 

82.0 

86. 1 

94.7 

96.3 

97.4 

97.9 

98.2 

99.8 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 1' 

i  (Y  " 

GE 

1 

000 1 

71.1 

73.7 

82.0 

86.1 

94.7 

96.3 

97.4 

97.9 

98.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100. G 

100.0 

lOw.  . 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 
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OPERATING  LOCATION  »A- 
USAFETAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  FEB 

HOURS 

21-23 

CEILING 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

C£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

50.9 

51.7 

56.8 

60.0 

64.0 

64.4 

65.8 

66.2 

66.5 

67.4 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

GE  20000 

53.2 

54.3 

59.7 

63.4 

68.2 

68.8 

70.2 

70.6 

71.0 

72.2 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

GE 

18000 

53.9 

55.1 

60. 5 

64.2 

69.0 

69.6 

71.0 

71.4 

71.8 

73.0 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

GE 

16000 

53.9 

55.1 

60.5 

64.2 

69.0 

69.6 

71.0 

71.4 

71.8 

73.0 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

GE 

14000 

54.3 

55.9 

61.4 

65.0 

70.2 

70.8 

72.2 

72.6 

73.0 

74.2 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

GE 

12000 

55.7 

56.9 

62.3 

66.0 

71.1 

71.7 

73.1 

73.5 

74.0 

75.1 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

GE 

10000| 

57.8 

59.0 

64.5 

68.2 

73.4 

74.0 

75.4 

75.7 

76.2 

77.4 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

GE 

9000 

57.8 

59.0 

64.5 

68.2 

73.4 

74.0 

75.4 

75.7 

76.2 

77.4 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

GE 

8000| 

60.3 

61.5 

67.1 

70.8 

76.2 

76.8 

78.2 

.70.6 

79.0 

80.2 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

GE 

7000 

60.8 

62.0 

67.6 

71.3 

76.7 

77.3 

78.7 

79.0 

79.5 

80.7 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

GE 

6000| 

61.4 

62.5 

68.3 

72.0 

77.4 

78.0 

79.4 

79.7 

80.2 

81.4 

82. 1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

GE 

5000| 12.9 

64.1 

69.8 

73.5 

78.9 

79.5 

80.9 

81.3 

81.7 

82.9 

83.6 

33.6 

83.7  _ 

83.7 

83.9 

83.9 

GE 

4500 

63.5 

64.7 

70.4 

74.1 

79.5 

80.1 

81.5 

31.9 

82.3 

83.5 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

GE 

4000| 

64.5 

65.7 

71.6 

75.4 

81.0 

81.6 

33.0 

83... 

33.9 

85.0 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

GE 

3500| 

65.1 

66.3 

72.2 

76.1 

82.1 

82.8 

84.2 

8«.6 

85.0 

86.2 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

GE 

50001 

67.0 

68.0 

74.4 

78.6 

85.2 

85.9 

87.3 

87.6 

88.1 

89.3 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

GE 

2500  i 

67./ 

69.1 

76.0 

80.2 

87.0 

88.0 

89. S 

v 

90.3 

«!  .5 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

GE 

2000| 

68.4 

69.8 

76.9 

81.3 

88.2 

89.2 

90.  / 

91.0 

91.5 

92 .7 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

bE 

1800| 

68.4 

70.0 

77.0 

81.4 

88.3 

89.3 

90.8 

91.2 

91.6 

92.3 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

GE 

1500 1 

69.0 

70.6 

77.7 

82.1 

89.3 

90.2 

91.9 

92.2 

92.7 

94.1 

94.8 

94.8 

95.1 

9f  .1 

95.2 

95.2 

GE 

1200{ 

69.0 

70.6 

77.7 

82.1 

89.9 

90.9 

92.6 

92.9 

93.4 

94.9 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GE 

1000  j 

69.1 

70.7 

78.1 

82.4 

90.2 

91.6 

93.4 

93.8 

94.2 

95.8 

96.5 

96.5 

96.7 

°6.7 

96.8 

96.8 

GE 

900 1 

69.1 

70.7 

78.2 

82.6 

CO. 6 

92.0 

93.8 

94.1 

94.6 

96.1 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GE 

800 1 

69.1 

70.7 

78.2 

82.6 

90.6 

92.1 

V4.0 

94.3 

9«.8 

96.3 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GE 

700  i 

69.1 

70.7 

78.2 

82.7 

90.8 

92.3 

94.2 

94.6 

95.1 

96.6 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GE 

600  I 

69.1 

70.7 

78.2 

82.7 

90.8 

92.3 

94.2 

94.6 

95.1 

96.6 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GE 

1 

500 1 

69.1 

70.7 

78.2 

82.8 

90.9 

92.5 

94.7 

95.1 

95.5 

97.1 

97.9 

97.9 

98.2 

98  2 

98.4 

98.4 

GE 

400 1 

69.1 

70.7 

78.2 

82.8 

90.9 

92.5 

9-. 8 

95.2 

95.6 

97.2 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

GE 

300 1 

69.1 

70.7 

78.2 

82.8 

90.9 

92.5 

94.8 

95.2 

95.6 

97.2 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

GE 

200| 

69.1 

70.7 

78.2 

82.8 

90.9 

92.5 

94.8 

95.2 

95.6 

97.2 

98.1 

98.1 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

GE 

100| 

69.1 

70.7 

78.2 

82.8 

90.9 

92.5 

94.8 

95.2 

95.6 

97.2 

98.1 

98.1 

98.7 

98.8 

99.2 

99.8 

GE 

000 1 

69.1 

70.7 

78.2 

82.8 

90.9 

92.5 

94.8 

95.2 

95.6 

97.2 

98.1 

98.1 

98.7 

98.8 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

1 

NO  CEIL  | 

48.5 

49.7 

53.2 

54.9 

58.4 

59.0 

59.8 

60.4 

60.6 

61.3 

61.6 

61.7 

62.0 

62.1 

62.4 

6' 

GE 

i 

EOOOOj 

53.0 

54.3 

58.1 

60.0 

64.0 

64.7 

65.6 

66.2 

66.5 

67.3 

67.7 

67.8 

68.2 

68.3 

68. c 

GE 

18000| 

53.9 

55.3 

59.1 

61.1 

65.1 

65.8 

66.8 

67.3 

67.7 

68.5 

68.9 

68.9 

69.3 

69.5 

69.8 

7( 

GE 

16000) 

54.0 

55.3 

59.2 

61.1 

65.1 

65.9 

66.8 

67.4 

67. y 

68.5 

68.9 

69.0 

69.4 

69.5 

69.8 

7', 

GE 

14000| 

54.8 

56.2 

60.1 

62.1 

66.2 

67.0 

63.0 

68.6 

68.9 

69.7 

70.1 

70.2 

70.6 

70.7 

71.0 

GE 

12000| 

55.9 

57.3 

61.3 

63.4 

67.7 

68.5 

69.5 

70.1 

70.4 

71.2 

71.6 

71.7 

72.1 

72.2 

72  5 

?* 

GE 

1 

100001 

57.4 

58.9 

62.9 

65.1 

o9.S 

70.3 

71.3 

71.9 

72.3 

73.1 

73.5 

73.6 

74.0 

74.1 

74.4 

?. 

GE 

9000| 

57.9 

59.3 

63.4 

65.6 

7U.G 

70.8 

71.8 

72.4 

72.3 

73.6 

74.0 

74.1 

74.5 

74.6 

74.9 

GE 

8000| 

59.0 

60.5 

64.7 

66.9 

71.4 

72.2 

73.3 

73.9 

74.2 

75.0 

75.5 

75.5 

75.9 

76.1 

76.4 

/> 

GE 

7000  j 

59.2 

60.7 

'  64.9 

67.1 

71.6 

72.4 

73.5 

74.1 

74.4 

75.3 

75.7 

75.7 

76.1 

76.3 

76,6 

GE 

6000 1 

59.6 

61.1 

65.4 

67.7 

72.1 

72.9 

74.1 

74.6 

75.0 

75.8 

76.2 

76.3 

76.7 

76.8 

77  1 

/ 

GE 

1 

5000 1 

60.8 

62.2 

66.6 

68.9 

73.4 

74.1 

75.3 

75.9 

76.2 

77.0 

77.5 

77.5 

77.9 

78.1 

78.6 

V. 

GE 

4500| 

61.5 

63.0 

67.4 

69.6 

74.1 

74.9 

76.1 

76.6 

77.0 

77.9 

78.3 

78.3 

78.8 

78.9 

79.2 

71 

GE 

4000j 

63.1 

64.6 

69.2 

71.5 

76.1 

76.9 

78.0 

78.6 

79.0 

79.8 

80.3 

80.3 

80.7 

80.9 

81.2 

s 

GE 

3500| 

64 .4 

66.0 

70.7 

73.1 

78.0 

78.8 

80.0 

80.6 

81.0 

81.8 

82.3 

82.3 

82.7 

82.9 

83.2 

8 

GE 

3000| 

66.4 

63.2 

73.3 

75.8 

81.0 

81.9 

83.1 

83.7 

84.1 

85.0 

85.4 

85.4 

85.9 

86.0 

86.3 

a 

GE 

2500| 

67.6 

69.4 

74.8 

77.5 

83.0 

84.0 

85.4 

86.0 

86.4 

87.3 

87.8 

87.8 

88.2 

88.4 

88.7 

8 

GE 

2000 1 

68.2 

70.1 

75.6 

78.5 

84.4 

85.6 

87.1 

87.7 

88.1 

89.1 

89.5 

89.5 

90.0 

90.1 

90.4 

J 

GE 

1 800  j 

68.3 

70.2 

75.8 

78.8 

84.8 

86.0 

87.5 

88.1 

88.5 

89.5 

89.9 

90.0 

90.4 

90.5 

9C  V 

* 

GE 

1500 1 

68.7 

70.6 

76.4 

79.5 

85.9 

87.3 

88.9 

89.6 

90.0 

91.0 

91.5 

91.6 

92.0 

92.2 

92.5 

/ 

GE 

1 200 1 

68.8 

70.7 

76.6 

79.8 

86.4 

87.8 

89.5 

90.2 

90.6 

91.6 

92.2 

92.2 

92.7 

92.8 

93.1 

V 

Gt 

1 

1000) 

69.2 

71.1 

77.1 

80.3 

87.2 

88.9 

90.8 

91.6 

92.0 

93.1 

93.7 

93.7 

94.2 

94.3 

94.6 

y 

GE 

900 1 

69.3 

71.2 

77.3 

80.5 

87.5 

89.2 

91.1 

91.9 

92.4 

93.4 

94.0 

94.1 

94.6 

94.7 

95.0 

GE 

800j 

69.3 

71.3 

77.4 

80.6 

87.6 

89.4 

91.3 

92.2 

92.7 

93.8 

94.4 

94.4 

94.9 

95.1 

95,4 

GE 

700  j 

69.4 

71.3 

77.4 

80.6 

87.7 

89.6 

91.6 

92.5 

93.0 

94.1 

94.7 

94.8 

95.3 

95.4 

95.7 

V 

GE 

600 1 

69.4 

71.3 

77.4 

80.7 

87.8 

89.7 

91.7 

92.7 

93.2 

94.3 

95.0 

95.0 

95.5 

95.7 

96  0 

GE 

500 1 

69.4 

71.3 

77.4 

80.7 

87.9 

89. 8 

92.0 

93.1 

93.6 

94.8 

95.6 

95.7 

96.2 

96.4 

96.7 

•> 

GE 

400 1 

69.4 

71.3 

77.4 

80.7 

87.9 

89.8 

92.1 

93.3 

93.9 

95.2 

96.0 

96.0 

96.7 

96.8 

97.2 

GE 

300  j 

69.4 

71.3 

77.5 

80.8 

87.9 

89.9 

92.2 

93.5 

94.0 

95.3 

96.1 

96.2 

96.9 

97.1 

97.5 

c 

GE 

200  j 

69.4 

71.3 

77.5 

60.8 

87.9 

89.9 

92.2 

93.5 

94.0 

95.4 

96.2 

96.3 

97.1 

97.2 

9?  r 

r 

GE 

100 1 

69.4 

71.3 

77.5 

80.8 

87.9 

89.9 

92.2 

93.5 

94.0 

95.4 

96.2 

96.3 

97.1 

97.  i 

it  ■ 

UL 

1 

000 1 

69.4 

71.3 

77.5 

80.8 

87.9 

89.9 

92.2 

93.5 

94.0 

95.4 

96.2 

96.3 

97.1 

97.. : 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6792 
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OPERATING  LOCATION  "A*  .  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCUMENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  MAR 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTf 

MILES 

IN 

I  « 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

45.2 

46.5 

49.8 

52.2 

55.9 

57.1 

58.5 

58.9 

59.0 

59.9 

60.1 

60.1 

60.2 

60.4 

60.8 

61.3 

GE  20000 

46.0 

47.3 

50.9 

53.3 

57.2 

58.4 

59.8 

60.2 

60.3 

61.2 

61.4 

61.4 

61.5 

61.7 

62.0 

62.6 

GE  18000 

46.1 

47.4 

51.0 

53.4 

57.3 

58.5 

59.9 

60.3 

60.4 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.8 

62.2 

62.7 

GE  16000 

46.3 

47.6 

51.2 

53.7 

57.5 

58.7 

60.1 

60.5 

60.6 

61.5 

61.7 

61.7 

61.8 

62.0 

62.4 

62.9 

GE 

14000 

47.6 

48.9 

52.5 

54.9 

58.8 

60.0 

61.4 

61.8 

61.9 

62.8 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.7 

64.2 

GE  12000 

48.1 

49.7 

53.2 

55.8 

59.9 

61.1 

62.5 

62.9 

63.0 

63.9 

64.1 

64.1 

64.2 

64.4 

64.7 

65.3 

GE 

10000 

48.9 

50.5 

54.1 

56.7 

60.8 

61.9 

63.3 

63.8 

63.9 

64.7 

64.9 

64.9 

65.1 

65.3 

65.6 

66.1 

GE 

9000 

49.0 

50.6 

54.2 

56.8 

60.9 

62.0 

63.4 

63.9 

64.0 

64.8 

65.1 

65.1 

65.2 

65.4 

65.7 

66.2 

GE 

8000 

49.6 

51.2 

54.7 

57.3 

61.4 

62.6 

64.0 

64.4 

64.5 

65.4 

6S.6 

65.6 

65.7 

65.9 

66.2 

66.8 

GE 

7000 

49.6 

51.2 

54.7 

57  3 

61.4 

62.6 

64.0 

64.4 

64.5 

65.4 

65.6 

65.6 

65.7 

65.9 

66.2 

66.8 

GE 

6000 

49.7 

51.3 

54.8 

5V.4 

61.6 

62.8 

64.2 

64.6 

64.7 

65.6 

65.8 

65.8 

65.9 

66.1 

66.5 

67.0 

GE 

5000 

50.5 

52.2 

55.7 

58.3 

62.7 

63.9 

65.3 

65.7 

65.8 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.2 

67.5 

68.1 

GE 

4500 

51.3 

52.9 

56  8 

59.5 

64.0 

65.3 

66.7 

67.1 

67.2 

68.1 

68.3 

68.3 

68.4 

68.6 

68.9 

69.5 

GE 

4000 

53.3 

54.9 

58.0 

61.6 

66.1 

67.4 

68.8 

69.2 

69.4 

70.2 

70.4 

70.4 

70.5 

70.8 

71.1 

71.6 

GE 

3500 

55.2 

56.9 

61.0 

63.8 

68.4 

69.8 

71.2 

71.6 

71.7 

72.6 

72.8 

72.8 

72.9 

73.1 

73.4 

74.0 

GE 

3000 

59.0 

60.8 

65.6 

68.7 

74.5 

75.9 

77.3 

77.8 

78.0 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.4 

79.7 

80.2 

GE 

2500 

61.2 

63.1 

68.3 

71 .4 

77.4 

78.8 

80.4 

81.0 

81.1 

81.9 

82.2 

82.2 

82.3 

82.5 

82.8 

83.3 

GE 

2000 

62.4 

64.3 

70.1 

73.4 

79.9 

81.3 

83.3 

83.9 

84.0 

84.8 

85.1 

85.1 

85.2 

85.4 

85.7 

86.2 

GE 

1800 

62.7 

64.6 

70.5 

73.9 

80.6 

82.3 

84.3 

84.9 

85.1 

85.9 

86.1 

86.1 

86.2 

86.5 

86.8 

87.3 

GE 

1500 

63.7 

65.6 

71.7 

75.5 

82.4 

84.1 

86.3 

87.1 

87.2 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

89.0 

89.6 

GE 

1200 

64.0 

65.9 

72.3 

76.1 

83.2 

85.1 

87.6 

88.4 

88.5 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.9 

90.3 

90.9 

GE 

1000 

64.8 

66.8 

73.2 

77.2 

84.6 

86.6 

89.4 

90.2 

90.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

92.5 

93.0 

GE 

900 

64.8 

66.8 

73.2 

77.2 

84.6 

86.6 

89.4 

90.2 

90.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

92.5 

93.0 

GE 

800 

64.8 

66.8 

73.2 

77.2 

84.6 

86.7 

89.5 

90.4 

90.9 

91.8 

92.0 

92.0 

92.2 

92.4 

92.8 

93.3 

GE 

700 

65.1 

67.0 

73.4 

77.4 

84.8 

87.1 

89.9 

90.9 

91.5 

92.5 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

93.8 

94.3 

GE 

600 

65.1 

67.0 

73.4 

77.4 

84.8 

87.1 

90.0 

91.1 

91.8 

92.8 

93.3 

93.3 

93.4 

93.7 

94.1 

94.6 

GE 

500 

65.1 

67.0 

73.4 

77.4 

84.8 

87.2 

90.2 

91.4 

92.2 

93.3 

93.9 

93.9 

94.0 

94.2 

94.6 

95.5 

GE 

400 

65.2 

67.1 

73.7 

77.7 

85.5 

88.1 

91.1 

92.5 

93.2 

94.4 

95.1 

95.1 

95.3 

95.5 

96.0 

76.9 

GE 

300 

65.2 

67.1 

73.7 

77.7 

85.5 

88.1 

91.1 

92.5 

93.2 

94.5 

95.2 

95.2 

95.6 

95.8 

96.5 

97.7 

GE 

200 

65.2 

67.1 

73.7 

77.7 

85.5 

88.1 

91.2 

92.6 

93.3 

94.6 

95.3 

95.3 

95.9 

96.2 

97.2 

99.2 

GE 

100 

65.2 

67  1 

73.7 

77.7 

85.5 

A8.1 

9t  .2 

92.6 

93.3 

94.6 

95.3 

95.3 

95.9 

96.2 

97.2 

99.8 

GE 

000 1 

65.2 

67.1 

73.7 

77.7 

85.5 

88.1 

91.2 

92.6 

93.3 

94.6 

95.3 

95.3 

95.9 

96.2 

97.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A11  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  MAR 

HOURS. 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

t 

1 

NO  CEIL  | 

40.8 

41.3 

44.6 

46.8 

50.8 

51.9 

54.0 

55.9 

56.5 

57.5 

58.0 

58.1 

59.0 

59.1 

59.6 

y  : 

GE 

20000| 

41.1 

41.6 

45.2 

47.6 

51.6 

32.9 

54.9 

56.9 

57.5 

58.6 

59.0 

59.1 

60.1 

60.2 

60.6 

GE 

180001 

41.1 

41.6 

45.2 

47.6 

51.6 

52.9 

54.9 

56.9 

57.5 

58.6 

59.0 

59.1 

60.1 

60.2 

60.6 

' 

GE 

16000| 

41.3 

41.8 

45.4 

47.8 

51.8 

53.1 

55.4 

57.3 

58.0 

59.0 

59.5 

59.6 

60.5 

60.6 

61 .1 

GE 

14000) 

41.8 

42.4 

46.0 

48.5 

52.5 

53.8 

56.0 

58.0 

58.6 

59.7 

60.1 

60.2 

61.2 

61.3 

61.7 

fSL  r  1 

GE 

12000| 

42.5 

43.1 

47.0 

49.6 

53.5 

54.8 

57.1 

59.0 

59.7 

60.8 

61.2 

61.3 

62.3 

62.4 

62.  f 

' 

GE 

| 

100001 

43.0 

43.9 

47.8 

50.4 

54.4 

55.7 

58.0 

59.9 

60.5 

61.6 

62.0 

62.2 

63.1 

63.2 

■33  •  7 

•  ; 

GE 

9000 1 

43.1 

44.0 

48.0 

50.5 

54.5 

55.8 

58.1 

60.0 

60.6 

61.7 

62.2 

62.3 

63.2 

63.3 

p 

GE 

8000 1 

43.8 

44.6 

48.6 

51.2 

55.2 

56.5 

58.8 

60.8 

61.4 

62.5 

62.9 

63.0 

64.0 

64.1 

v  f 

GE 

7000 1 

43.8 

44.6 

48.6 

51.2 

55.2 

56.5 

58. B 

60.o 

61.5 

62.6 

63.0 

63.1 

64.1 

64.2 

.6 

GE 

6000| 

43.8 

44.6 

48.6 

51.2 

55.2 

56.5 

58.8 

60.9 

61.5 

62.6 

63.0 

63.1 

64.1 

64.2 

64 .  * 

GE 

5000 1 

44.1 

44.9 

48.9 

51.5 

55.6 

56.9 

59.2 

61.3 

61.9 

63.0 

63.4 

63.5 

64.5 

64.6 

63.1 

GE 

4500 1 

44.4 

45.3 

49.4 

51.9 

56.2 

57.5 

59.9 

61.9 

62.6 

63.7 

64.1 

64.2 

65.2 

65.3 

65.7 

GE 

4000 1 

46.2 

47.1 

51.4 

54.0 

58.3 

59.6 

61.9 

64.0 

64.6 

65.8 

66.2 

66.3 

67.3 

67.4 

6  Y*L 

4';  . 

GE 

3500 1 

47.7 

48.6 

53.2 

55.8 

60.2 

61.5 

63.9 

65.9 

66.6 

67.7 

68.2 

68.3 

69.2 

69.4 

69.8 

71.4 

GE 

3000  j 

50.1 

51.1 

56.1 

58.7 

63.4 

65.1 

67.5 

69.6 

70.2 

71.4 

71.8 

71.9 

73.0 

73.1 

73.5 

7Z  ? 

GE  2500 |  52.4 

53.4 

58.8 

61.5 

66.8 

68.4 

71.3 

73.3 

74.0 

75.2 

75.6 

75.7 

76.8 

76.9 

77.3 

7  r.  '■» 

GE 

2000) 

52.7 

53.8 

59.5 

62.3 

68.1 

69.9 

72.9 

74.9 

75.6 

76.8 

77.? 

77 .3 

78.5 

78.6 

7  9,0 

GE 

1800  j 

53.1 

54.3 

60.0 

62.9 

68.8 

71.0 

74.0 

76.0 

76.7 

77.8 

78.3 

78.4 

79.6 

79.7 

80.  . 

GE 

1500 1 

54.2 

55.6 

61.4 

64.5 

71.3 

73.4 

76.8 

78.9 

79.6 

80.9 

81.3 

81.4 

82.6 

82.7 

83.1 

-  ' 

GE 

1200| 

54.3 

55.7 

61.7 

65.2 

72.6 

74.7 

78.6 

80.8 

61.7 

83.1 

83.5 

83.7 

84.8 

84.9 

£5  • 

GE 

1 

1000) 

54.6 

56.0 

62.2 

66.3 

74.2 

76.6 

80.6 

83.0 

84.1 

85.5 

85.9 

86.0 

87.2 

87.3 

87.7 

'•r-  ; 

GE 

900  j 

54.8 

56.2 

62.6 

66.8 

74.7 

77.2 

81.3 

83.7 

84.7 

86.1 

86.6 

86.7 

87.8 

88.0 

83.4 

GE 

800  j 

55.3 

56.7 

63.0 

67.2 

75.2 

77.6 

81.7 

84.1 

85.2 

86.7 

87.2 

87.3 

88.5 

88.6 

39.0 

GE 

700 1 

55.4 

56.8 

63.1 

67.3 

75.5 

78.3 

82.6 

85.1 

86.2 

87.7 

88.3 

88.4 

89.7 

89.8 

90.2 

GE 

600  j 

55.4 

56.8 

63.1 

67.3 

75.5 

78.5 

82.9 

85.4 

86.6 

88.2 

88.7 

88.8 

90.2 

90.3 

QO.fl 

GE 

| 

500 1 

55.4 

56.8 

63.1 

67.4 

75.7 

78.7 

83.4 

85.9 

87.5 

89.2 

89.8 

89.9 

91.4 

91.5 

91.9 

r 

GE 

400 1 

55.4 

56.8 

63.1 

67.4 

75.8 

78.9 

83.9 

86.3 

88.1 

89.9 

90.4 

90.6 

92.2 

92.3 

92.9 

9/  9 

GE 

300 1 

55.4 

56.8 

63.1 

67.4 

75.8 

78.9 

83.9 

86.5 

88.3 

90.2 

90.8 

91.0 

92.7 

93.0 

94.3 

s  ‘  *' 

GE 

200  j 

55.4 

56.8 

•  63.  J 

67.4 

75.9 

79.0 

84.0 

86.6 

88.4 

90.3 

91.0 

91.2 

93.0 

93.3 

94 . : 

GE 

100  j 

55.4 

56.8 

63.1 

67.4 

75.9 

79.0 

84.0 

86.6 

88.4 

90.3 

91.0 

91.3 

93.1 

93  f- 

'?/ 

GE 

000 1 

55.4 

56.8 

63.1 

67.4 

75.9 

79.0 

84.0 

86.6 

88.4 

90.3 

91.0 

91.3 

93.1 

93  /■ 

QC  t 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CEILING  VIS  TY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

36.3 

36.7 

38.6 

39.1 

42.7 

44.0 

46.0 

49.0 

50.0 

52.0 

52.8 

52.9 

53.5 

53.8 

54.5 

55.7 

GE  20000 

38.7 

39.0 

41.0 

41.6 

45.6 

46.9 

48.9 

52.0 

53.0 

55.3 

56.0 

56.1 

56.8 

57.0 

57.8 

59.0 

GE  18000 

38.7 

39.0 

41.0 

41.6 

45.6 

46.9 

48.9 

52.0 

53.0 

55.4 

56.1 

56.2 

56.9 

57.1 

58.0 

59.1 

GE  16000 

38.7 

39.0 

41.0 

41.6 

45.6 

46.9 

48.9 

52.0 

53.0 

55.4 

56.1 

56.3 

57.1 

57.3 

58.2 

59.4 

GE 

14000 

3«.2 

39.6 

41.7 

42.4 

46.3 

47.7 

50.1 

53.3 

54.3 

56.7 

57.4 

57.6 

58.4 

58.6 

59.5 

60.6 

GE 

12000 

40.0 

40.3 

42.6 

43.2 

47.5 

49.0 

51.4 

54.7 

55.7 

58.1 

58.8 

59.0 

59.8 

60.0 

60.9 

62.0 

GE 

10000 

40.6 

41.0 

43. S 

44. :> 

48.7 

50.2 

52.6 

55.9 

56.9 

59.2 

60.0 

60.2 

61.0 

61.2 

62.0 

63.2 

GE 

9000 

41.0 

41.3 

44.1 

44.7 

49.2 

50.8 

53.1 

56.5 

57.4 

59.8 

60.5 

60.8 

61.5 

61.7 

62.6 

63.8 

CE 

8000 

41.4 

41.7 

44.6 

45.3 

49.9 

51.4 

53.8 

57.1 

58.1 

60.4 

61.2 

61.4 

62.2 

62.4 

63.2 

64.4 

GE 

7000 

41.8 

42.2 

45.3 

45.9 

50.5 

52.0 

54.4 

57.7 

58.7  . 

61.1 

61.8 

62.0 

62.8 

63.0 

63.9 

65.1 

GE 

600C 

42.0 

42.4 

45.5 

46.1 

50.8 

52.3 

54.6 

58.0 

58.9 

61.3 

62.0 

62.3 

63.0 

63.2 

64.1 

65.3 

GE 

5000 

42  2 

42.5 

45.6 

46.2 

50.9 

52.5 

54.8 

58.3 

59.2 

61.6 

62.4 

62.6 

63.3 

63.5 

64.4 

65.6 

GE 

4500 

42.4 

42.9 

46.1 

46.8 

51.5 

53.3 

55.7 

59.2 

60.2 

62.6 

63.3 

63.5 

64.3 

64.5 

65.4 

66.6 

GE 

4000 

43.8 

44.3 

47.7 

48.4 

53.5 

55.4 

57.7 

61.3 

62.3 

64.6 

65.4 

65.6 

66.3 

66.6 

67.4 

68.6 

GE 

3500 

45.8 

46.3 

50.0 

50.8 

56.2 

58.1 

60.4 

64.1 

65.1 

67.5 

68.3 

68.5 

69.2 

69.5 

70.3 

71.5 

GE 

3000 

48.6 

49.2 

53.0 

53.8 

59.8 

61.7 

64.2 

68.0 

69.0 

71.5 

72.3 

72.5 

73.2 

73.4 

74.3 

75.5 

GE 

2500 

49.9 

50.5 

54.8 

56.8 

63.1 

65.4 

68.1 

72.0 

73.1 

75.6 

76.3 

76.6 

77.3 

77.5 

78.4 

79.6 

GE 

2000 

50.6 

51.3 

55.8 

58.0 

64.9 

67.3 

70.2 

74.4 

75.5 

78.0 

78.7 

78.9 

79.7 

79.9 

80.8 

82.0 

GE 

1800 

50.6 

51.3 

55.8 

58.0 

65.1 

67.4 

70.5 

74.7 

75.8 

78.4 

79.1 

79.5 

80.2 

80.4 

81.3 

82.7 

GE 

1500 

50.8 

51.4 

56.0 

58.5 

65.9 

68.7 

71.9 

77.0 

78.3 

81.0 

81.7 

82.0 

82.9 

83.1 

84.0 

85.4 

GE 

1200 

50.9 

51.5 

56.2 

59.0 

67.1 

70.1 

73.7 

78.9 

80.4 

83.1 

84.0 

84.3 

85.2 

8S.4 

86.2 

87.6 

GE 

1G00 

51.0 

51.6 

56.6 

59.4 

67.5 

70.9 

74.4 

79.8 

81.6 

84.4 

85.4 

85.7 

86.6 

86.8 

87.6 

89.0 

GE 

900 

51.4 

52.0 

57.0 

59.9 

68.3 

71.7 

75.4 

80.8 

82.7 

85.6 

86.6 

86.9 

87.7 

88.0 

88.8 

90.2 

GE 

800 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.4 

71.9 

75.7 

81.2 

83.1 

86.0 

87.0 

87.3 

88.3 

88.5 

89.5 

90.9 

GE 

700 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.6 

72.2 

76.2 

81.8 

84.2 

87.1 

88.1 

88.4 

89.5 

89.7 

90.6 

92.0 

GE 

600 1 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.6 

72.2 

76.2 

81.9 

84.4 

87.5 

88.7 

89.0 

90.1 

90.3 

91.3 

92.7 

GE 

| 

500 1 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.8 

72.4 

76.7 

82.4 

84.9 

83.4 

89.8 

90.1 

91.4 

91.6 

92.7 

94.3 

GE 

400 1 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.8 

72.4 

76.7 

82.6 

85.3 

88.8 

90.2 

90.5 

91.9 

92.2 

93.3 

95.3 

GE 

300 1 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.8 

72.4 

76.7 

82.6 

85.3 

88.8 

90.3 

90.6 

92.2 

92.5 

93.8 

96.2 

GE 

200 1 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.8 

72.4 

76.7 

82.6 

85.3 

88.8 

9g.3 

90.6 

92.2 

92.8 

94.2 

98.2 

GE 

1001 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.8 

72.4 

76.7 

82.6 

85.3 

88.8 

90.3 

90.6 

92.2 

92.8 

94.2 

99.6 

GE 

000 1 

51.4 

52.0 

57.1 

60.0 

68.8 

72.4 

76.7 

82.6 

85.3 

88.8 

90.3 

90.6 

92.2 

92.8 

94.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  ISIBIL1TY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  09*’1 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

NO  CEIL 

45.9 

46.8 

50.0 

51.7 

55.4 

57.6 

56.6 

59.2 

59.6 

59.8 

60.1 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

20000 

49.4 

50.2 

53.7 

55.5 

59.4 

61.8 

62.8 

63.5 

63.9 

64.1 

64.4 

64.7 

64.9 

64.9 

65.1 

i 

GE 

18000 

49.6 

50.4 

53.9 

55.7 

59.6 

62.0 

63.0 

63.8 

64.1 

64.3 

64.6 

64.9 

65.2 

65.2 

65.3 

tv 

GE 

16000 

49.7 

50.5 

54.0 

55.8 

59.7 

62.2 

63.1 

64.0 

64.4 

64.6 

64.9 

65.3 

65.5 

65.5 

65.6 

•  c 

GE 

14000 

50.4 

51.3 

54.8 

56.7 

60.5 

63.1 

64.1 

64.9 

65.4 

65.6 

65.9 

66.2 

66.5 

66.5 

66.6 

CE 

12000 

51.2 

52.2 

55.9 

57.8 

62.3 

64.8 

65.8 

66.7 

67.1 

67.3 

67.6 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

*  *' 

GE 

10000 

51.5 

52.5 

56.3 

58.4 

63.0 

65.6 

66.6 

67.4 

67.8 

68.1 

68.4 

6S. 7 

68.9 

62.9 

69  0 

GE 

9000 

51.5 

52.5 

56.3 

58.4 

63.0 

65.6 

66.6 

67.4 

67.8 

68.1 

68.4 

68.7 

68.9 

63.9 

£9.  0 

'  / 

GE 

8000 

52.3 

53.2 

57.1 

59.1 

63.9 

66.5 

67.4 

68.3 

68.7 

68.9 

69.2 

69.6 

69.3 

69.8 

69  9 

GE 

7000 

52.8 

53.8 

57.6 

59.8 

64.5 

67.1 

68.1 

68.9 

69.4 

69.6 

69.9 

70.2 

70.4 

70.4 

70.5 

■> 

GE 

6000 

53.5 

54.5 

58.4 

60.5 

65.3 

67.8 

68.8 

69.7 

70.1 

70.3 

70.6 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

r; 

GE 

5000 

53.8 

54.7 

58.8 

61.1 

65.9 

68.5 

69.5 

70.3 

70.8 

71.0 

71.3 

71.6 

71.8 

71.8 

71  » 

t  < 

GE 

4500 

54.1 

55.3 

59.4 

61.6 

66.5 

69.0 

70.0 

70.9 

71.3 

71.5 

71.8 

72.2 

72.4 

72.4 

72.5 

GE 

4000 

56.0 

57.2 

61.5 

63.9 

68.8 

71.4 

72.4 

73.2 

73.7 

73.9 

74.2 

74.5 

74.7 

74.7 

74.3 

.7 

GE 

3SOO 

58.7 

59.9 

64.4 

67.2 

72.3 

75.1 

76.1 

77.0 

77.4 

77.6 

78.0 

78.3 

78.6 

78.6 

78.7 

78 

GE 

3000 

62.4 

63.8 

68.6 

71.8 

77.1 

79.9 

81.2 

82.2 

82.6 

82.8 

83.1 

83.4 

83.8 

83.8 

83.9 

84 

GE 

2500 

64.5 

66.0 

71.3 

74.5 

80.4 

83.3 

84.8 

85.8 

86.2 

86.5 

86.8 

87.1 

87.4 

87.4 

87,5 

•vy 

GE 

2000 

66.1 

67.7 

73.5 

76.8 

82.7 

85.9 

87.6 

88.6 

89.1 

89.4 

89.7 

90.0 

90.3 

90.3 

■>')  < 

GE 

1800 

66.3 

68.0 

73.8 

77.0 

83.0 

86.5 

88.2 

89.1 

89.8 

90.0 

90.3 

90.6 

91.0 

91.0 

7*!  i 

GE 

1500 

67.3 

68.9 

74.8 

78.3 

84.6 

88.2 

90.2 

91.3 

91.9 

92.2 

92.5 

92.8 

93.1 

93.1 

93  " 

GE 

1200 

68.0 

69.6 

75.6 

79.0 

85.7 

89.7 

91.9 

93.2 

93.9 

94.2 

94.5 

94.8 

95.2 

95.2 

95 .  ■ 

GE 

1000 

68.5 

70.1 

76.3 

79.9 

86.9 

90.9 

93.1 

94.7 

95.4 

96.0 

96.3 

96.7 

97.0 

97.0 

97  1 

... 

GE 

900 

68.6 

70.2 

76.5 

80.0 

87.0 

91.1 

93.4 

95.1 

95.7 

96.3 

96.7 

97.0 

97.4 

97.4 

97.5 

GE 

800 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.2 

91.3 

93.7 

95.3 

95.9 

96.6 

96.9 

97.2 

97.7 

97.7 

97  P 

GE 

700 

68. f. 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.1 

95.9 

96.6 

97.2 

97.5 

97.8 

98.4 

98.4 

y‘i>-  3 

GE 

600 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.2 

96.0 

96.7 

97.4 

97.7 

98.1 

98.6 

98.6 

OP.  7 

•> 

GE 

500 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.2 

96.1 

96.8 

97.5 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.9 

GE 

hOO 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.2 

96.1 

96.8 

97.5 

98.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.4 

•  „Q 

GE 

300 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.2 

96.1 

96.8 

97.5 

98.0 

98.4 

99.2 

99.2 

cr*  c 

GE 

200 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.2 

96.1 

96.8 

97.5 

98.0 

98.4 

99.2 

99  i. 

71  1 

GE 

100 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.2 

96.1 

96.8 

97.5 

98.0 

98.4 

>9  ? 

•v 

GE 

OOC 

68.8 

70.4 

76.7 

80.2 

87.5 

91.7 

94.2 

96.1 

96.8 

97.5 

98.0 

98.4 

99  2 

QO  ^ 

r  * 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  •  2  •  22 


OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERICO  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

HO  CEIL  | 

47.8 

49.6 

52.4 

54.7 

58.6 

59.8 

60.3 

60.4 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

G£  20000) 

52.2 

53. V 

57.2 

59.6 

63.9 

65.1 

65.8 

65.9 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GC  180001 

52.8 

54.5 

57.8 

60.2 

64.5 

65.7 

66.5 

66.6 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

16000| 

53.0 

54.7 

58.1 

60.4 

64.7 

65.9 

66.7 

66.8 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

14000| 

53.8 

55.5 

58.8 

61.2 

65.5 

66.7 

67.4 

67.6 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

12500 | 

54.4 

56.1 

59.5 

61.8 

66.1 

67.3 

68.1 

68.3 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

1 0000 1 

55.6 

57.3 

60.6 

63.0 

67.4 

68.6 

69.4 

69.7 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

9000 1 

56.0 

57.7 

61.1 

63.5 

68.0 

69.1 

69.9 

70.2 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

8000 1 

56.9 

58.6 

62.2 

64.6 

69.1 

70.3 

71.1 

71.4 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

7000| 

57.4 

59.2 

62.8 

65.3 

69.8 

71.0 

71.7 

72.2 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

6000| 

57.5 

59.4 

62.9 

6S.4 

70.0 

71.2 

71.9 

72.4 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

5000 1 

58.8 

60.6 

64.3 

66.9 

71.6 

72.8 

73.5 

74.0 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

4500) 

59.8 

61.6 

65.4 

68.1 

'  72.9 

74.1 

74.8 

75.3 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

4000  j 

61.6 

63.4 

67.2 

70.3 

75.4 

76.6 

77.3 

77.7 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GE 

3500| 

66.7 

68.5 

72.5 

75.8 

80.9 

82.2 

82.9 

83.5 

84.3 

64.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

34.5 

84.5 

3000| 

70.3 

72.4 

76.6 

79.9 

85.3 

86.6 

87.3 

88.0 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

2500| 

72.0 

74.1 

78.3 

81.6 

87.4 

68  9 

89.8 

90.5 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

2000| 

73.8 

75.9 

80.2 

83.8 

90.3 

91.9 

93.2 

94.0 

94."! 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

18001 

74.0 

76.1 

80.5 

84.1 

90.6 

92.3 

93. S 

94.3 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

1500| 

75.3 

77.4 

81.9 

85.6 

92.6 

94.5 

96.1 

96.9 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1200| 

75.8 

78.0 

82.7 

86.3 

93.4 

95.5 

97.1 

97.8 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1000) 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

900 1 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 1 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 1 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

600 1 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

| 

500 1 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

400) 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

300 1 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

100) 

75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GE 

000 1  75.9 

78.1 

82.8 

86.6 

93.7 

95.8 

97.4 

98.2 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0  -  2  -  23 


OPERATING  LOCATION  MA“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LSI 

TO  UTC:  +  8 

MONTH:  MAR 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  \ 

FEET 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

NO  CEIL  j 

1 

44.4 

45.7 

50.0 

53.1 

58.4 

61.2 

61.9 

61.9 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

1 

20000| 

49.8 

51.2 

56.6 

59.8 

65.2 

68.7 

69.7 

69.7 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

V  ’*> 

GE 

18000] 

50.2 

51.6 

57.0 

60.2 

65.6 

69.1 

70.1 

70.1 

70.8 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71 

GE 

16000] 

50.2 

51.6 

57.0 

60.2 

65.6 

69.5 

70.4 

70.4 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

14000| 

50.8 

52.2 

.  57.5 

60.8 

66.1 

70.1 

71.1 

71.1 

71.7 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72 

GE 

12000| 

i 

51.3 

52.7 

58.2 

61.4 

66.8 

70.9 

72.0 

72.0 

72.7 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73:0 

'3 

GE 

1 

10000] 

52.2 

53.7 

59.1 

62.4 

67. a 

'72.0 

73.2 

73.2 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74,2 

74  2 

GE 

9000 1 

52.6 

54.2 

59.8 

63.0 

68. 

72.9 

74.1 

74.1 

74.7 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

*7‘" 

GE 

8000 1 

53.8 

55.4 

61.0 

64.2 

70.0 

74.2 

75.4 

75.4 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76  3 

GE 

7000 1 

53.8 

55.4 

61.0 

64.2 

70.0 

74.2 

75.4 

75.4 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

.■) 

GE 

6000  j 

i 

53.9 

55.6 

61.2 

64.4 

70.2 

74.4 

75.6 

75.6 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

1 

5000 1 

55.8 

57.5 

63.1 

66.3 

72.2 

76.3 

77.5 

77.5 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

to ,  5 

v: 

GE 

4500) 

57.1 

58.9 

64.6 

67.8 

74.. 

78.2 

79.4 

79.4 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

SO  3 

GE 

4000  j 

60.4 

62.3 

68.2 

71.5 

77.8 

82.0 

83.2 

83.2 

83.9 

84.2 

84.2 

84,2 

84.2 

84.2 

7-4 . 2 

j- 

GE 

3500| 

64.4 

66.3 

72.5 

75.8 

82.4 

86.6 

87.7 

87.7 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

86 

GE 

3000] 

t 

67.3 

69.2 

75.8 

79.2 

85.9 

90.4 

91.6 

91.6 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92 

GE 

2500| 

68.9 

70.9 

77.6 

81.1 

88.0 

92.7 

94.0 

94.0 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

v*4 

GE 

2000| 

69.5 

71.4 

78.2 

81.7 

89.0 

94.0 

95.4 

95.4 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

9‘  A 

GE 

1800| 

69.7 

71.6 

78.4 

81.9 

89.4 

94.3 

95.7 

95.8 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

GE 

1500| 

70.3 

72.3 

79.2 

82.8 

90.4 

95.7 

97.2 

97.4 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

\  r 

GE 

1200| 

i 

70.6 

72.6 

79.6 

83.1 

90.8 

96.0 

97.5 

97.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.  r 

GE 

1 

10001 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

900 1 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

800 1 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  7 

GE 

700| 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

00.  C 

■y 

GE 

600 1 

i 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

GE 

1 

5G0| 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

•Vf 

GE 

400  j 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

01.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

0( 

GE 

300 1 

71.0 

72.9 

79.9 

03.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100  0 

GE 

200] 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.? 

*00.  v 

GE 

100| 

i 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

C.)  G 

GE 

1 

000] 

71.0 

72.9 

79.9 

83.4 

91.1 

96.5 

98.0 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100. G 

•„  ’ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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SSSSIS  R  R  R  R  R  SSSSS  R  R  R  R  R  R  R  fi  R  R 


OPERATING  LOCATION  "A» 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  732360  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

0  CEIL 

54.6 

55.9 

59.2 

60.8 

64.1 

65.1 

65.8 

65.8 

66.0 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

E  20000 

57.5 

58.9 

62.5 

64.2 

.  68.0 

69.1 

69.9 

69.9 

70.4 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

i  18000 

58.5 

59.9 

63.4 

65.2 

68.9 

70.1 

70.9 

70.9 

71.4 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

E  16000 

58.5 

59.9 

63.4 

6S.2 

69.0 

70.2 

71.0 

71.0 

71.5 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

E  14000 

59.0 

60.4 

64.0 

65.8 

70.1 

71.3 

72.0 

72.0 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

i  12000 

59.7 

61.1 

64.6 

66.5 

70.8 

71.9 

72.7 

72.7 

73.2 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

E  10000 

60.8 

62.2 

65.7 

67.5 

72.0 

73.2 

74.0 

74.0 

74.5 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

9000 

61.1 

62.5 

66.1 

68.1 

72.7 

73.9 

74.6 

74.6 

75.2 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

8000 

62.5 

63.9 

67. S 

69.6 

74.2 

75.5 

76.3 

76.3 

76.9 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

7000 

62.6 

64.0 

67.7 

69.8 

74.4 

75.7 

76.6 

76.6 

77.1 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

6000 

62.9 

64.4 

68.4 

70.4 

75.1 

76.3 

77.2 

77.2 

77.7 

78.1  • 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

5000 

64.4 

65.9 

70.0 

72.0 

76.8 

78.1 

78.9 

78.9 

79.5 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

4500 

66.1 

67.6 

71.9 

74.2 

79.0 

80.3 

81.2 

81.2 

81.7 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

4000| 

68.0 

69.5 

73.8 

76.5 

81.4 

82.8 

83.7 

83.7 

84.2 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

35001 

70.3 

71.9 

76.5 

79.1 

84.3 

85.7 

86.6 

86.6 

87.1 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

5000| 

73.7 

75.3 

80.1 

82.8 

88.1 

89.5 

90.3 

90.3 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

2500  j 

76.6 

78.2 

83.2 

86.1 

91.6 

93.1 

94.0 

94.0 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

2000| 

77.5 

79.1 

84.6 

88.0 

93.7 

95.3 

96.2 

96.2 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

?7.3 

97.3 

1800| 

77.7 

79.4 

84.8 

88.2 

93.9 

95.5 

96.5 

96.5 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

1500| 

78.1 

79.7 

85.3 

88.6 

94.7 

96.3 

97.4 

97.5 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

1200] 

78.2 

79.8 

85.4 

88.7 

94.9 

96.7 

97.7 

97.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

9<>.4 

99.4 

10001 

78.3 

79.9 

85.5 

88.8 

95.1 

96.8 

97.8 

98.0 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

900| 

78.3 

79.9 

85.5 

88.8 

95.1 

96.8 

97.8 

98.0 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

800 1 

78.3 

80.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

700 1 

78.3 

80.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

600 1 
j 

78.3 

80.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

500 1 

78.3 

50.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

400 1 

78.3 

80.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

8.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

300 1 

78.3 

80.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200 1 

78.3 

80.0 

8S.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100| 

78.3 

80.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

^9 . 6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

000 1 

78.3 

80.0 

85.8 

89.1 

95.5 

97.2 

98.3 

98.4 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860’  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC: 

♦  8 

MONTH:  MAR 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

IN  |  GE 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

r 

FEET  |  7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1  3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

I'Q 

CEIL  | 

53.9 

55.7 

59.4 

61.5 

65.4 

65.8 

66.1 

66.5 

66.5 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67,  u* 

GE 

1 

20000] 

55.1 

57.0 

60.9 

63.0 

67.1 

67.6 

68.0 

68.3 

68.3 

68.6 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

>a.v 

- 

Cc 

18000| 

55.6 

57.5 

61.4 

63.5 

67.6 

68.2 

68.5 

68.8 

68.8 

69.1 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69 

GE 

£000 1 

55.6 

57.5 

61.4 

63.5 

67.6 

68.2 

68.5 

68.8 

68.8 

69.1 

69.4 

69.4 

69.5 

69. 5 

'•>  .  r 

i 

jC 

14000 1 

56.2 

58.2 

62.2 

64.5 

68.8 

69,6 

69.9 

70.2 

70.2 

70.5 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

; 

GE 

1  2000  j 

56.8 

58.8 

62.8 

65.3 

69.6 

70.3 

70.6 

71.0 

71.0 

71.3 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

"1.6 

6E 

1 

V.«0C0| 

58.3 

60.3 

64.3 

66.8 

71.1 

71.8 

72.2 

72.5 

72.5 

72.3 

73.0 

73.0 

73.1 

‘3.1 

1 

GE 

jooni 

58.4 

60.4 

64.6 

67.1 

71.4 

72.2 

72.5 

72.8 

72.3 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

?3,4 

j  j,  ,  t* 

•  r 

GE 

8000| 

59.4 

61.4 

65.6 

68.1 

72.4 

73.1 

73.4 

73.8 

73.8 

74.1 

74.3 

74.3 

74.4 

.4.4 

•4.  . 

GE 

7000| 

59.7 

61.7 

65.9 

68.4 

72.7 

73.4 

73.8 

74.1 

74.1 

74.4 

74 .6 

74.6 

74.7 

4 .  / 

‘  , 

GE 

soooj 

59.9 

61.9 

66.3 

68.8 

73.1 

73.9 

74.2 

7,. 5 

74.5 

74 .3 

75.1 

75.1 

75.2 

-5.2 

GE 

1 

5000] 

60.3 

62.5 

67.0 

69.5 

73.8 

74.5 

74.8 

75.2 

75.2 

75.5 

75.7 

75.7 

75.3 

7S.ii 

5.  ’ 

GE 

4500  j 

61.3 

63.4 

68.1 

70.6 

75.1 

75.8 

76.1 

76.5 

76.5 

76.3 

77.0 

77.0 

77. 1 

77.1 

?.  1 

GE 

4000| 

63.3 

65.5 

70.4 

73.3 

78.1 

78.8 

79.1 

79.5 

79.5 

79.8 

80.0 

80.0 

SO.  1 

50.1 

■C . 

GE 

35001 

66.5 

68.7 

73.9 

76.8 

81.6 

82.5 

82.8 

B3.1 

83.1 

83.4 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

63.3 

63 

GE 

30001 

70.2 

72.5 

78.1 

81.1 

86.6 

87. 

87.7 

83.1 

88.1 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

38.7 

88 

GE 

2500 1 

72.0 

74.4 

80.3 

83.5 

89.1 

90.2 

90.5 

90.9 

90.9 

91.2 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

'1.5 

E 

-000 1 

72.8 

75.2 

81.6 

85.2 

91.1 

92.2 

92.6 

93.0 

93.1 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

*)T 

t 

:  300  ( 

73.0 

75.4 

81.8 

85.4 

91.4 

92.5 

92.9 

93.3 

93.4 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

.  £ 

7* 

r£ 

1500| 

73.9 

76.2 

83.0 

86.6 

92.6 

93.8 

94.2 

94.6 

94.9 

95.5 

95.7 

95.7 

95. 8 

;5.3 

5  ’ 

1200| 

/4. 1 

76.5 

83.4 

87.3 

93.5 

94.7 

95.3 

95.7 

96.0 

96.6 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

V 

! 

1000] 

74.5 

76.9 

84.1 

88.1 

94.3 

95.5 

9t.  2 

96.7 

97.1 

97.6 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

08., 

r 

900  i 

74.5 

76.9 

84. 1 

88.1 

94.3 

95.5 

96.2 

96.7 

97.1 

97.6 

98.3 

98.3 

98.4 

93.4 

.'3., 

c 

800 1 

74.6 

77.1 

84.3 

88.3 

94.5 

95.7 

96.5 

96.9 

97.3 

98.1 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

f’fl.S 

4  . 

i 

700  j 

74.6 

77.1 

84.3 

88.3 

94.5 

95.7 

96.5 

96.9 

97.3 

98.1 

99.7 

98.7 

98.3 

98 .8 

;fk 

“r 

600 1 

74.6 

77.1 

84.3 

88.3 

94.5 

95.7 

96.5 

96.9 

97.3 

98.1 

98.7 

98.7 

98.8 

98.3 

v8.i> 

jL 

1 

500] 

74.6 

77.  1 

84.3 

88.3 

94.5 

95.7 

96.7 

97.1 

97.5 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

>99.  c 

;e 

400  I 

7U .  6 

77.1 

84.3 

88.3 

94.5 

95.8 

96.8 

*7.2 

97.6 

98.4 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99. 1 

,r. 

300  j 

74.6 

77.1 

34.3 

88.3 

94.5 

95.8 

96.9 

97.3 

97.8 

98.6 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

.if 

200  j 

74.6 

77. 1 

84.3 

88.  J 

94  5 

95.8 

96.9 

97.3 

97.8 

98.6 

09.4 

99,4 

99  5 

99.6 

•v  : 

- 

1 00 ) 

74.6 

77. 1 

64.3 

88.3 

94.5 

95.8 

96.9 

97.3 

97.8 

98.6 

99.4 

99.4 

99.5 

99 . 0 

:•>. 

00U  | 

74.6 

77.1 

84.3 

88.3 

9* .  5 

95.8 

96.  V 

97.3 

97.8 

98.6 

99.4 

99.4 

99.5 

yV.i 

)!•»>  SoMfiER  OF  OBSERVATIONS  ‘'TO 
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OPERATING  LOCATION  “A“  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFGTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

~.E 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

46.1 

47.3 

50.5 

52.5 

56.4 

57.8 

58.9 

59.7 

60.1 

60.7 

61.0 

61.1 

61.3 

61.4 

61.6 

62.0 

GE 

20000 

48.7 

49.9 

53.5 

55.6 

59.7 

61.3 

62.5 

63.3 

63.8 

64.5 

64.8 

64.8 

65.1 

65.1 

65.4 

65.8 

GE 

18000 

49.1 

50.3 

53.8 

55.9 

60.1 

61.7 

62.8 

63.7 

64.2 

64.9 

65.1 

65.2 

65.5 

65.5 

65.7 

66.2 

GE  160001 

49.2 

50.3 

53.9 

56.0 

60.2 

61.8 

63.0 

63.9 

64.4 

65.1 

65.3 

65.4 

65.7 

65. 8 

66.0 

66.4 

GE 

140001 

49.9 

51.0 

54.7 

56.8 

61.1 

62.8 

64.0 

64.9 

65.4 

66.1 

66.4 

66.4 

66.7 

66. B 

67.0 

67.4 

G t  12000) 

50. S 

51.7 

55.5 

57.7 

62.1 

63.8 

65.0 

65.9 

66.4 

67.1 

67.4 

67.5 

67.7 

67.8 

68.0 

68.5 

GE 

10r 

51.4 

52.7 

56.5 

58.7 

63.2 

64.9 

66.1 

67.0 

67.6 

68.2 

68.5 

68.6 

68.9 

68.9 

69.2 

69.6 

GE 

1 

51.6 

52.9 

56.8 

59.0 

63.5 

65.3 

66.5 

67.4 

67.9 

JJ.6 

68.9 

69.0 

69.3 

69.3 

69.5 

70.0 

Gt 

8000| 

52.4 

53.8 

57.7 

59.9 

64.5 

66.3 

67.5 

68.4 

68.9 

69.6 

69.9 

70.0 

70.3 

70.3 

70.5 

71.0 

GE 

70X11 

52.7 

54.0 

58.0 

60.2 

64.8 

66.6 

67.8 

68.3 

69.3 

70.0 

70.2 

70.3 

70.6 

70.7 

70.9 

71.3 

GE 

6C00| 

52.9 

54.3 

58.3 

60.5 

65.1 

66.9 

68.2 

69.1 

69.6 

70.3 

70.6 

70.7 

70.9 

71.0 

71.2 

71.7 

GE 

5000| 

53.7 

55.1 

59.2 

61.5 

66.2 

67.9 

69.2 

70.1 

70.7 

71.3 

71.6 

71.7 

72.0 

72.0 

72.3 

72.7 

GE 

4500 1 

54.6 

56.0 

60.2 

62.6 

67.4 

69.2 

70.5 

71.4 

71.9 

72.6 

72.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.5 

74.0 

GE 

4000) 

56.6 

58.0 

62.4 

64.9 

69.9 

71.7 

73.0 

74.0 

74.5 

75.2 

75.5 

75.6 

75.8 

75.9 

76.1 

76.6 

GE 

3500 1 

59.4 

60.9 

65.5 

68.1 

73.3 

75.2 

76.5 

77.4 

78.0 

78.7 

79.0 

79.0 

79.3 

79.4 

79.6 

80.  V 

GE 

3000) 

62.7 

64.3 

69.2 

72.0 

77.6 

79.6 

80.9 

81.9 

82.5 

83.2 

83.5 

83.5 

83.8 

83.9 

84.1 

84.6 

GC 

| 

2500| 

64.7 

66.3 

71.6 

74.6 

80.5 

82.6 

84.1 

85.2 

85.7 

86.4 

86.7 

86.8 

87.1 

87.2 

87.4 

87.8 

GC 

2000 1 

65.7 

67.3 

72.9 

76.1 

82.5 

84.7 

86.4 

87.6 

88.2 

88.9 

89.2 

89.2 

89.6 

89.6 

89.8 

90.3 

GE 

1800| 

65.9 

67.6 

73.2 

76.4 

82. 8 

85.2 

86.9 

88.1 

88.7 

89.4 

89.7 

89.8 

90.1 

90.2 

90.4 

90.9 

GE 

1500| 

66.7 

68.4 

74.2 

77.5 

84.3 

86.8 

88.8 

90.1 

90.8 

91.6 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.6 

93.1 

GE 

1200) 

j 

67.0 

68.7 

74.6 

78.1 

85.2 

87.8 

89.9 

91.3 

92.1 

92.9 

93.3 

93.4 

93.7 

93.8 

94.0 

94.5 

GE 

10001 

67.3 

69.0 

75.1 

78.7 

85.9 

88.7 

90.9 

92.4 

93.2 

94.1 

94.5 

9'-.  6 

95.0 

95.0 

95.3 

95.8 

GE 

900 1 

67.4 

69.1 

75.2 

78.8 

86.1 

88.9 

91.1 

92.6 

93.5 

94.4 

94.8 

94.9 

95.2 

95.3 

95.5 

96.0 

GC 

800 1 

67.5 

69.2 

75.3 

79.3 

86.3 

89.1 

91.3 

92.8 

93.8 

94.7 

95.1 

95.2 

95.6 

95.7 

95.9 

96.4 

GE 

700| 

67.6 

69.3 

75.4 

79.0 

86.4 

89.3 

91.6 

93.2 

94.2 

95.1 

95.6 

95.7 

96.1 

96.2 

96,4 

96.9 

GE 

600) 

67.6 

69.3 

75.4 

79.0 

86.4 

’89.3 

91.7 

93.3 

94.3 

95.3 

95.8 

95.9 

96.3 

96.4 

96.7 

97.2 

GE 

500 1 

67,6 

69.3 

75.4 

79.1 

86.5 

89.* 

91 .9 

93.5 

94.6 

95.7 

96.2 

96.3 

96.8 

96.8 

97.1 

97.7 

GE 

400 1 

67.6 

69.3 

75.4 

79.1 

86.5 

89.5 

92.0 

93.7 

94.8 

95.9 

96.5 

96  6 

97.1 

97.2 

97.6 

98.2 

GE 

300| 

67.6 

69.3 

75.4 

79.1 

86.5 

89.5 

92.0 

93.7 

94.9 

96.0 

96.6 

96.7 

97.3 

97.4 

97.9 

98.8 

GE 

200 1 

67.6 

69.3 

75.4 

79.1 

86.6 

89.6 

92.1 

93.8 

94.9 

96.0 

96.6 

96.8 

97.4 

97.6 

98.2 

99.5 

GE 

100| 

67.6 

69.3 

75.4 

79.1 

86.6 

89.6 

92.1 

93.8 

94.9 

96.0 

96.6 

96.8 

97.4 

97.6 

98.2 

99.9 

GE 

000| 

67.6 

69.3 

75.4 

79.1 

86.6 

89.6 

92.1 

93.8 

94.9 

9o.O 

96,6 

96.8 

97.4 

97.6 

98.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  uF  OBSERVATIONS  7640 
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OPERATING  LOCATION  mA" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

♦  8 

MONTH 

APR 

HOURS 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

»/4 

! 

NO  CEIL  | 

51.6 

53.1 

56.0 

57.C 

61.9 

63.0 

64.6 

65.0 

65.1 

65.4 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.2 

GE 

1 

20000 | 

52.6 

54.1 

57.1 

58.9 

63.1 

64.4 

66.0 

66.4 

66.6 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67  '■ 

r.E 

18000| 

52-6 

54.1 

57.1 

58.9 

63.1 

64.4 

66.0 

66.4 

66.6 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

57  7 

GE 

16000| 

52.6 

54.1 

57.1 

58.9 

63.1 

64.4 

66.0 

66.4 

66.6 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.  c 

GE 

K000| 

53.1 

54.7 

57.7 

59.4 

63.7 

65.0 

66.6 

67.0 

67.1 

67.4 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

678 

GE 

12000 j 

53.4 

55.0 

58.0 

59.9 

64.1 

65.6 

67.2 

67.7 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

63  3 

66 . 4 

GE 

100001 

54.1 

55.7 

28.7 

60.6 

64.8 

66.2 

67.9 

63.3 

68.4 

68.3 

63.9 

68.9 

69.0 

69.0 

GE 

9000| 

54.6 

56.1 

59.1 

61.0 

65.2 

66.7 

68.3 

68.8 

68.9 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69,4 

i<\6 

GE 

8000| 

55.4 

57.0 

60.0 

61.9 

66.1 

67.6 

69.2 

69.7 

69.8 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70  '■ 

GE 

7000| 

55.7 

57.2 

60.2 

62.1 

Co.  3 

67.8 

69.4 

69.9 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

706 

?r_  7 

GE 

6000 1 

56.6 

53.1 

61.1 

63.2 

67.4 

68.9 

70.6 

71.0 

71.1 

71.4 

71.6 

71.6 

71.7 

71.' 

?! 

GE 

5000| 

58.4 

60.0 

63.0 

65.1 

69.3 

70.8 

72.4 

72.9 

73.0 

73.3 

73.4 

73.4 

?3.6 

75,6 

73.7 

GE 

<*500  j 

59.4 

61.0 

64.1 

66.1 

70.6 

72.0 

73.7 

74.1 

74.2 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74 .9 

GE 

4000 1 

61.9 

63.4 

66.6 

68.8 

73.2 

74.7 

76.3 

76.3 

76.9 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

3500 1 

63.1 

65.0 

68.3 

70.6 

75.0 

76.4 

78.1 

78.6 

78.7 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.3 

GE 

3000| 

65.4 

67.3 

71.2 

74.1 

78.7 

80.1 

81.8 

82.2 

82.3 

32.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

GE 

2500| 

67.0 

69.1 

73.3 

76.2 

80.9 

82.4 

84.1 

84.6 

34.7 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.7 

j£ 

2000| 

68.2 

70.4 

74.8 

77.8 

82.6 

84.1 

85.3 

86.3 

36.4 

36.8 

86.9 

86.9 

C7.0 

07.0 

’V7 

GE 

I800| 

68.6 

70.8 

75.1 

78.3 

83.1 

84.8 

86.4 

87.1 

87.2 

87.6 

87.7 

87.7 

37.8 

!>■'  8 

V’  . 

r,i 

1500| 

69.3 

71.0 

76.8 

80.2 

85.4 

87.3 

89.0 

89.7 

89.8 

9C.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

9C .  . 

Zs. 

1 200 1 

69.4 

71.9 

77.1 

80.8 

86.2 

88.2 

90.1 

90.0 

90.9 

91.2 

01.3 

91.3 

91.4 

91..'. 

9’ 

jr 

1 000 } 

70.0 

72.4 

77.9 

81.7 

87.4 

89 .7 

91.7 

92.3 

92.7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.7 

93.7 

93  7 

900  j 

70.0 

72.4 

77.9 

81.7 

87.7 

89.9 

91.9 

92.6 

92.9 

93.3 

93.4 

93.4 

93.9 

93.9 

pH  .  * 

•j£ 

800 1 

70.0 

72.4 

77.9 

81.7 

87.7 

90.1 

92.3 

93.1 

V3.4 

93  9 

94.0 

94.0 

94.4 

?4 . 4 

?'■ 

ut 

700 1 

70.0 

72.4 

77.9 

81.8 

88.0 

90.6 

92.8 

93.9 

94.2 

94.8 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

7  > 

CE 

600  j 

70.0 

72.4 

77.9 

81.8 

88.1 

90.7 

92.9 

94.1 

94.4 

95.3 

95.7 

95.8 

96.3 

96.3 

^  ' 

GE 

500 1 

70.0 

72.4 

77.9 

81.8 

88.1 

90.7 

93.1 

94.3 

94.7 

95.7 

96.1 

96.2 

96.8 

96.8 

97.  T 

GE 

400  j 

70.0 

72.4 

77.9 

82.0 

88.3 

90.9 

93.6 

94.8 

95.2 

96.6 

97.1 

97.2 

98.0 

98.0 

98.2 

GE 

300 1 

70.0 

72.4 

77.9 

82.0 

88.3 

90.9 

93.9 

95.1 

95.6 

96.9 

97.4 

97.6 

98.3 

93. 3 

oE 

200 1 

70.0 

72.4 

77.9 

82.0 

88.3 

90.9 

93.9 

95.1 

95.6 

97.0 

97.7 

97.8 

98.6 

98., 

*7Z  * 

Jl 

icoj 

70.0 

72.4 

77.9 

82.0 

88.3 

90.9 

93.9 

95.1 

95.6 

97.0 

07.7 

97.8 

9E  t 

ut 

0001 

70.0 

72.4 

77.9 

82.0 

88.3 

90.9 

93.9 

/5.1 

95.6 

97.0 

97.7 

97.8 

98.6 

9P> 

9».  • 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPfRATINB  LOCATION  ■»*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USA  FIT  AC,  ASHEVILLE  NC  FMN  HOURLY  OBSERVATION* 

STATION  NUMBER:  722060  STATION  NAME:  MARCH  AFR  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  70  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  HUES 


IN  | 

FEET  | 

GC 

7 

GC 

6 

GC 

5 

GC 

4 

GC 

3 

GE 

2  1/2 

GC 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/? 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

44.8 

45.4 

47.3 

49.2 

53.2 

54.0 

56.0 

57.1 

57.3 

58.4 

58.6 

58.6 

58.9 

58.9 

59.1 

59.4 

GC 

20000| 

45.8 

46.4 

48.3 

50.2 

54.7 

55.4 

57.6 

58.7 

58.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.7 

60.7 

60.9 

61.2 

GC 

180001 

45.8 

46.4 

48.3 

50.2 

54.7 

55.4 

57.6 

58.7 

58.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.7 

60.7 

60.9 

61.2 

GC 

16000| 

45.8 

46.4 

48.3 

50.2 

54.7 

55.4 

57.6 

58.7 

58.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.7 

60.7 

60.9 

61.2 

GE 

14000| 

46.6 

47.2 

49.1 

51.0 

55.4 

56.2 

58.3 

59.4 

59.7 

60.8 

60.9 

60.9 

61.4 

61.4 

61.7 

62.0 

GE 

12000) 

46.6 

47.2 

49.1 

51.0 

55.4 

56.2 

58.3 

59.4 

59.7 

60.8 

60.9 

60.9 

61.6 

61.6 

61.8 

62.1 

GE 

100001 

47.2 

47.9 

49.8 

51.7 

G6.1 

56.9 

59.0 

60.1 

60.3 

61 .4 

61.6 

61 .6 

62.2 

62.2 

62.4 

62.8 

GE 

9000| 

47.6 

48.2 

50.1 

52.0 

56.4 

57.2 

59.3 

60.4 

60.7 

61.8 

61.9 

61.9 

62.6 

62.6 

62.8 

63.1 

GE 

8000| 

48.0 

48.7 

50.6 

52.4 

56.9 

57.8 

59.9 

61.0 

61.2 

62.3 

62.4 

62.4 

63.1 

63.1 

63.3 

63.7 

GE 

7000 1 

48.0 

48.7 

50.6 

52.4 

56.9 

57.8 

59.9 

61.0 

61.2 

62.3 

62.4 

62.4 

o3. 1 

63.1 

63.3 

63.7 

GE 

6000| 

48.4 

49.1 

51.1 

53.1 

57.7 

58.6 

60.7 

61.8 

62.0 

63.1 

63.2 

63.2 

63.9 

63.9 

64.1 

64.4 

GE 

1 

5000 1 

50.2 

50.9 

52.9 

54.9 

59.4 

60.3 

62.4 

63.6 

63.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.3 

65  8 

66. C 

66 . 3 

GE 

4500 1 

50.7 

51.3 

53.7 

56.0 

60.6 

61.4 

63.6 

64.7 

64.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.9 

66.9 

67.1 

67.4 

GE 

40001 

52.2 

53.0 

55.4 

57.8 

62.4 

63.3 

65.4 

66.6 

66.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.9 

63.9 

69.1 

69.4 

GE 

3500| 

53.6 

54.3 

56.8 

59.3 

64.2 

65.1 

67.2 

68.3 

68.6 

69.7 

69.8 

69.8 

70.7 

70.7 

70.9 

71.2 

GE 

3000) 

55.6 

56.3 

59.1 

62.0 

67.2 

68.2 

70.3 

71.4 

71.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.8 

73.8 

74.0 

74.3 

GE 

| 

2500| 

57.2 

58.2 

61.7 

64.7 

70.1 

71.3 

73.6 

74.8 

75.0 

76.1 

76.2 

76.2 

77.1 

77.1 

77.3 

77.7 

GE 

2000| 

58.3 

59.6 

63.4 

66.6 

?2.9 

74.1 

76.6 

77.9 

78.1 

79.2 

79.3 

79.3 

80.2 

80.2 

80.4 

80.8 

GE 

1800| 

58.6 

59.8 

63.8 

67.0 

73.3 

74.6 

77.0 

78.3 

7e.6 

79./ 

79.8 

79.8 

80.7 

80.7 

80.9 

s ;  .2 

GE 

1500| 

59.0 

60.2 

64.6 

68.2 

75.1 

76.6 

79.0 

80.3 

80.6 

81.7 

81.8 

81.8 

82.7 

82.7 

82.9 

83.2 

GE 

1200 1 

59.4 

60.7 

65.0 

68.7 

75.7 

77.4 

80.3 

82.0 

82.3 

83.- 

83.6 

83.6 

84.4 

84.4 

84.7 

85.0 

GE 

1 

1000| 

59.8 

61.0 

65.7 

69.3 

76.4 

78.2 

81.4 

83.1 

83.6 

84.8 

84.9 

84.9 

85.9 

85.9 

86.4 

86.8 

GE 

900 1 

59.8 

61.0 

65.8 

69.6 

76.7 

78.6 

81.8 

83.4 

84.0 

85.6 

85.7 

85.7 

86.7 

86.7 

87.2 

87.6 

GE 

800 1 

59.9 

61.1 

65.9 

69.7 

77.1 

79.4 

82.7 

84.4 

85.1 

86.7 

86.8 

86.8 

87.8 

87.8 

88.3 

88.7 

GE 

700| 

60.1 

61.3 

66.1 

69.9 

77.4 

79.8 

83.0 

85.1 

85.8 

8T.J 

87.4 

87.4 

88.4 

88.4 

89.1 

89.4 

GE 

600 1 

60.2 

61.4 

66.3 

70.1 

7b. 0 

80.3 

83.6 

85.8 

86.7 

88.3 

88.9 

89.1 

90.2 

90.2 

90.9 

91.2 

GE 

500 1 

60.2 

61.4 

66.4 

70.2 

78.2 

80.6 

84.2 

86.4 

37.6 

89.3 

90.0 

90.2 

91.3 

91.4 

r2. 1 

92.4 

uE 

400 1 

60.2 

61.4 

66.6 

70.3 

78.3 

80.7 

84.6 

87.1 

88.3 

90.2 

91.0 

91.2 

92.7 

92.9 

93.9 

94.2 

GE 

300 1 

60.2 

61 .4 

66.6 

70.3 

78.3 

80.7 

84.6 

87.1 

88.3 

90.3 

91.2 

91.7 

93.2 

93.6 

94.9 

95.6 

GE 

200 1 

60.2 

61.4 

66.6 

70.3 

78.3 

80.7 

84.6 

87.1 

88.3 

90.3 

91.2 

91.8 

93.6 

94.0 

95.8 

98.1 

GE 

100 1 

60.2 

61.4 

66.6 

70.3 

78.3 

80.7 

84.6 

87.1 

88.6 

90.6 

91.4 

92.0 

93.9 

94.3 

96.3 

99.0 

GE 

000| 

60.2 

61.4 

66.6 

70  3 

78.3 

80.7 

84.6 

87.1 

88.6 

90.6 

91.4 

92.0 

93.9 

94.  * 

TO.  i 

100.0 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOOOf  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC:  ♦  8 

MONTH:  APR 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

i:i 

I  « 

GE 

GE  GE  GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  NILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Q' 

FEET 

1  7 

6 

5  4  3 

2  1/2  2 

1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

t 

NO 

CEIL  | 

1 

39.6 

40.6 

44.0 

46.0 

48.1 

49.7 

51.1 

51.9 

53.1 

54.8 

55.8 

55.9 

56.2 

56.3 

56. 4 

-  ■ 

Gt 

1 

20000 | 

41 .4 

42.4 

46.0 

48.1 

50.3 

51.9 

53,9 

54.8 

56.1 

57.9 

58.9 

59.0 

59.3 

59.4 

5v’.i 

v  . 

GE 

18000| 

41.6 

42.6 

46.1 

48.2 

50.4 

52.0 

54.0 

54.9 

56.3 

58.1 

59.1 

59.2 

59.6 

59.7 

59.8 

. 

Cl 

160001 

41.6 

42.6 

46.1 

48.2 

50.4 

52.0 

54.0 

54.9 

56.3 

58.1 

59.1 

59.2 

59.4 

59.? 

5v  o 

'jL 

14000  | 

42.1 

43.1 

46.7 

48.8 

51.1 

52.7 

54.7 

55.6 

57.0 

58.8 

59.8 

59.9 

60.2 

60.3 

60.4 

GE 

12000| 

t 

42., 

43.4 

47.0 

49.1 

51.4 

53.0 

55.0 

55.9 

57.4 

59.2 

60.2 

60.3 

60.7 

60.3 

6G  V 

<"■ 

GE 

1 

100001 

42.8 

43.8 

47.7 

49.8 

52.3 

54.0 

56.0 

56.9 

58.4 

60.2 

61.2 

61.3 

61  7 

61  8 

61 .9 

GE 

9000| 

42.9 

43.9 

47.9 

50.1 

52.8 

54.4 

56.4 

57.3 

53.9 

60.7 

61.7 

61.8 

62.1 

62.2 

62.3 

GE 

8000| 

43.4 

44.4 

48.4 

50.7 

53.3 

55.0 

57.0 

57.9 

59.4 

61.2 

62.2 

62.3 

62.7 

62.8 

67.5 

o  i 

GE 

7000 1 

43.6 

,4 . 6 

,8.6 

50.8 

53.4 

55.1 

57.1 

58.0 

59.6 

61.3 

62.3 

62.4 

62.8 

62.5 

65. C 

Gt 

6000 1 

43.7 

,4.7 

48.7 

50.9 

53.7 

55.3 

57.3 

53.2 

59. S 

61.6 

62.6 

62.7 

63.0 

63.'. 

-  ■ 

GE 

1 

5000| 

44.3 

45.3 

,9.6 

51.8 

54.9 

56.6 

58.0 

59.4 

61.0 

62.8 

63.8 

63.9 

64.2 

64.3 

64 

.  * 

GE 

,500 1 

44.9 

45.9 

50.1 

52.3 

55.4 

57.1 

59.2 

60.1 

61.7 

63.4 

64.4 

64.6 

64.9 

65.0 

63.1 

»; 

GE 

4000| 

45.9 

46.9 

51.3 

53.9 

57.2 

58.9 

61.0 

62.0 

63.6 

65.3 

66.3 

66.4 

66.8 

66.5 

67.  C 

GE 

3500| 

47.4 

48.7 

53.3 

56.0 

59.4 

61.2 

63.6 

64.6 

66.1 

67.9 

68.9 

69.0 

69.3 

69.4 

69.6 

70. C 

GE 

3000| 

50.0 

51.3 

56.4 

59.3 

63.7 

65.4 

67.9 

68.9 

70.4 

72.2 

73.4 

73.6 

73.9 

74.0 

74.1 

74.6 

GE 

I 

2500| 

51.7 

53.0 

58.3 

61.6 

66.2 

68.2 

70.7 

71.7 

73.2 

75.0 

76.2 

76.3 

76.7 

76.8 

76.9 

77  2 

GE 

2000| 

53.0 

54.6 

60.3 

63.6 

68.6 

71.0 

73.6 

74.6 

76.1 

77.9 

79.1 

79.2 

79.6 

79.7 

79.8 

GE 

1 800 1 

53.4 

55.0 

60.9 

64.1 

69.2 

71.9 

74.4 

75.4 

77.0 

78.8 

80.0 

80.1 

80.4 

60.6 

sc.: 

GE 

1500| 

54.4 

56.1 

62.8 

66.2 

71.9 

74.7 

77.2 

78.2 

79.9 

81.7 

82.9 

83.0 

83.3 

63.4 

83  t 

CE 

1200| 

t 

54.4 

56.2 

62.9 

66.3 

72.1 

75.0 

7a.  1 

79.2 

81.0 

82.8 

84.0 

84.1 

84.4 

84.6 

64  ’ 

GE 

1 

1000 1 

54.4 

56.2 

62.9 

66.3 

72.1 

75.7 

78.8 

79.9 

82.0 

83.9 

85.2 

85.3 

85.8 

85.9 

86.0 

U  / 

A 

900 1 

54.6 

56.3 

63.2 

66.8 

72.7 

76.2 

79.6 

80.9 

83.0 

64.9 

36.3 

86.7 

87.2 

87.3 

87.4 

( 

CE 

800 1 

54.6 

56.3 

63.4 

67.0 

73.2 

76.8 

80.1 

81.7 

83.9 

86.1 

37.8 

88.2 

88.8 

88.9 

89.1 

nr 

cE 

700 1 

54.7 

56.4 

63.6 

67.1 

73.4 

77.1 

80.6 

82.1 

84.7 

87.1 

88.9 

89.3 

89.9 

90.0 

90  :• 

V'„ 

GE 

600 1 

i 

54.7 

56.4 

63.6 

67.1 

73.7 

77.3 

80.8 

82.3 

84.9 

87.3 

89.4 

89.9 

90.4 

90.6 

90.6 

/  !  •  i 

GE 

1 

500 1 

54.7 

56.4 

63.6 

67.1 

73.7 

77.3 

80.8 

82.6 

85.3 

87.9 

90.3 

90.8 

91.6 

91.7 

92.  i 

rc  .  > 

GE 

400 1 

54.7 

56.4 

63.6 

67.1 

73.7 

77.3 

80.8 

82.7 

85.4 

88.0 

90.8 

91.2 

92  0 

92.1 

92.5 

v3 

GE 

300 1 

54.7 

56.4 

63.6 

67.1 

73.7 

77.3 

80.8 

82.7 

85.4 

88.2 

91.1 

91.9 

92.8 

93.0 

94.4 

■  r% 

Gf 

200 1 

54.7 

56.4 

63.6 

67.1 

73.7 

77.3 

80.8 

82.7 

85.4 

88.2 

91.2 

92.0 

93.3 

93.7 

9‘.  ■ 

GE 

iooj 

1 

54.7 

56.4 

63.6 

67.1 

73.7 

77.3 

80.8 

82.7 

85.4 

88.2 

91.2 

92.0 

93.4 

93.6 

~>i .  . 

cE 

1 

000] 

54.7 

56. 4 

63.6 

67.1 

73.7 

77.3 

80.8 

82.7 

85.4 

88.2 

91.2 

92.0 

93.4 

93.  t 

5c 

IciAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  >»•  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER!  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER100  Of  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  ) 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

48.6 

50.0 

53.1 

54.1 

58.4 

61.6 

61.9 

63.3 

6*.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GE  200001 

51.8 

53.4 

56.9 

58.1 

62.7 

66.2 

66.6 

68.2 

69.1 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

18000| 

52.3 

54.0 

57.4- 

58.7 

63.2 

66.8 

67.1 

68.8 

69.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

16000| 

52.3 

54.0 

57.4 

58.7 

63.2 

66.8 

67.1 

68.8 

69.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

140001 

52.9 

54.6 

58.0 

59.2 

63.8 

67.3 

67.7 

69.3 

70.2 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GE 

12000| 

53.2 

54.9 

58.7 

59.9 

64.4 

68.0 

68.3 

70.0 

70.9 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

100001 

53.4 

55.4 

59.2 

60.4 

65.0 

68.6 

68.9 

70.6 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE 

9000| 

53.8 

55.8 

59.6 

60.8 

65.3 

68.9 

69.2 

70.9 

7i. a 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

8000| 

53.9 

55.9 

59.8 

61.0 

65.7 

69.2 

69.6 

71.2 

72.1 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

7000| 

54.0 

56.0 

59.9 

61.1 

65.8 

69.3 

69.7 

71.3 

72.2 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

6000| 

54.2 

56.2 

60.1 

61.3 

66.0 

69.6 

69.9 

71.6 

72.4 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

| 

5000 1 

55.2 

57.2 

61.3 

62.6 

67.8 

71.3 

71.7 

73.3 

74.2 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GE 

4500  j 

56.3 

58.3 

62.6 

63.8 

69.0 

72.6 

72.9 

74.6 

75.4 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

4000| 

59.2 

61.3 

65.9 

67.2 

72.6 

76.1 

76.4 

78.1 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

3500| 

61.7 

64.0 

68.6 

69.9 

75.3 

78.9 

79.2 

80.9 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

wool 

66.4 

69.2 

74.6 

76.0 

82.0 

85.6 

85.9 

87.6 

88.4 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

2500| 

67.7 

70.6 

76.1 

77.8 

83.9 

87.6 

88.0 

89. 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

2000  j 

68.6 

71.8 

77.9 

79.6 

85.8 

89.4 

89.9 

91.7 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.  cr 

93.0 

93.0 

GE 

1800| 

68.6 

71.8 

78.0 

79.7 

85.9 

89.6 

90.0 

91.8 

92.7 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

1500 1 

69.3 

72.9 

79.4 

81.1 

87.4 

91.4 

92.4 

94.2 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

1200| 

69.3 

72.9 

79.4 

81.1 

87.4 

91.7 

92.7 

94.4 

95.6 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

10001 

69.6 

73.0 

79.6 

81.2 

87.6 

91.8 

93.1 

95.0 

96.8 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

900 1 

69.6 

73.0 

79.6 

81.2 

87.6 

91.8 

93.1 

95.0 

96.9 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

800 1 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.4 

95.3 

97.2 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

700 1 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.4 

95.3 

97.4 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

600 1 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.4 

95.3 

97.4 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

500 1 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.4 

95.3 

97.4 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

400) 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.6 

95.4 

97.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

300) 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.6 

95.4 

97.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200| 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.6 

95.4 

97.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100) 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.6 

95.4 

97.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1 

69.6 

73.1 

79.7 

81.3 

87.7 

91.9 

93.6 

95.4 

97.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  L0CA1I0N  MA"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH:  APR 

HOURS 

:  12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GL 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4  1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

46.1 

49.1 

53.1 

54.6 

60.4 

64.0 

65.9 

66.8 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67  3 

GE 

20000 | 

49.4 

52.7 

57.0 

59.0 

65.9 

70.6 

72.7 

74.0 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74 . 4 

7L  .■ 

GE 

18000| 

49.8 

53.1 

57.6 

59.6 

66.4 

71.1 

73.2 

74.6 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75  0 

Tj  ■' 

GE 

16000| 

49.8 

53.1 

57.6 

59.6 

66.4 

71.1 

,3.2 

74.6 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

14000 j 

50.7 

54.0 

■  58.4 

60.4 

67.3 

72.1 

74.2 

75.6 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

12000| 

50.9 

54.2 

58.7 

60.7 

67.6 

72.3 

74.4 

75.9 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

V,  « 

GE 

10000| 

51.0 

54.3 

58.8 

61.0 

68.2 

73.0 

75.2 

76.7 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

9000 1 

51.3 

54.7 

59.1 

61.3 

68.6 

73.3 

75.6 

/7.0 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

~  ■ 

GE 

8000 1 

51.4 

54.9 

59.3 

61.7 

68.9 

73.7 

75.9 

77.3 

77.9 

73.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

73. 0 

GE 

7000| 

51.4 

55.0 

59.4 

61.8 

69.0 

73.8 

76.0 

77.4 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

7C  i 

GE 

6000  j 

51.9 

55.4 

59.9 

62.2 

69.4 

74.2 

76.4 

77.9 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

76.o 

7i  ... 

GE 

5000 1 

53.0 

56.6 

61.0 

63.3 

70.8 

75.6 

77.9 

79.3 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

4500| 

54.4 

58.0 

62.9 

65.2 

72.7 

77.4 

79.8 

81.2 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81-9 

c*  " 

GE 

4000| 

59.3 

62.9 

68.4 

70.9 

78.3 

83.1 

85.4 

86.9 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

67. c 

GE 

3500| 

62.7 

66.3 

72.0 

74.4 

81.9 

86.7 

89.0 

90.4 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

CE 

3000  j 

66.2 

69.9 

76.0 

78.4 

86.1 

91.0 

93.3 

94.8 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

93.4 

GE 

2500 1 

67.4 

71.1 

77.2 

79.7 

87.3 

92.3 

95.0 

96.4 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

9V  1 

GE 

2000  j 

68.0 

71.7 

/  7.9 

80.3 

88.1 

93.7 

96.4 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

92  i 

GE 

1800  j 

68.0 

71.7 

77.9 

80.3 

88.1 

93.7 

96.4 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

j  ’ 

CE 

1 500  j 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.3 

97.2 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.2 

99  7 

c  ■ 

CE 

T  200  j 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.3 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

9? 

r~ 

1000 1 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

- 

GE 

900  j 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

'00.0 

X2... 

GE 

800 1 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

.00.0 

•  '  r  ' 

GE 

700  j 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

.00.0 

:  oC>  v 

GE 

600  j 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

*  0  ,* 

GE 

| 

500 1 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

38.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  CO .  0 

GE 

400 1 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

•oc.r- 

GE 

300 1 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88-8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

*  r,  *■>  - 

GE 

200 1 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

.  1,  ♦ 

GE 

TOO  j 

68.2 

71.9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

100 

i 

rc 

000 1 

68.2 

71 .9 

78.2 

80.7 

88.8 

94.4 

97.6 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

»ftn  r 

■ 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

D  •  2  - 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  *8 

PERIOO 

MONTH: 

OF  RECORD: 
APR  HOURS: 

AUG  79  - 
:  15-17 

JUL  89 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE  GE  GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5  4  3 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  j 

44.8 

47.4 

52.3 

55.1 

62.2 

66.4 

67.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

| 

GE  200001 

48.8 

51.9 

57.6 

60.4 

68.1 

74.4 

76.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

18000| 

49.2 

52.3 

58.1 

61.0 

68.7 

75.0 

76.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

16000| 

49.2 

52.3 

58.1 

61.0 

68.7 

75.0 

76.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

14000) 

50.1 

53.3 

59.3 

62.3 

70.1 

76.4 

78.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

12000j 

1 

50.7 

54.2 

60.3 

63.3 

71.1 

77.4 

79.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

I 

10000| 

51.6 

55.3 

61.6 

64.7 

72.6 

78.9 

80.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GE 

9000 1 

51.6 

55.3 

61.6 

64.7 

72.6 

78.9 

80.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GE 

8000| 

51.9 

55.7 

61.9 

65.0 

72.9 

79.2 

80.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82,1 

82.1 

GE 

7000| 

52.0 

55.8 

62.0 

65.1 

73.0 

79.3 

81.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

6000| 

52.0 

55.8 

62.0 

65.3 

73.2 

79.8 

81.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

| 

5000| 

53.3 

57.1 

63.4 

66.9 

74.8 

81.3 

83.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

gE 

4500  j 

54.9 

58.7 

65.1 

68.6 

76.4 

83.0 

84.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85. 

85.9 

GE 

4000| 

58.1 

61.9 

68.7 

72.2 

80.2 

86.8 

88.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

3500| 

61.3 

65.1 

72.0 

75.7 

83.7 

90.2 

92.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

3000| 

64.2 

68.0 

74.9 

78.7 

86.8 

93.3 

95.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

| 

2500| 

65.8 

69.6 

76.7 

80.4 

88.6 

95.2 

97.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98. J 

98.3 

GE 

2000| 

65.9 

69.7 

76.9 

80.7 

89.1 

96.1 

98.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1800| 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.2 

96.2 

98.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1500| 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.4 

96.4 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1200) 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.* 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1 

10001 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

900 1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 
l 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

GE 

200 1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  j 

1 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000  J 

66.0 

69.8 

77.0 

80.8 

89.6 

96.6 

98. A 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCT  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  APR  HOURS:  i8-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

G  F. 
0 

1 

NO  CEIL  | 

54.8 

57.4 

61.2 

63.9 

68.9 

71.0 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

:  i  .  . 

GE 

i 

20000| 

59.8 

62.9 

66.9 

69.8 

75.3 

78.4 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

A*  .'/ 

C£ 

I 8000| 

60.1 

63.3 

67.4 

70.3 

75.9 

79.0 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.. 

GE 

16000) 

60.1 

63.3 

67.4 

70.3 

75.9 

79.0 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79./ 

r  " 

GE 

14000 | 

60.4 

63.7 

67.8 

70.7 

76.2 

79.3 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

30.2 

50  . 

GE 

'2000  j 

61.8 

65.2 

69.3 

72.2 

77.8 

80.9 

81 .6 

81.7 

81.8 

81. a 

81.8 

81.8 

81.8 

81.0 

81.8 

t 

GE 

I 

10000] 

62.2 

65.7 

69.9 

72.8 

78.4 

82.0 

82.7 

82.8 

32.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82. V 

82  9 

.  ;• 

CE 

90001 

62.6 

66.0 

70.2 

73.1 

78.8 

82.3 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

33.2 

GE 

8000| 

63.4 

67.0 

71.3 

74.2 

79.9 

83.4 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

34.3 

34.3 

'V, .  •> 

GE 

7000| 

63.6 

67.1 

71.4 

74.3 

80.0 

83.6 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

04.4 

34  4 

GE 

6000| 

64.0 

67.6 

71.9 

74.8 

80.4 

84.0 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

34.9 

C4 .  ✓ 

v.  : 

GE 

1 

5000! 

65.4 

69.0 

73.3 

76.2 

81.9 

85.4 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

36.3 

GE 

45G0 1 

66.1 

69.7 

74.1 

77.0 

82.7 

86.2 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87. 1 

' 

GE 

4000| 

70.2 

73.8 

78.2 

81.1 

86.9 

90.4 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91  5 

)\  . 

GE 

3500| 

73.0 

76.6 

81.2 

84.2 

90.1 

93.7 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

3000| 

74.4 

78.0 

82.8 

86.0 

91.9 

95.4 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1 

2500| 

75.2 

78.9 

83.9 

87.2 

93.1 

96.7 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

v'7  i 

GE 

2000  j 

75.7 

79.3 

84.4 

87.9 

93.8 

97.7 

98.3 

93.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

93.6 

98.6 

GE 

1800) 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

93.9 

97.9 

96.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

93  6 

98. 

GE 

1500) 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.2 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  1 

95  1 

* ' 

GE 

1200  j 

75.8 

79.4 

84.6 

83.0 

94.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

95.7 

■#  V 

GE 

1 

1000] 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99 .  i. 

Gfc 

900 1 

75.8 

79.4 

84.6 

38.0 

94.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800  j 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.3 

99.9 

.  99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

■•*.* 

GE 

700 1 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.5 

>  \ 

GE 

600  j 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

5-..V 

GE 

1 

500 1 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99,4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

’  J  J  . 

GE 

400  j 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iOO.O 

GE 

300  j 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CO  (> 

Cl 

200 1 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.O 

iOc  r 

GE 

100  j 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

’00.0 

100.0 

100.0 

ioo 

Gc. 

1 

000 1 

75.8 

79.4 

84.6 

88.0 

94.0 

98.3 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

*00.0 

100.0 

1 00 .  c 

DC.. 
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OPERATING  LOCATION  «A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMERt  722860  STATION  NAME:  KARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

r 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

57.9 

59.2 

63.2 

66.1 

69.9 

70.9 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GC  20000 

60.7 

62.1 

66.6 

69.8 

74.3 

75.8 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

18000 

60.7 

62.1 

66.6 

69.8 

74.3 

75.8 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

16000 

60.7 

62.1 

66.6 

69.8 

74.3 

75.8 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

HOOO 

60.8 

62.2 

66.7 

69.9 

74.4 

75.9 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE  12000 

' 

61.0 

62.4 

66.9 

70.1 

74.8 

76.2 

77.2 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

10000 

62.0 

63.4 

67.9 

71.1 

75.8 

77.3 

78.3 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

90n0 

62.0 

63.4 

67.9 

71.1 

75.8 

77.3 

78.3 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

8000 

63.3 

64.8 

69.2 

72.6 

77.2 

78.8 

79.8 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

7000 

63.4 

64.9 

69.3 

72.7 

77.3 

78.9 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

6000 1 

64.0 

65.4 

69.9 

73.2 

77.9 

79.4 

80.4 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

5000 

65.7 

67.1 

71.6 

74.9 

79.6 

81.1 

82.1 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

4500 

66.9 

68.3 

72.8 

76.1 

80.8 

82.3 

83.3 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

4000 

69.6 

71.0 

75.4 

78.8 

83.4 

85.0 

86.0 

86.3 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

3S00| 

71.6 

73.1 

77.6 

81.0 

85.7 

87.2 

88.2 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

3000 1 

73.7 

75.3 

80.2 

84.4 

89.2 

90.8 

91.8 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

2500| 

75.2 

77.0 

82.0 

86.2 

91.0 

92.9 

93.9 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

2000| 

76.1 

77.9 

82.9 

87.2 

92.3 

94.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

1800| 

76.4 

78.2 

83.2 

87.7 

92.9 

94.9 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

1 500 1 

77.0 

78.8 

83.9 

88.6 

94.6 

96.8 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1200| 

77.0 

78.8 

83.9 

88.7 

94.8 

97.2 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1000| 

77.0 

78.8 

83.9 

88.7 

94.8 

97.3 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

900 1 

77.0 

78.8 

83.9 

88.7 

94.8 

97.3 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

800 1  77.0 

78.8 

83.9 

88.7 

94.8 

97.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

700 |  77.0 

78.8 

83.9 

88.7 

94.8 

97.3 

98.4 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

600 |  77.0 

78.8 

83.9 

88.7 

94.8 

97.3 

98.4 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

95.6 

99.6 

99.6 

GE 

5001 

77.0 

78.8 

83.9 

88.7 

94.8 

97.3 

98.6 

99.0 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

4001  77.0 

78.8 

84.0 

88.8 

94.9 

97.4 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

77.0 

78.8 

84.0 

88.8 

94.9 

97.4 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 |  77.0 

78.8 

84.0 

88.8 

94.9 

97.4 

98.7 

99.2 

'■>9.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1Q0|  77.0 

78.8 

84.0 

88.8 

94.9 

97.4 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1  77.0 

78.8 

84.0 

88.8 

94.9 

97.4 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATIC*  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  CA 
+  8 

PER  1 00 
MONTH: 

OF 

APR 

RECORO:  AUG  79 
HOURS:  ALL 

-  JUL  89 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5  4 

3  21/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8  1/4 

HO  CEIL  ! 

48.5 

50.3 

53.8 

55.8 

60.4 

62.6 

63.8 

64.6 

65.0 

65.4 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

GE 

1 

20000| 

51.3 

53.3 

57.0 

59.3 

64.3 

67.2 

68.6 

69.4 

69.8 

70.3 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.7 

VO  o 

GE 

isoooj 

51.5 

53.5 

57.3 

59.6 

64.6 

67.4 

68.9 

69.7 

70.1 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71 . 

GE 

16000| 

51.5 

53.5 

57.3 

59.6 

64.6 

67.4 

68.9 

69.7 

70.1 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

‘  l.:i 

GE 

140001 

52.1 

54.1 

58.0 

60.2 

65.3 

68.1 

69.5 

70.4 

70.8 

71.3 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

'(  ;  .  j 

GE 

120001 

1 

52.5 

54.6 

58.5 

60.8 

65.8 

68.7 

70.1 

71.0 

71.5 

71.9 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

7*  . ' 

GE 

1 

lOOOOj 

53.0 

55.2 

59.2 

61.5 

66.7 

69.6 

71.1 

71.9 

72.4 

72.9 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

TV  ; 

GE 

9000 1 

53.3 

55.4 

59.4 

61.8 

66.9 

69.9 

71.3 

72.2 

72.7 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73 . 5 

?3 . 

GE 

8000  j 

53.9 

56.0 

60.1 

62.4 

67.6 

70.6 

72.0 

72.9 

73.4 

73.8 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

7000 1 

54.0 

56.2 

60.2 

62.5 

67.7 

70.7 

72.2 

73.0 

73.5 

74.0 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

,4  5 

GE 

6000| 

i 

54.3 

56.5 

60.6 

63.0 

68.2 

71.2 

72.7 

73.6 

74.0 

74.5 

74.7 

74.7 

74.3 

74.2 

74 .  > 

. 

GE 

1 

5000 1 

55.7 

57.9 

62.0 

64.5 

69.8 

72.3 

74.3 

"5.2 

75.6 

76.1 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.5 

73  ' 

GE 

4500  j 

56.7 

58.9 

63.2 

65.7 

71.0 

74.0 

75.5 

76.4 

76.8 

77.3 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

'7.7 

77 

GE 

4000| 

59.6 

61.8 

66.3 

68.8 

74.3 

77.3 

78.8 

79.7 

80.2 

80.6 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

el 

:1 . 

GE 

3500| 

61.8 

64.1 

68.7 

71.4 

76.9 

79.9 

81.5 

82.4 

82.8 

83.3 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

33.7 

83.3 

GE 

3000| 

1 

64.5 

66.9 

71.9 

74.9 

80.7 

83.7 

85.3 

86.2 

86.7 

87.1 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

GE 

2500| 

65.9 

68. A 

73.7 

76.7 

82.6 

85.8 

87.5 

88.4 

88.8 

89.3 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

39.3 

39.5 

GE 

2000| 

66.7 

69.4 

74.8 

77.9 

84.1 

87.5 

89.2 

90.2 

90.6 

91.1 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

1800| 

66.9 

69.6 

75.1 

78.2 

84.5 

87.9 

89.6 

90.6 

91.0 

91.5 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

72 . 0 

. . 

GE 

1500| 

67.4 

70.1 

75.9 

79.2 

85.8 

89.5 

91.2 

92.2 

92.7 

93.2 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

.  • 

GE' 

1200| 

l 

67.5 

70.2 

76.0 

79.4 

86.1 

89.9 

91.8 

92.8 

93.3 

93. C 

9^.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

GE 

1 

1000  j 

67.6 

70.3 

76.2 

79.6 

86.3 

90.3 

92.3 

93.4 

94.1 

94.6 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

.£ 

900 1 

67.6 

70.3 

76.3 

79.7 

86.5 

V0.4 

92.5 

93.6 

94.4 

95.1 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

i  :i . . 

IE 

300  j 

67.6 

70.4 

76.3 

79.7 

86 . 6 

90.6 

92.8 

93.9 

94.8 

95.5 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

<'  *.  . 

GE 

700 1 

67.7 

70. A 

76.4 

79.8 

86.7 

90.8 

92.9 

94.2 

95.1 

95.8 

96.1 

96.2 

96.4 

96.5 

96.6 

’/A 

GE 

tool 

1 

67.7 

70.4 

76.4 

79.8 

86.3 

90.9 

93.1 

94.3 

95.3 

96.1 

96.5 

96.6 

96.9 

96.9 

97.1 

9}  .  2 

GE 

1 

500 1 

67.7 

70.4 

76.4 

79.8 

86.8 

90.9 

93.2 

94.6 

95.5 

96.4 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.5 

V  / .  / 

GE 

400 1 

67.7 

70.4 

76.4 

7°. 9 

86  9 

90.9 

93.3 

94.7 

95.7 

96.7 

97.2 

97.4 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

Gt 

300 1 

67.7 

70.4 

76.4 

79.9 

86.9 

90.9 

93.4 

94.7 

95.8 

96.8 

97.3 

97.6 

98.0 

98.1 

98.5 

vC.  7 

■3E 

200 1 

67.7 

70.4 

76.4 

79.9 

86.9 

90.9 

93.4 

94.7 

95.8 

96.8 

97.4 

97.6 

98.2 

98.3 

98.6 

r  >  , 

>E 

100| 

1 

67.7 

70.4 

'  76.4 

79.9 

86.9 

90.9 

93.4 

94.7 

95.8 

96.8 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

■S  . . 

oE 

1 

000 1 

67.7 

70.4 

76.4 

79.9 

86.9 

90.9 

93.4 

94.7 

95.8 

96.8 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98  .  r 

iQiML  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  72 00 
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OPERA T I  IMS  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  MAY 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

41.0 

43.2 

47.3 

51.0 

55.3 

56.8 

59.6 

61.0 

61.3 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

GE 

20000 

42.4 

44.6 

49.1 

52.8 

57.5 

59.0 

62.0 

63.4 

63.8 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

GE  18000 

42.4 

44.6 

49.1 

52.8 

57.5 

59.0 

62.0 

63.4 

63.8 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

GE  16000 

42.4 

44.6 

49.1 

52.8 

57.5 

59.0 

62.0 

63.4 

63.8 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

GE 

14000 

42.6 

44.8 

49.5 

53.1 

S8.1 

59.8 

62.8 

64.2 

64.5 

65.4 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

GE 

12000 

42.8 

45.2 

49.8 

53.4 

58.4 

60.2 

63.2 

64.6 

64.9 

65.8 

65.9 

6.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

CE 

10000 

42.9 

45.3 

49.9 

53.5 

58.5 

60.3 

63.3 

64.7 

65.1 

65.9 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

GE 

9000 

43.2 

45.6 

50.2 

53.9 

58.8 

60.6 

63.7 

65.1 

65.4 

66.2 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

GE 

8000 

43.3 

45.7 

50.3 

54.1 

59.0 

60.9 

63.9 

65.3 

65.6 

66.5 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

GE 

7000| 

43.3 

45.7 

50.3 

54.1 

59.0 

60.9 

63.9 

65.3 

65.6 

66.5 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

GE 

6000 

43.3 

45.8 

50.4 

54.2 

59.1 

61.0 

64.0 

65.4 

65.7 

66.6 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

GE 

5000 

43.5 

46.0 

50.6 

54.4 

59.4 

61.3 

64.3 

65.7 

66.0 

67.1 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

GE 

4500 

44.8 

47.3 

51.9 

55.7 

60.6 

62.6 

65.6 

67.0 

67.3 

68.4 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

GE 

4000 

45.8 

48.3 

53.0 

56.8 

61.8 

63.8 

66.8 

68.2 

68.5 

69.6 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

CE 

3500 1 

48.2 

50.6 

55.4 

59.1 

64.5 

66.5 

69.5 

70.9 

71.2  . 

72.3 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

GE 

3000| 

50.0 

52.5 

57.2 

61.0 

66.3 

68.3 

71.3 

72.7 

73.0 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

GE 

2500 

51.3 

54.0 

59.4 

63.2 

68.6 

70.5 

73.5 

74.9 

75.3 

76.3 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

GE 

2000| 

52.9 

55.6 

61.2 

65.1 

71.2 

73.1 

76.1 

77.5 

77.8 

79.0 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

GE 

1800 

53.8 

56.5 

62. S 

66.3 

72.8 

74.7 

77.8 

79.2 

79.6 

80.8 

80. 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

GE 

1500| 

54.7 

57.4 

63.9 

68.4 

75.6 

77.5 

80.8 

82.2 

82.5 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

GE 

1200| 

55.9 

58.6 

65.8 

71.1 

78.5 

.  80.6 

84.1 

85.5 

85.8 

87.3 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

GE 

1000| 

55.9 

58.6 

66.5 

72.0 

80.8 

83.2 

87.2 

88.7 

89.0 

90.5 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

GE 

900 1 

56.3 

59.0 

66.9 

72.8 

81.8 

84.4 

88.7 

90.2 

90.5 

92.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

GE 

800 1 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.3 

84.8 

89.8 

91.3 

91.6 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

GE 

700 1 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.3 

84.8 

89.8 

91.4 

91.7 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

GE 

600  j 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.4 

85.2 

90.1 

92.0 

92.6 

94.2 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

GE 

500 1 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.4 

85.2 

90.8 

92.8 

93.8 

96.0 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GE 

400 1 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.4 

85.2 

90.8 

93.0 

94.0 

97.1 

97.5 

97.7 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

GE 

300 1 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.4 

85.3 

91.0 

93.2 

94.2 

97.3 

97.7 

98.0 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

GE 

200 1 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.4 

85.3 

91.0 

93.2 

94.2 

97.3 

97.7 

98.0 

98.3 

98.4 

99.0 

99.7 

GE 

100| 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.4 

85.3 

91.0 

93.2 

94.2 

97.5 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

99.4 

100.0 

GE 

1 

000 1 

56.5 

59.1 

67.0 

72.9 

82.4 

85.3 

91.0 

93.2 

94.2 

97.5 

98.1 

98.3 

98.6 

°8.7 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

♦  8 

MONTH 

MAY 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE'  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

C.fJ 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

;i 

1 

NO  CEIL  | 

31.9 

32.9 

36.0 

38.0 

41.5 

43.2 

44.6 

46.2 

47.2 

48.3 

48.9 

48.9 

49.7 

49.7 

49.9 

50  2 

GE 

i 

20000| 

33.1 

34.2 

37.3 

39.2 

43.1 

44.8 

46.5 

48.1 

49.2 

50.4 

51.1 

51.1 

51.9 

51.9 

52.2 

GE 

isoooj 

33.1 

34.2 

37.3 

39  2 

43.1 

44.8 

46.5 

48.1 

49.2 

50.4 

51.1 

51.1 

51.9 

51.9 

52  2 

GE 

16000 1 

33.1 

34.2 

37.3 

39.2 

43.1 

44.8 

46.6 

48.2 

49.4 

50.5 

51.2 

51.2 

52.0 

52.0 

52.3 

GE 

14000 j 

33.7 

34.7 

37.8 

39.8 

43.7 

45.4 

47.2 

48.8 

50.0 

51.2 

51.8 

51.8 

52.7 

52.7 

52.9 

— •»  -• 

..  v  .  . 

GE 

12000| 

33.7 

34.7 

38.1 

40.0 

44.0 

45.7 

47.7 

49.4 

50.5 

51.7 

52.4 

52.4 

53.2 

53.2 

53.4 

GE 

1 

100001 

33.9 

34.9 

38.3 

40.2 

44.2 

45.9 

48.0 

49.6 

50.8 

51 .9 

52.6 

52.6 

53.4 

53.4 

,  / 

GE 

90001 

34.2 

35.3 

38.6 

40.5 

44.5 

46.2 

48.3 

49.9 

51.1 

52.3 

52.9 

52.9 

53.8 

53.3 

. 0 

GE 

8000 1 

34.3 

35.4 

38.7 

40.6 

44.6 

46.3 

48.4 

50.0 

51.2 

52.4 

53.0 

53.0 

53.9 

53.9 

54  ! 

GE 

70001 

34.3 

35.4 

38.7 

40.6 

44.6 

46.3 

48.4 

50. G 

51.2 

52.4 

53.0 

53.0 

53.9 

53.9 

54  1 

J 

GE 

60001 

34.3 

35.4 

38.7 

40.6 

44.6 

<♦6.3 

48.4 

50.0 

51.2 

52.5 

53.1 

53.1 

54.0 

54.0 

34.2 

>  ,■ 

GE 

1 

5000 1 

35.2 

36.2 

39.6 

41.5 

45.5 

47.2 

49.2 

50.9 

52.0 

53.3 

54.0 

54.0 

54.8 

54.8 

65  1 

.»>  • 

GE 

4500 1 

35.8 

36.9 

40.2 

42.2 

46.1 

47.8 

49.9 

51.5 

52.7 

54.0 

54.6 

54.6 

55.5 

55.5 

35.7 

j.; 

GE 

*000 1 

36.0 

37.1 

40.4 

42.5 

46.7 

48.4 

50. g 

52.0 

53.2 

54.5 

55.2 

55.2 

56.0 

56.0 

56.2 

hi . , 

GE 

3500| 

38.2 

39.2 

42.6 

44.6 

48.8 

50.5 

52.6 

54.2 

55.4 

56.7 

57.3 

57.3 

58.2 

58.2 

53.4 

58.  S 

Gt 

3000 1 

39.2 

40 .4 

43.9 

45.9 

50.1 

51.8 

53.9 

55.5 

56.7 

58.0 

58.6 

58.6 

59.5 

59.5 

59  7 

•60. 1 

GE 

1 

2500 1 

41.2 

42.5 

46.5 

48.8 

53.4 

55.3 

57.4 

59.0 

60.2 

61.5 

62.2 

62.2 

63.0 

63.0 

63.2 

:2  7 

GE 

2000  j 

43.4 

44.7 

49.2 

51.8 

57.1 

59.1 

61.5 

63.3 

64.6 

65.9 

66.6 

66.6 

67.4 

67  4 

$7 

GE 

1800| 

44.0 

45.3 

49.8 

52.5 

58.1 

60.1 

62.5 

64.4 

65.7 

67.0 

67.6 

67.6 

68.5 

6C  5 

OS  ■' 

GE 

1500 1 

45.1 

46.5 

51.6 

54.7 

61.4 

63.5 

66.7 

68.8 

70.1 

71.4 

72.0 

72  0 

72.9 

72.5 

73,1 

GE 

1200 1 

46.2 

47.6 

53.0 

56.2 

64.0 

66.5 

69.3 

72.2 

73.4 

74.7 

75.4 

75.4 

76.3 

76.5 

76  ' 

1 

1000 1 

46.5 

48.0 

53.4 

56.7 

65.1 

67.7 

71.4 

74.2 

75.5 

77.1 

77.7 

77.7 

78.8 

78.9 

79,1 

?c  ■ 

GE 

900  j 

46.7 

48.2 

53.9 

57.1 

65.9 

68.8 

72.6 

75.6 

76.9 

78.5 

79.1 

79.1 

80.2 

80.3 

30.3 

GE 

300  j 

46.7 

48.2 

53.9 

57.4 

66.7 

69.7 

74.3 

77.6 

78.9 

80.5 

81.2 

81.2 

82.3 

32.4 

32.6 

„ 

GE 

700 1 

46. 7 

48.2 

53.9 

57.4 

66.9 

70.0 

74.9 

78.6 

eo.o 

81.3 

82.5 

82.5 

83.8 

33.5 

‘j4  - 

■ 

600  j 

46.7 

48.2 

54.0 

57.5 

67.2 

70.4 

75.5 

80.1 

81.6 

83.4 

84.1 

84.2 

85.5 

85.6 

85  C 

•  r 

GE 

1 

500 1 

46.7 

48.2 

54.0 

57.5 

67.2 

70.4 

75.9 

80.9 

82.8 

85.1 

86.3 

86.5 

87.8 

88.0 

88.7 

) 

GE 

400 1 

46.7 

48.2 

54.0 

57.5 

67.2 

70.4 

76.1 

81.4 

83.5 

86.6 

88.2 

88.4 

90.1 

90.2 

90.5 

vl  .5 

GE 

300  j 

46.7 

48.2 

54.0 

57.5 

67.2 

70.4 

76.1 

81.4 

83.5 

86.9 

88.9 

89.4 

91.4 

91.5 

92. 

7- 

GE 

£00 1 

46.7 

48.2 

54.0 

57.5 

67.2 

70.4 

76.1 

81.4 

33.5 

86.9 

89.1 

89.6 

92.0 

92.5 

94  .  - 

<'t 

100 1 

46.7 

48.2 

54.0 

57.5 

67.2 

70.4 

76.1 

81.4 

83.5 

87.0 

89.4 

89.8 

92.3 

92.7 

r". 

cr 

I 

000 1 

46.7 

48.2 

54.0 

57.5 

67.2 

70.4 

76.1 

81.4 

33.5 

87.0 

89.4 

89.8 

92.3 

92.7 

95  4 

i, 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEIURG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERIOO  OF  RECORD:  AUC  79  -  JUL  89 
MONTH:  NAT  HOURS:  06-08 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

29.4 

29.7 

32.0 

34.4 

38.2 

40.4 

42.6 

44.4 

45.8 

46.6 

7.3 

47.3 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

GE  20000| 

30.8 

31.2 

33.7 

36.0 

40.2 

42.7 

45.1 

46.9 

48.3 

49.2 

50.2 

50.2 

50.6 

50.5 

50.8 

50.9 

GE  180001 

30.8 

31.2 

33.7 

36.0 

40.2 

42.7 

45.1 

46.9 

48.3 

49.2 

50.2 

50.2 

50.6 

50  j 

50.8 

50.9 

GE 

16000| 

30.8 

31.2 

33.7 

36.0 

40.2 

42.7 

45.1 

46.9 

48.3 

49.2 

50.2 

5U.2 

50.6 

50.6 

50.8 

50.9 

GE 

14000 | 

31.1 

31.5 

34.0 

36.3 

40.5 

43.0 

45.4 

47.2 

48.6 

49.6 

50.5 

50.5 

51.0 

51.0 

51.1 

51.2 

GE 

13000) 

31.6 

32.0 

34.5 

37.0 

41.2 

44.0 

46.3 

48.3 

49.7 

50.6 

51.6 

51.6 

52.0 

52.0 

52.2 

52.3 

GE 

1 

10000| 

32.0 

32.5 

35.1 

37.5 

-1.7 

4*.  5 

46.9 

48.8 

50..? 

51.2 

52.2 

52.2 

52.6 

52.6 

52.7 

52.8 

GE 

9000| 

32.0 

32.5 

35.1 

37.5 

41.7 

44.5 

46.9 

-8.8 

50.2 

51.2 

52.2 

52.2 

52.6 

52.6 

52.7 

52.8 

GE 

8000| 

32.0 

32.5 

35.1 

37.7 

42.2 

44.9 

4  7.3 

49.2 

50.6 

51.6 

52.6 

52.6 

53.0 

53.0 

53.1 

53.2 

GE 

7000  j 

32.0 

32.5 

35.1 

37.7 

42.2 

44.9 

47.3 

49.2 

50.  o 

5-1.6 

52.6 

52.6 

53.0 

53.0 

53  1 

53.2 

GE 

6000 1 

32.0 

32.5 

35.1 

37.7 

42.2 

44.9 

-7.3 

49.2 

50.6 

51.6 

52.6 

52.0 

53.0 

53.0 

53  1 

53.2 

GE 

5000| 

32.5 

32.9 

35.5 

38.2 

42.6 

45.4 

47,7 

49.7 

51.1 

52.2 

53.1 

53.1 

53.5 

53.5 

53.7 

53.8 

GE 

4500| 

32.9 

33.3 

35.9 

38.6 

43.0 

45.8 

48.2 

50.1 

51.5 

52.6 

53.5 

53.5 

54.0 

54.0 

54.1 

54.2 

GE 

4000 1 

33.9 

34.4 

37.1 

40.0 

44.5 

47.4 

49.8 

51.7 

53.1 

54.4 

55.4 

55.4 

55.8 

55.8 

55.9 

56.0 

GE 

3500| 

36.6 

37.1 

40.0 

42.9 

4.5 

50.4 

S2.9 

54.9 

56.3 

57.6 

58.6 

58.6 

59.0 

59.0 

59.1 

59.2 

GE 

3000| 

j 

39.2 

39.8 

42.7 

45.6 

50.3 

53.2 

55.7 

57.8 

59.2 

60.5 

61.5 

61.5 

61.9 

61.9 

62.0 

62.2 

GE 

2500| 

42.4 

43.1 

46.5 

49.8 

55.2 

58.2 

60.9 

63.2 

6-. 8 

66.1 

67.1 

67.1 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

GE 

2000| 

43.1 

44.0 

47.7 

51.4 

57.2 

60.2 

63.3 

65.9 

67.5 

68.8 

69.8 

69.8 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

GE 

1800| 

43.7 

44.7 

48.7 

52.5 

58.8 

61.9 

65.3 

68.0 

69.6 

70.9 

71.8 

71.8 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

GE 

1500| 

44.1 

45.5 

49.9 

54.2 

61.5 

65.1 

68.9 

71.7 

73.7 

74.9 

75.9 

75.9 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

GE 

1200| 

44.3 

45.7 

50.2 

54.9 

62.9 

67.3 

71.6 

75.1 

77.2 

78.7 

79.7 

79.7 

80.2 

80.3 

80.4 

80.5 

GE 

1000| 

44.3 

45.7 

50.3 

55.1 

63.8 

68.2 

72.8 

76.3 

78.7 

80.4 

81.4 

81.4 

81.9 

82.0 

82.2 

82.3 

GE 

900  j 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.5 

69.0 

73.7 

77.5 

80.0 

81.8 

82.9 

82.9 

83.4 

83.5 

83.7 

83.8 

GE 

800 1 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.6 

74.4 

78.5 

81.1 

82.9 

84.2 

84.2 

84.8 

84.9 

85.1 

85.2 

GE 

700  j 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.7 

74.6 

78.9 

81.7 

83.9 

85.5 

85.5 

86.1 

86.2 

86.3 

86.5 

GE 

600 1 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.8 

74.8 

79.8 

82.8 

85.6 

87.4 

87.4 

88.2 

88.3 

88.4 

88.5 

GE 

500 1 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.8 

74.9 

79.9 

83.1 

86.7 

89.2 

89.6 

90.8 

90.9 

91.4 

91.6 

GE 

400 1 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.8 

74.9 

80.2 

84.0 

87.8 

91.0 

91.6 

93.0 

93.1 

94.0 

94.3 

GE 

300 1 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.8 

74.9 

80.2 

84.0 

88.0 

91.5 

92.2 

94.1 

94.2 

95.7 

96.2 

GE 

200| 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.8 

74.9 

80.2 

84.0 

88.0 

91.5 

92.2 

94.2 

94.4 

96.3 

98.7 

GE 

1001 

44.6 

46.0 

50.6 

55.6 

64.6 

69.8 

74.9 

80.2 

84.0 

88.0 

91.5 

92.2 

94.2 

94.4 

96.6 

99.7 

GE 

000 1 

44.6 

46.0 

50. i 

55.6 

64.6 

69.8 

74.9 

80.2 

84.0 

38.0 

91.5 

92.2 

94.2 

94.4 

96.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  UA»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAEETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  8V 


LST 

TO  UTC : 

♦  8 

• 

MONTH:  MAY 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3  21/2  2 

1  1/2  1  1/4 

1 

5/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

HO 

l Ell  | 

36.0 

39.1 

44.0 

49.  1 

5/. 6 

61.1 

63.7 

64.8 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

55.4 

GE 

20000| 

37.8 

41.4 

46.  7 

52.0 

60.9 

64.7 

67.3 

68.6 

68.9 

69. 1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69,1 

Gt 

1 8000  j 

37.8 

41.4 

46.7 

52.0 

61.0 

64.8 

67.4 

68.7 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

T  6000 ! 

37.8 

41.4 

46.  7 

52.0 

61.0 

64.8 

6/. 4 

68.7 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

39.2 

GE 

14000  j 

38.2 

41 .9 

47.4 

52.8 

61.7 

65.6 

68.2 

69.5 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70. 0 

•j .  - 

GE 

12000| 

38.6 

42.4 

48.0 

53.3 

62.3 

66.1 

68.7 

70.0 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

,’C ,  3 

GE 

.00001 

38.6 

42.4 

48.0 

53.3 

62.3 

66.2 

68.3 

70.1 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70  6. 

GE 

90001 

38.7 

42.5 

48.1 

53.4 

62.4 

66.3 

63.9 

70.2 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

FO  3 

/■ , 

GE 

8000| 

38.8 

42.6 

48.4 

53.8 

62.7 

66.7 

69.2 

70.5 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71  1 

GE 

70GO  | 

38.8 

42.6 

48.4 

53.8 

62.7 

66.7 

69.2 

70.5 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71 .  i 

GE 

6000 1 

39.1 

42.9 

48.7 

54.1 

63.0 

67.1 

69.7 

71.0 

71 .3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

:•  i .  ■> 

GE 

5000 1 

39.4 

43.3 

49.  1 

54.5 

63 . 4 

67.5 

70.1 

71  .4 

71.7 

71.9 

71 .9 

71.9 

71.9 

71.9 

::  * 

GE 

4500  j 

39.9 

43.9 

49.8 

55.2 

64.1 

68.3 

70.9 

72.2 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

4000| 

41.8 

45.8 

51.7 

57.1 

66.2 

70.4 

73.1 

74.4 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

*4  . 

: 

GE 

3500 1 

45.7 

49.9 

55.8 

61.3 

70.4 

74.8 

77.5 

78.8 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.* 

GE 

3000| 

50.9 

55.2 

61.6 

67.2 

76.8 

81.2 

83.9 

85.2 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

A5 . 7 

GE 

2500 1 

53.2 

57.7 

64.9 

70.6 

80.5 

85.5 

88.3 

89.7 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

X: 

GE 

2000| 

53.7 

58.3 

65.9 

72.0 

32.2 

87.6 

90.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92  7 

??  7 

GE 

1800| 

53.7 

58.3 

66.0 

72.2 

82.3 

88.0 

90.9 

92.5 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

13  , 

J£ 

1 500 1 

54.1 

58.8 

66.9 

73.0 

83.7 

89.9 

92.8 

94.6 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

1 200 1 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.5 

93.4 

95.5 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96  ■: 

GE 

1000| 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.1 

96.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

y\  . 

GE 

900 1 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

96.9 

98.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

93.7 

98  / 

GE 

800 1 

5/  .3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

HY  • 

GE 

700 1 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

90.5 

GE 

600 1 

54  3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.6 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

V  1 

GE 

500 1 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

s. 

GE 

400  | 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99  5 

"  y  < 

GE 

300  j 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

IOC  : 

GE 

200  j 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

100,0 

■  00.0 

GO  , 

,E 

1 00  [ 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84. 1 

90.9 

9s.2 

97.0 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

.00.0 

,00  c 

CO  > 

■ 

Gt 

000 1 

54.3 

59.0 

67.1 

73.3 

84.1 

90.9 

94.2 

97.0 

98.6 

99.3 

99.8 

99.8 

100. c 

,00.0 

.  wB  >. 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAfETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA  PERIOD  OF  RECORD:  aUG  79  JUL  89 

LST  TOUTC:  ♦  8  MONTH:  MAT  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE  GE 

2  1/2  2 

GC 

1/? 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

32.9 

36.9 

44.5 

50.8 

63.9 

67.5 

71.0 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

20000 

35.7 

39.9 

47.8 

54.7 

68.5 

72.6 

76.3 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

18000| 

35.9 

40.1 

48.1 

55.1 

68.8 

72.9 

76.7 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

16000| 

35.9 

40.1 

48.1 

55.1 

68.8 

72.9 

76.7 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

140001 

36.3 

40.5 

48.6 

55.7 

69.6 

73.7 

77.4 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

12000) 

36.7 

41.1 

49.1 

56.2 

70.1 

74.2 

78.0 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

1 

100001 

36.8 

41.4 

49.5 

56.6 

70.6 

74.7 

78.5 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

9000) 

36.8 

41.4 

49.5 

56.6 

70.6 

74.7 

78.5 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

30.2 

30.2 

80.2 

80.2 

GE 

8000| 

36.9 

41.5 

49.7 

56.8 

70.9 

74.9 

78.7 

30.1 

80.- 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

7000| 

37.0 

41.6 

49.8 

56.9 

71.0 

75.1 

78.8 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

6000| 

38.0 

42.6 

50.8 

58.2 

72.4 

76.6 

80.3 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

1 

5000| 

38.9 

43.7 

51.8 

59.2 

73.4 

77.6 

81.4 

82.8 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

4300| 

39.8 

44.5 

53.0 

60.4 

74.6 

78.8 

82.6 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

4000| 

42.2 

47.1 

55.6 

63.1 

77.6 

81.8 

85.6 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

37.3 

87.3 

87.3 

GE 

3500| 

45.8 

5C.8 

59.5 

67.2 

81.9 

86.1 

89.9 

91.3 

91  6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

3000| 

48.2 

53.7 

62.9 

70.9 

86.2 

90.4 

94.4 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

2500| 

48.8 

54.7 

64.0 

72.0 

87.5 

91.9 

95.9 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.  * 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

2000| 

48.8 

54.7 

64.1 

72.5 

88.1 

92.7 

96.7 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

iaooj 

48.8 

54.7 

64.2 

72.6 

88.3 

92.9 

96.9 

90.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1500) 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200| 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1 

1000| 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500| 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

1 00 . 9 

100.0 

'00.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

49.1 

55.1 

64  5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

aa. a 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

200 1 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'00.0 

100 . 0 

100.0 

GE 

100| 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97.6 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  '0.0 

100.0 

100.0 

GE 

I 

000 1 

49.1 

55.1 

64.5 

72.9 

88.8 

93.4 

97  .ft 

99.2 

'00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOUPLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AfB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUl  89 

LSI  TO  UTC :  ♦  8  MONTH:  MAT  HOURS:  15-17 


CE'.lING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 
•  5. 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

Gt 

1  1/4 

GE 

1 

CE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

t 

1 

NO  CEIL  | 

37.6 

42.4 

51.1 

57.0 

68.5 

73.8 

74.5 

74.8 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

... 

GE 

i 

20000] 

40.6 

45.6 

54.5 

61.3 

73.4 

79.1 

80 . 0 

80.3 

80.5 

80.8 

80.8 

80.6 

80.8 

80.3 

bO .  6 

, 

BE 

18000  j 

40.9 

45.9 

54.8 

61.6 

73.9 

79.6 

80.4 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

31.2 

SI  2 

V 

GE 

'6000 j 

40.9 

45.9 

54.8 

61.6 

73.9 

79.6 

80.4 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

'jfc 

1ROOC) 

41.2 

46.3 

55.3 

62.0 

74.3 

80.0 

80.9 

81.2 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

31.7 

81.7 

> 

Ut* 

'2000| 

41.9 

47.4 

56.5 

63.2 

75.7 

81.5 

82.4 

82.9 

83.2 

83.4 

83  4 

33.4 

83.4 

83.6 

BV  . 

GE 

1 0000| 

41.9 

47.5 

56.6 

63.3 

75.9 

81.7 

82.6 

S3.' 

33.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

S3  7 

h.;  ? 

GE 

9000) 

42.0 

47.6 

56.8 

63.5 

76.1 

81.9 

82. i 

83.3 

83.7 

83.9 

33.9 

83.9 

83.9 

83.9 

43  5 

GE 

8000| 

42.2 

47.7 

56.9 

63.7 

76.2 

82.0 

82.9 

83.4 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

64  G 

-  . 

GE 

7000 1 

42.3 

47.8 

57.0 

63.8 

76.3 

82.2 

83.0 

83.5 

83.9 

84.1 

fy.,1 

84.1 

84. 1 

U**  1 

■  4  ‘ 

GE 

6000  j 

42.8 

48.4 

57.6 

64.4 

77.0 

82.8 

83.7 

84.2 

34.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

34./ 

f** 

GE 

5000| 

44.8 

50.5 

59.8 

66.6 

79.2 

85.1 

85.9 

86.5 

36.8 

87.0 

37.0 

87.0 

87.0 

87.0 

07, 

•-  , 

GE 

4500 1 

45.7 

51.4 

60.8 

67.6 

80.3 

86.1 

87.0 

87.5 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

58. 1 

GE 

4000  j 

48.4 

54.4 

63.9 

71.0 

83.8 

89.6 

90.4 

91.0 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

9i  ' 

* 

GE 

3500| 

50.9 

57.1 

66.7 

73.8 

86.6 

92.4 

93.3 

93.9 

94.2 

94.4 

9,.* 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

V4  *. 

GE 

3000  j 

52.0 

53.6 

68.7 

76.6 

90.0 

95.8 

96.8 

97.3 

97.6 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

2500 1 

52.3 

58.8 

68.9 

7o.8 

90.3 

96.3 

97.3 

98.. : 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2000) 

52.5 

59.0 

69.1 

77.1 

91.0 

97.0 

98.0 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  2 

GE 

1800 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.2 

98.2 

98.8 

99.? 

99.5 

99.5 

99.5 

59.5 

99.5 

?:  r 

GE 

1500| 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.1 

99.6 

^ 

99.o 

99.8 

99.8 

99. e 

/V  .  J 

G£ 

1200| 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

95  1 

GE 

1000 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97  3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

!00.c 

£  j  * 

fit 

900  j 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

Of-.v 

GE 

800 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.3 

100.0 

100.  J 

100.0 

>00.0 

>00.0 

UO  0 

■  M  ■ 

GE 

700 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'00. c 

co 

y 

GE 

600 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iUO.O 

.00. G 

GE 

500 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

,00.0 

GE 

-.00  j 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

00.  L 

t'jO  v 

uE 

300 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'go.  : 

CE 

200  j 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

1C0.0 

100  0 

1G0.0 

ICO  c 

C". 

GE 

100  j 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.? 

97.3 

98.3 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

'00.0 

iOO  c 

uE 

1 

000 1 

52.5 

59.0 

69.4 

77.3 

91.2 

97.3 

98.3 

‘79.4 

99.8 

100.  j 

luO.O 

,00.0 

10U.G 

.  00 .  c 

;  *-  * 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FRIUUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIUNC  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  F'FRIOO  OF  RECOBP:  AUG  79  JUL  89 


LST 

TO  UTC: 

♦  0 

MONTH: 

Mr 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

A 

3 

2  1/2  2 

1  1/2  1  ./*  1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

53.2 

57.2 

64.0 

67.1 

74.3 

76.9 

77.2 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

1 

GE  200001 

53.1 

59.2 

66.9 

70.6 

78.5 

81.2 

81.5 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

180001 

55.2 

59.4 

67.0 

70.8 

78.6 

81.3 

81.6 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

16000| 

55.3 

59.5 

67.1 

70.9 

78.7 

81.4 

81.7 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

HOOOI 

55.5 

59.7 

67.3 

71.2 

79.0 

81.7 

82.0 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

12000| 

56.5 

61.0 

68.6 

72.6 

80.5 

83.2 

83.5 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.) 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

1 

100001 

57.3 

61.9 

69.6 

73.5 

81.6 

84.4 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

9000| 

57.3 

61.9 

69.6 

73.5 

81.6 

84.4 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

80001 

57.5 

62.2 

69.8 

73.8 

81.9 

84.7 

85.1 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

H5.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

7000| 

57.6 

62.3 

69.9 

73.9 

82.0 

84.8 

85.2 

85.5 

85.7 

35.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

6000) 

57.6 

62.5 

70.2 

74.2 

82.4 

85.2 

85.5 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

Gt 

1 

5000) 

59.6 

64.5 

72.8 

76.8 

84.9 

87.7 

88. 1 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE 

4500  j 

60.2 

65.2 

73.4 

77.4 

85.6 

88.4 

88.7 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

4000| 

61.7 

66.9 

75.3 

79.6 

87.7 

90.5 

90.9 

91.2 

9t  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

3500| 

64.2 

69.6 

78.3 

82.7 

91.0 

93.8 

94.3 

94.6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

3000| 

65.9 

71.3 

80.4 

85.1 

94.2 

97.1 

97.6 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

2500| 

66.1 

71.5 

80.6 

85.3 

94.4 

97.3 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2000| 

66.3 

7’. 7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1800| 

66.3 

7. .7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1300| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1200| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

96.0 

98.5 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1 

1000| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98  S 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.4 

99 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 1 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

99.9 

100.  U 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. U 

100.0 

GE 

*00| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95. 1 

98.0 

98.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

99.4 

99.9 

’00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.1 

98.0 

98.5 

99.* 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000| 

66.3 

71.7 

81.0 

85.8 

95.  1 

98.0 

98.5 

99.4 

99.9 

lOC.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF3  CA  PER T 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LSI  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  V2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/A 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/A 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

53.3 

56.0 

62.5 

65.7 

71.8 

73.2 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

1 

20000| 

54.3 

57.1 

64.0 

67.3 

74.0 

75.4 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

n.  3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

18000| 

54.7 

57.5 

64.4 

67.7 

74.4 

75.8 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

16000) 

54.8 

57.6 

64.5 

67.8 

74.6 

76.0 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

14000| 

54.9 

57.7 

64.8 

68.4 

75.3 

76.7 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

73.6 

78.5 

78.6 

78.6 

GE 

12000| 

55.7 

58.5 

65.6 

69.1 

76.0 

77.4 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79. A 

79. A 

79.4 

79.4 

79. A 

79. A 

GE 

1 

ioooo j 

55.9 

58.8 

65.9 

69.5 

76.3 

77.7 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

9000 1 

55.9 

58.8 

65.9 

69.6 

76.5 

77.8 

79.6 

79.8 

79.8 

79.3 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

8000 1 

56.0 

58.9 

66.0 

69.7 

76.6 

78.0 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

7000  j 

56.0 

58.9 

66.1 

69.8 

76.7 

78.1 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

6000 1 

56.1 

59.4 

66.6 

70.2 

77.1 

78.5 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.  A 

80. A 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

5000| 

57.7 

61.0 

68.2 

71.8 

re. 9 

80.3 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

32.3 

82.3 

82.3 

GE 

4500  j 

58.6 

61.8 

69.0 

72.7 

79.8 

81.2 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

4000 1 

60.6 

63.9 

71.2 

77.8 

82.0 

83.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

3500| 

63.2 

66.6 

74.3 

78.1 

85.3 

86.8 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

38.9 

88.9 

88.9 

88-9 

GE 

3000  j 

1 

65.5 

68.9 

77.0 

80.9 

88.1 

89.7 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

2500| 

66.2 

69.7 

78.1 

82.0 

89.2 

90.9 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

03.0 

93.0 

GE 

2000 1 

67.3 

71.0 

79.4 

83.3 

91.0 

92.0 

94.5 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

75.1 

75 . 1 

95.1 

GE 

1800| 

67.6 

71.3 

79.7 

83.7 

91.4 

93.0 

94.9 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

W.5 

o*  5 

95.5 

GE 

1500| 

67.7 

71.4 

80.4 

84.6 

92.7 

94.3 

96.3 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

9.6.9 

76.9 

96.9 

GE 

1200| 

68.2 

71.8 

81.3 

85.6 

93.8 

95.6 

97.6 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

93.4 

95.4 

Vi.  4 

93.  A 

GE 

1 

10001 

68.2 

71 .8 

81.3 

85.6 

93.8 

95.6 

97.8 

98.2 

98.5 

98  7 

98.7 

98.7 

93  7 

98  7 

70.7 

?l) .  7 

GE 

900 1 

68.3 

71.9 

81.4 

85.7 

94.2 

96.0 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

'r,  , 

>7 . 

•v.2 

GE 

800 1 

68.3 

71.9 

81.4 

85.7 

94.2 

96.0 

98.3 

93.6 

99.0 

99.2 

v9.2 

99.2 

99.2 

?"■'  2 

,v/.2 

9°.  2 

GE 

7ooj 

68.: 

71.9 

81  .4 

85.7 

9».2 

96.0 

98. 3 

98.6 

9V. 0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

V9.4 

99  4 

•7°. 4 

GE 

oQ0| 

68.3 

71.9 

81 .4 

85.7 

5*  .2 

V6. 1 

98.4 

93.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.3 

V  9.3 

99.0 

T.'.ft 

GE 

500| 

68.3 

71.9 

81  .4 

85.7 

94.2 

96.  ‘ 

98.8 

99 . .. 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

.00 

68.3 

71.9 

81.4 

85.7 

94.2 

96.1 

98.3 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

IDO.  0 

100.0 

1C0.0 

GE 

iooj 

68.3 

71.9 

81.4 

35.7 

94. 2 

96.1 

«8.  . 

98.8 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

107  f. 

H;0.  • 

Vn,  3 

GE 

200 1 

68.3 

71  .9 

81 .4 

85.7 

94.2 

96.  1 

98.4 

98.8 

99.4 

9^.9 

99.9 

99.9 

100. 0 

)<.•<• 

ii-0.0 

u::.n 

GE 

100 1 

68.3 

71.9 

81 .4 

85.7 

9., .  2 

9o.l 

93.4 

98. S 

9V.  4 

99.9 

99.9 

99.9 

1CO.O 

100. G 

10  ’) 

1  uo.o 

GE 

1 

000 1 

68.  3 

71 .9 

81.4 

85.7 

V4.2 

56. 1 

98.4 

98.0 

99.4 

9V.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

ICO..! 

110.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


44 


D  •  2 


OPERA  INC  LOCATION  "AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURl  Y  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722  SO  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *  8 


PER  100  Of  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 
MONTH:  NAY  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN  |  GE 

FEET  |  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  |  39.4 

42.2 

47.7 

51.6 

58.9 

61.6 

63.  S 

64.5 

64.9 

65.3 

65.5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

GE 

1 

20000|  41.2 

44.2 

50.0 

54.3 

62.0 

64.9 

67.0 

68.0 

68.5 

68.9 

69.1 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

GE 

18000|  41.3 

44.3 

50.1 

S4.4 

62.2 

65.1 

67.2 

68.2 

68.7 

69.1 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

GE 

T6000|  41.4 

44.3 

50.2 

54.4 

62.2 

65.2 

67.2 

68.2 

68.7 

69.1 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69.7 

GE 

14000|  41.7 

44.7 

50.6 

54.9 

62.8 

65.7 

67.8 

68.8 

69.3 

69.8 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

GE 

12000|  42.2 

45.3 

51.3 

55.6 

63.5 

66.5 

68.6 

69.7 

70.2 

70.7 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

GE 

1 

10000J  42.4 

45.6 

51.6 

55.9 

63.9 

66.9 

69.0 

70.1 

70.6 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

GE 

9000|  42.5 

45.7 

51.7 

56.1 

64.0 

67.1 

69.2 

70.3 

70.8 

71.2 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

GE 

8000|  42.6 

45.8 

51.9 

56.3 

64.3 

67.3 

69.4 

70.5 

71.0 

71.4 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

GE 

7000 j  42.7 

45.8 

51.9 

56.3 

64.3 

67.4 

69.4 

70.5 

71.0 

71.5 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

GE 

6000)  42.9 

46.2 

52.3 

56.7 

64.7 

67.8 

69.9 

71.0 

71.5 

71.9 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

GE 

l 

5000 |  44.0 

47.3 

53.4 

57.9 

65.9 

69.0 

71.1 

72.2 

72.7 

73.2 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

GE 

4500 (  44.7 

48.0 

54.3 

58.7 

66.8 

69.9 

72.0 

75.1 

73.6 

74.0 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

GE 

4000 |  46.3 

49. 7 

56.0 

60.6 

68.8 

71.9 

74.0 

75.1 

75.7 

76.2 

76*4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

GE 

3500 |  49.1 

52.6 

59.1 

63.7 

72.0 

75.2 

77.3 

78.4 

79.0 

79.5 

79.7 

79 .7 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

GE 

3000)  51.4 

55.0 

61.8 

66.6 

75.3 

78.4 

80.6 

81.8 

82.3 

82.8 

83.0 

83.1 

83.2 

Si.  2 

83.3 

83.3 

GE 

2500|  52.7 

56.5 

63.6 

68.6 

77.4 

80.7 

83.0 

84.2 

84.8 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

GE 

2000|  53.5 

57.4 

64.7 

69.9 

79.1 

82.5 

84.9 

86.1 

86.8 

87.3 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.9 

GE 

1800|  53.8 

57.7 

65.1 

70.3 

79,7 

83.2 

85.6 

86.9 

87.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

GE 

1500;  54.2 

58.2 

65.9 

71.4 

81.2 

84.9 

87.5 

88.9 

89.6 

90.2 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

GE 

1200|  54.6 

58.6 

66.5 

72.2 

82.3 

86.2 

88.9 

90.4 

91.3 

91.9 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

GE 

1 

10001  54.6 

58.6 

66.7 

72.3 

82.8 

86.8 

89.7 

91.5 

92.4 

93.  1 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

Gt 

900 j  54.8 

58.8 

66.8 

72.6 

83.2 

87.2 

90.2 

92 . 1 

93.0 

93.1' 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

GE 

800 |  54.8 

58.8 

66.9 

72.6 

87.4 

87.5 

90.7 

92.6 

93.6 

94.. 

94.6 

94 .7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

GE 

700 |  54.8 

58.8 

66.9 

72.6 

33.4 

87  5 

90.8 

92.8 

93.8 

94.7 

95.0 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

GE 

600 )  5h.8 

58.8 

66. V 

72.6 

33.4 

87.6 

90.  V 

93.2 

94.3 

95.3 

95.6 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

GE 

1 

500)  54.8 

58.8 

66.9 

72.6 

83.4 

87.6 

91.1 

93.4 

$4 .  7 

95> 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

Gt 

400 j  54.8 

58.8 

66.9 

72.6 

83.4 

87.6 

91.1 

93.5 

*>h.9 

V6.H 

97.0 

97.8 

97.6 

97.7 

97.8 

98.0 

oE 

300|  54.3 

58.8 

66.9 

7?..  6 

83.4 

87.6 

91.1 

93.6 

94.9 

96.4 

97.2 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.7 

GE 

200 |  54.8 

58.8 

66.9 

72.6 

83.4 

87.6 

91.1 

v  ;.p. 

94.9 

96.4 

97.3 

97.« 

98.1 

98.2 

98.7 

99.6 

GE 

100|  54.8 

58.8 

66.9 

72.6 

83.4 

87.6 

91.1 

93.6 

94.9 

96.5 

97.3 

97. S 

98.1 

98.2 

98.9 

99.9 

GE 

1 

000 |  54.8 

58.8 

66.9 

72.6 

83.4 

87.6 

91.1 

93.6 

94.9 

96.5 

97.3 

97.5 

98.1 

98.2 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

42.4 

46.0 

54.0 

60.7 

70.3 

72.4 

73.9 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

1 

20000| 

42.8 

46.7 

54.7 

61.4 

71.3 

73.4 

75.0 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

18000 j 

42.8 

46.7 

54.7 

61.4 

71.3 

73.4 

75.0 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

1 60C0 | 

42.8 

46.7 

54.7 

61.4 

71.3 

73.4 

75.0 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

14000 j 

42.8 

46.7 

54.7 

61.8 

71.7 

73.8 

75.3 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

12000| 

44.1 

48.0 

56.0 

63.1 

73.0 

75.1 

76.7 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

1 

10000 j 

44.4 

48.3 

56.3 

63.4 

73.3 

75.4 

77.0 

77.8 

77.9 

78.0 

73.0 

78.0 

78.0 

73.0 

78.0 

78.0 

GE 

9000 1 

44.4 

48.3 

56.3 

63.4 

73.3 

75.4 

77.0 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70.0 

GE 

aooo| 

44.4 

48.3 

56.3 

63.4 

73.3 

75.4 

77.0 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

73.0 

GE 

7000 1 

44.4 

48.3 

56.3 

63.4 

73.3 

75.4 

77.0 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

73.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

6000 1 

44.4 

48.3 

56.3 

63.4 

73.3 

75.4 

77.0 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

7a. o 

78.0 

GE 

1 

5000 1 

44.4 

48.3 

56.3 

63.4 

73.3 

75.4 

77.0 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70.0 

GE 

4500 1 

44.8 

48.7 

56.7 

63.8 

73.7 

75.8 

77.3 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

76.3 

78.3 

GE 

4000| 

45.0 

48.9 

56.9 

64.0 

74.1 

76.2 

77.8 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

3500  j 

45.4 

49.3 

57.3 

64.4 

74 .6 

76.7 

78.2 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

3000  j 

46.0 

49.9 

58.0 

65.2 

75.4 

77.6 

79.1 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE 

1 

2500| 

46.9 

50.9 

59.0 

66.6 

76.8 

78.9 

30.4 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

31.4 

81.4 

21.4 

GE 

2000] 

48.3 

52.4 

60.6 

68.2 

78.7 

80.9 

82.6 

85.3 

83.4 

83.o 

83.6 

83.6 

83.6 

.'.<3.6 

83.5 

•  7$ ,  6 

GE 

1300| 

48.4 

52.6 

60.7 

68.4 

79.0 

81.4 

83.1 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

« .  1 

84.1 

R<.1 

GE 

1500 ! 

49.0 

53.1 

61.4 

69.4 

80.3 

83.0 

84.7 

05.4 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

<1S  7 

as.  r 

'5.7 

GE 

1 200  j 

49.2 

53.3 

61.3 

7U.7 

82.2 

85.2 

87.0 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

63.1 

83.1 

u3.1 

GE 

1 

’.0001 

49.3 

53.4 

■  61.9 

71.0 

82.8 

86.2 

88.2 

89.2 

89.4 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.  a 

89.7 

GE 

900  j 

49.7 

53.8 

62.2 

71.6 

83.6 

87.3 

89.4 

90.4 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

y  » .  t 

V'i  .  « 

GE 

G00| 

49.8 

53.9 

62.3 

71.7 

84.4 

88.3 

90.8 

92.1 

92.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

VV ,  3 

92.8 

.v) 

CE 

7C0 1 

50.0 

54.1 

62.6 

72.0 

84.8 

88.8 

91.4 

93.3 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

•|V* .  -f 

GE 

600| 

50.0 

54.1 

62.6 

72.1 

85.2 

89.6 

92.3 

94-4 

94.9 

95.3 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.? 

55.7 

GE 

SCO  I 

50.0 

54.1 

62.6 

72.1 

85.2 

89.7 

92.8 

95.1 

95.6 

96.3 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

400 1 

50.0 

54.1 

62.6 

72.1 

85.2 

89.7 

92.8 

95.6 

96.1 

97.4 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

VO.  4 

GE 

3001 

50.0 

54.1 

62.6 

72.1 

85.2 

89.7 

92.8 

95.7 

96.2 

97.7 

98.7 

98.8 

98.9 

*>  ' 

■»  : 

:  .  ! 

GE 

200  i 

50.0 

54.1 

62.6 

72.1 

5.2 

89.7 

92.8 

95.8 

96.3 

97.8 

98.8 

98.9 

99.1 

1 

95). 

GE 

100  j 

50.0 

54.1 

62.6 

72.1 

85.2 

89.7 

92.8 

95.8 

96.3 

97.8 

98.8 

98.9 

99.2 

9 

If 

GE 

1 

000 1 

50.0 

54.1 

62.6 

72.1 

85.2 

89.7 

92.8 

95.8 

96.3 

97.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

9  >/..* 

»cc.n 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  *8 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MIES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

C£ 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

30.4 

33.9 

37.8 

41.1 

50.1 

53.0 

56.1 

57.9 

58.7 

59.2 

59.4 

59.8 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

GE 

1 

20000| 

30.7 

34.1 

38.0 

41.4 

50.6 

53.4 

56.7 

58.4 

59.2 

59.8 

60.0 

60.3 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

GE 

180001 

30.7 

34.1 

38.0 

41.4 

50.6 

53.4 

56.7 

58.4 

59.2 

59.8 

60.0 

60.3 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

GE 

16000| 

30.7 

34.1 

38.0 

41.4 

50.6 

53.4 

56.7 

58.4 

59.2 

59.8 

60.0 

60.3 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

GE 

14000| 

30.8 

34.3 

38.2 

41.9 

51.2 

54.1 

57.3 

59.1 

59.9 

60.4 

60.7 

61.0 

61.9 

62.0 

62.1 

62.1 

GE 

12000] 

31.6 

35.1 

39.1 

42.8 

52.1 

55.0 

58.3 

60.1 

60.9 

61.4 

61.7 

62.0 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

GE 

1 

10000] 

31.8 

35.3 

39.3 

43.0 

52.3 

55.2 

58.6 

60.3 

61.1 

61.7 

61.9 

62.2 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

GE 

9000 1 

31.8 

35.3 

39.3 

43.0 

52.3 

55.2 

58.6 

60.3 

61.1 

61.7 

61.9 

62.2 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

GE 

8000 1 

31.8 

35.3 

39.3 

43.0 

52.3 

55.2 

58.6 

60.3 

61.1 

61.7 

61.9 

62.2 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

GE 

7000 1 

31.8 

35.3 

39.3 

43.0 

52.3 

55.2 

58.6 

60.3 

61.1 

61.7 

61.9 

62.2 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

GE 

6000 1 

32.0 

35.6 

39.6 

43.2 

52.6 

55.4 

58.8 

60.6 

61.3 

61.9 

62.1 

62.4 

63.3 

63.4 

63.6 

63.6 

GE 

5000] 

32.3 

35.9 

39.9 

43.6 

52.9 

55. S 

59.  1 

oU.9 

o  1 .  7 

62.2 

62.4 

62.8 

63.7 

63.8 

63.9 

63.9 

GE 

4500| 

32.7 

36.2 

40.2 

43.9 

53.2 

56.1 

59.* 

61.2 

62.0 

62.6 

62.8 

63.1 

64.0 

64.1 

64.2 

64.2 

GE 

4000| 

33.4 

37.0 

41.0 

44.7 

54.0 

56.9 

60.2 

62.0 

62.8 

63.3 

63.6 

63.9 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

GE 

3500| 

33.7 

37.2 

41.2 

44.9 

54.2 

57.1 

60.4 

62  .2 

63.0 

63.6 

63.8 

64.1 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

GE 

3000] 

34.0 

37.6 

41.6 

45.2 

54.6 

57.4 

60  8 

62.6 

63.3 

63.9 

64.1 

64.4 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

GE 

2500| 

35.2 

38.9 

43.1 

**7.0 

56.6 

59.4 

62.8 

64.6 

65.3 

65.9 

66.1 

66.4 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

GE 

20Q0| 

36.1 

39.8 

44.1 

48.3 

58.1 

61.0 

64.3 

66.1 

66.9 

67.4 

67.7 

68.0 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

GE 

1800| 

36.3 

40.0 

44.3 

48.6 

58.4 

61.3 

64.7 

66.4 

67.2 

67.8 

68.0 

68.3 

69.2 

69.3 

69.4 

69.4 

GE 

1500| 

37.7 

41.4 

45.9 

50.2 

60.6 

63.7 

67.3 

69.1 

69.9 

70.4 

70.7 

71.0 

7i  .9 

72.0 

72.1 

72.1 

GE 

1200] 

1 

37.8 

41.8 

46.2 

51.0 

62.4 

66.4 

70.1 

72.1 

73.0 

73.6 

73.8 

74.1 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

GE 

1 

1000] 

38.2 

42.2 

46.8 

51.6 

64.0 

68.2 

72.0 

74. 1 

75.0 

75.7 

76.0 

76.3 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

GE 

900 1 

38.3 

42.3 

47.0 

52.2 

65.2 

70.0 

74.3 

76.6 

77.7 

78.4 

78.8 

79.1 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

GE 

aoo  | 

38.3 

42.3 

47.0 

52.4 

65.6 

70.4 

75.0 

77.6 

73.8 

79.6 

80. 0 

80.4 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

GE 

700 1 

38.3 

42.3 

47.0 

52.6 

66.0 

71.0 

75.9 

78.8 

80.6 

81.6 

82.0 

82.4 

83.3 

83.4 

83.6 

83.6 

GE 

600] 

38.3 

42.3 

47.0 

52.6 

66.2 

71.9 

77.2 

81.0 

32.8 

84.0 

84.7 

85.1 

86.0 

86.1 

86.3 

86.3 

GE 

1 

500] 

38.3 

42.3 

47.0 

52.6 

66.2 

72.2 

77.8 

82.2 

8*. 2 

85.7 

86.7 

87.1 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

GE 

400 1 

38.3 

42.3 

47.0 

52.7 

66.3 

72.4 

78.1 

83.3 

85.3 

87.7 

89.0 

89.6 

91.2 

91.3 

91.8 

91.8 

GE 

300 1 

38.3 

42.3 

47.0 

52.7 

66.3 

72.4 

78.2 

83.6 

85.7 

88.6 

90.9 

91.6 

94.7 

94.9 

96.3 

96.7 

GE 

200 1 

38.3 

42.3 

47.0 

52.7 

66.3 

72.4 

78.2 

83.9 

86.1 

89.2 

91.8 

92.6 

96.3 

96.7 

99.0 

99.7 

GE 

100 1 

38.3 

42.3 

47.0 

52.7 

66.3 

72.4 

78.2 

83.9 

86.1 

89.2 

91.8 

92.6 

96.3 

96.8 

99.2 

100.0 

GE 

1 

000 1 

38.3 

42.3 

47.0 

52.7 

66.3 

72.4 

78.2 

83.9 

86.1 

89.2 

91.8 

92.6 

96.3 

96.8 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB 

CA 

PERIOD  OE  RECORD: 

AUG  79 

-  JUL 

89 

LST 

TO  UTC 

♦  8 

MONTH 

JUN 

HOURS 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1 

NO  CEIL  | 

25.7 

27.2 

31.7 

35.0 

43.7 

49.6 

52.9 

55.6 

57.0 

57.9 

58.0 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

1 

20000| 

26.2 

28.0 

32.8 

36.6 

45.3 

51.2 

54.6 

57.3 

58.8 

59.7 

59.9 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

18000 j 

26.2 

28.1 

32.9 

36.7 

45.4 

51.3 

54.7 

57.4 

58.9 

59.8 

60.0 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

16000| 

26.2 

28.1 

32.9 

36.7 

45.4 

51.3 

54.7 

57.4 

58.9 

59.3 

60.0 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

14000 | 

26.2 

28.1 

32.9 

36.7 

45.6 

51.4 

54.0 

57.6 

59.0 

59.9 

60.1 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.3 

GE 

12000| 

26.7 

28.6 

33.3 

37.1 

46.1 

52.2 

55.8 

50.6 

oO.O 

60.9 

61.1 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

GE 

1 

10000 j 

26.9 

28.8 

33.6 

37.3 

46.3 

52.4 

56.0 

50.8 

60.2 

61.1 

61.3 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

9000| 

26.9 

28.8 

33.6 

37.3 

46.3 

52.4 

56.0 

58.8 

60.2 

61.1 

61.3 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

£2.0 

GE 

8000| 

26.9 

28.8 

33.6 

37.3 

46.3 

52.4 

56.0 

58.8 

60.2 

61.1 

61.3 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

7000| 

26.9 

28.8 

33.6 

37.3 

46.3 

52.4 

56.0 

58.8 

60.2 

61.1 

61.3 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

6000| 

27.3 

29.2 

34.0 

37.8 

46.8 

52.9 

56.4 

59.2 

60.7 

61.6 

61.8 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

1 

5000| 

27.4 

29.3 

34.1 

37.9 

46.9 

53.0 

56.6 

59.3 

60.8 

61.7 

61.9 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

4500) 

27.9 

29.8 

34.6 

38.3 

47.3 

53.4 

57.0 

59.8 

61.2 

62.1 

62.3 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

400C  | 

28.4 

30.3 

35.1 

38.9 

48.2 

54.3 

57.9 

60.7 

62.1 

63.0 

63.2 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

3500  j 

29.1 

31.0 

35.8 

39.6 

48.9 

55.0 

50.6 

61.3 

62.8 

63.7 

63.9 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.5 

GE 

3000} 

30.1 

32.0 

37.0 

40.9 

50.6 

56.7 

60.2 

63.0 

64.4 

65.3 

65.6 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

1 

2500  j 

32.2 

34.1 

39.1 

43.0 

53.2 

59.4 

63.1 

65.9 

67.3 

68.2 

68.4 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

20001 

32.7 

34.7 

39.8 

43.9 

54.3 

60.6 

64.3 

67.1 

68.8 

69.7 

69.9 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

1800  J 

33.2 

35.2 

40.3 

44.4 

55.0 

61.3 

65.1 

68.0 

69.7 

70.6 

70.8 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

1500! 

33.3 

35.8 

41.3 

45.6 

56.8 

63.3 

67.7 

71.1 

72.8 

73.8 

74.1 

74.7 

74.7 

74.0 

74.3 

74,; 

GE 

1200| 

33.9 

35.9 

41.8 

46.2 

58.4 

65.9 

70.4 

74.3 

76.3 

77.3 

77.7 

78.2 

78.2 

78.5 

78.3 

73.3 

GE 

1 

1 000 1 

33.9 

35.9 

41.8 

46.3 

59  7 

67.8 

72.7 

77.1 

79.4 

80.7 

81.0 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

A  j  „  V 

GE 

900 1 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

£>0.7 

73.6 

78.3 

81.2 

82.6 

82.9 

83.4 

83.4 

83.6 

S3. 6 

« w* 

GE 

800  j 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

68.7 

74.0 

79.1 

82.0 

83.6 

83.9 

84.4 

84.4 

64  .6 

34.6 

84.0 

GE 

700) 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

68.9 

74.2 

79.7 

82.8 

85.1 

85.7 

86.2 

86.3 

86.6 

86.6 

EG. 

GE 

600 1 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

69.0 

74.6 

81.0 

84.7 

87.7 

88.6 

9.1 

89.2 

89.4 

89.4 

fiu.A 

GE 

1 

500| 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

69.1 

74.7 

81.7 

85.8 

89.9 

91.9 

92.4 

92.7 

92.9 

92.9 

93.0 

GE 

400  j 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

69.1 

74.7 

81.7 

86.1 

90.7 

93.2 

94.0 

94.7 

95.1 

95.4 

95 . 

GE 

300  j 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

69.1 

74.7 

81.7 

86.1 

90.8 

94.3 

95.2 

96.8 

97.7 

73  7 

•  J  ■ . 

GE 

200  j 

33.9 

35.9 

42.0 

46 . 8 

60.1 

69.1 

74.7 

81.7 

86.1 

90.9 

94.4 

95.3 

97.3 

95.1 

ICO.ij 

GE 

TOO  I 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

69.1 

74.7 

81.7 

86.1 

90.9 

94.4 

95.3 

97.3 

95.3 

97.7 

iro.o 

GE 

1 

0C0| 

33.9 

35.9 

42.0 

46.8 

60.1 

69.1 

74.7 

81.7 

86.1 

90.9 

94.4 

95.3 

97.3 

98.3 

99.7 

100.9 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  900 


0  •  2  -  48 


OPERATING  LOCATION  "A"  ERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER*  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE  GE 

1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/3 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

38.1 

40.8 

48.3 

54.4 

65.9 

71.0 

74.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

| 

20000| 

39.3 

42.3 

50.0 

56.4 

67.9 

73.1 

76.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

18000| 

39.7 

42.7 

50.3 

56.8 

68.2 

73.4 

76.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

16000| 

39.7 

42.7 

50.3 

56.8 

68.2 

73.4 

76.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

73.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

14000 j 

39.9 

42.9 

50.6 

57.0 

68.6 

73.0 

77.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78. 3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

CE 

12000| 

40.4 

43.4 

51.1 

57.6 

69.  1 

74 .6 

73.0 

79.1 

>'v .  1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

1 

100001 

40.7 

43.7 

51.3 

57.8 

.  69.3 

74.8 

78.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

90001 

40.7 

43.7 

51.3 

57.8 

69.3 

74.8 

78.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

8000| 

40.7 

43.7 

51.3 

57.8 

69.3 

75.0 

78.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

7000| 

40.7 

43.7 

51.3 

57.8 

69.3 

75.0 

78.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

6000 1 

1 

40.8 

43.8 

51.4 

57.9 

69.4 

75.1 

78.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

1 

500C  | 

41.1 

44.1 

51.9 

58.3 

69.9 

75.6 

79.0 

80.  1 

80.1 

80.1 

80. 1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE 

4500| 

41.3 

44.3 

52.1 

58.6 

70.1 

75.8 

79.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

4000 1 

41.9 

44.9 

52.7 

59.1 

70.9 

76.6 

80.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

C1.1 

81.1 

GE 

3500| 

43.1 

46. 1 

53.9 

60.3 

72.2 

77.9 

81.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

3000| 

44.0 

47.1 

55.6 

63.0 

75.2 

80.9 

84.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

2500| 

45.3 

48,8 

57.4 

65.2 

77.8 

83.7 

87.1 

88.4 

88.4 

38. 4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

2000  j 

46.2 

49.7 

58.7 

66.6 

79.3 

85.9 

89.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

1800  j 

46.3 

49.8 

59.1 

67.1 

80.0 

86.7 

90.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

1500| 

46.3 

49.8 

59.2 

67.6 

80.7 

88.3 

92.4 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

1200| 

j 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.3 

89.6 

93.9 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

10001 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.4 

90.0 

95.0 

97.3 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

900 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.3 

95.4 

98.0 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

800 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.3 

95.4 

98.2 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

700 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.3 

95.4 

98.3 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

600 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.4 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

| 

500 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.4 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.4 

95.6 

98.4 

99,4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

8,.  6 

90.4 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  j 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.4 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1001 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.4 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1 

46.3 

49.8 

59.3 

67.7 

81.6 

90.4 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


4V 


0  ■  2 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

34.1 

38.7 

46.7 

56.4 

77.2 

83.3 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

20000| 

36.6 

41.1 

'  49.4 

59.8 

80.9 

87.1 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

18000| 

36.8 

41.3 

49.7 

60.0 

81.2 

87.4 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

16000| 

36.8 

41.3 

49.7 

60.0 

81.2 

87.4 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

14000  j 

36.9 

41.7 

50.2 

60.6 

82.1 

88.3 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

12000| 

36.9 

41.9 

50.4 

60.8 

82.3 

83.6 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

1 

10000] 

37.0 

42.0 

50.6 

:o.9 

82.4 

88.7 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

9000 1 

37.0 

42.0 

50.6 

60.9 

82.4 

83.7 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

8000| 

37.0 

42.0 

50.6 

60.9 

82.4 

88.8 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

7000 1 

37.0 

42.0 

50.6 

60.9 

82.4 

88.8 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

6000  j 

37.0 

42.0 

50.6 

60.9 

82.4 

88.8 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

I 

5000| 

37.2 

42.2 

50.9 

61.2 

82.9 

89.2 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93  9 

93.9 

GE 

4500 1 

37.2 

42.2 

50.9 

61.2 

82.9 

89.2 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93. V 

GE 

4000| 

38.2 

43.2 

51.9 

62.2 

83.9 

90.2 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

3500) 

38.3 

43.6 

52.2 

62.7 

84.3 

90.7 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

3000| 

39.0 

44.4 

53.6 

64.3 

86.1 

92.4 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2- 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

| 

25001 

39.0 

44.4 

53.7 

64.8 

86.8 

93.3 

97.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

20001 

39.0 

44.4 

53.7 

64.8 

86.9 

93.7 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99  7 

98.7 

96.7 

GE 

1800| 

39.0 

44.4 

53.7 

64.8 

86.9 

93.7 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

98  V 

GE 

1500! 

39.0 

44.4 

53.8 

65.2 

87.4 

94.2 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

09., 

GE 

12001 

39.0 

44.4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

V.O.O 

100.0 

100  ; 

GE 

I 

loooj 

39.0 

44.4 

53.3 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.c 

GE 

TOO  1 

39.0 

44 . 4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

uo.o 

10C.C 

GE 

300 1 

39.0 

44.4 

53.8 

65.2 

87.3 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

ICO  0 

109 

GE 

700| 

39.0 

44 . 4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

ICO.O 

GE 

oOcj 

39.0 

44.4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.U 

100.0 

GE 

1 

330  j 

39.0 

44.4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400| 

39.0 

44.4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

160.0 

GE 

300 1 

39.0 

44 . 4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

ioo. r 

vp  ; 

GE 

200! 

39.0 

44.4 

53.8 

65.2 

87.8 

94. c 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lt-0  0 

100. 0 

ICO..' 

GE 

100 

39.0 

*♦4 . 4 

53.8 

65.2 

87.0 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.  c 

ICO  o 

•iCO.O 

10)0. , 

GE 

I 

000 1 

39.  L' 

■44.4 

53.8 

65.2 

87.8 

94.6 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

V  c  *. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0  -  2  -  50 


OPERATING  LOCATION  MAH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

1ST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

C 

GL 

1  1/ 

GE  GE 

211/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

41 .4 

46.1 

58.2 

65.2 

83.C 

88.3 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

1 

20000j 

43.4 

48.4 

60.7 

67.9 

.  87.6 

92.2 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

18000) 

43.7 

48.7 

60.9 

68.1 

88.0 

92.7 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

16000| 

43.7 

48.7 

60.9 

68.1 

88.0 

92.7 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

14000 | 

44.1 

49.1 

61.4 

68.7 

88.7 

93.3 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

12000| 

44.2 

49.2 

61.6 

68.9 

89.0 

93.8 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

100001 

44.7 

*9.7 

62.0 

69.3 

89.4 

94.2 

9o .  7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

9000| 

44.7 

49.7 

62.0 

69.3 

89.4 

94.2 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

8000, 

44.8 

49.8 

62.1 

69.4 

89.6 

94.3 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

7000| 

44.8 

49.8 

62.1 

69.4 

89.6 

94.3 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

6000  1 

44.8 

49.8 

62.1 

69.4 

89.6 

94.3 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1 

5000| 

45.1 

50.1 

62.4 

69.9 

90.0 

94.8 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

4500  j 

45.1 

50.1 

62.4 

69.9 

90.0 

94.8 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

4000| 

45.4 

50.4 

62.8 

70.2 

90.3 

95.1 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

5500 1 

45.9 

50.9 

63.2 

70.7 

90.8 

95.6 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

3000| 

46.2 

51.2 

63.7 

71.1 

91.3 

96.1 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2500| 

46.2 

51.2 

63.7 

71.1 

91.3 

96.1 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2000| 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

91.4 

96.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1800| 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

91.6 

96.3 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1500| 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

91.9 

96.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1200| 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

1000| 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

46.3 

51.3 

63  8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700  j 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600j 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400  j 

46.3 

51.3 

63.3 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300  j 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gc 

200 1 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

looj 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99.7 

luO.O 

100. u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

i 

000 1 

46.3 

51.3 

63.8 

71.2 

92.1 

96.9 

99./ 

100. V 

1CIU.U 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. u 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


i)  -  2 


51 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN  i 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  j 

60.6 

65.0 

73.0 

77.1 

88.8 

91.4 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

1 

20000| 

62.4 

66.9 

74.9 

79.2 

91.2 

93.9 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

18000| 

62.4 

66.9 

75.0 

79.6 

91.6 

94.2 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1, 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

16000| 

62.4 

66.9 

75.0 

79.6 

91.6 

94.2 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

14000 | 

62.8 

67.3 

75.7 

80.2 

92.3 

95.0 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95. V 

GE 

12000| 

63.4 

68.1 

76.4 

81.0 

93.1 

95.8 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

V6.7 

GE 

1 

100001 

63.7 

68.3 

76.7 

81.2 

93.3 

96.0 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

9000 1 

63.7 

68.3 

76.7 

81.2 

93.3 

96.0 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

8000 1 

63.7 

68.3 

76.7 

81.2 

93.3 

96  0 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  9 

96.9 

96.9 

GE 

7000  j 

63.7 

68.3 

76.7 

81.2 

93.3 

/ O.  'w 

96  » 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

6000| 

64.0 

68.7 

77.0 

81.6 

93.’ 

'*  .  j 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1 

5000] 

64.2 

68.9 

77.2 

81.8 

54.0 

96.7 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  6 

97.6 

97.6 

GE 

4500] 

64.6 

69.2 

77.6 

82.1 

94.3 

97.0 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

4000| 

64.7 

69.3 

77.7 

82.2 

94.4 

97.1 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

3500| 

65.1 

69.8 

78.1 

32.7 

95.1 

97.8 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

3000' 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.3 

98.0 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2500 1 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.4 

98.1 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

9v . 

GE 

20001 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.4 

98.1 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

59.0 

99. C 

99." 

GE 

1800  j 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.4 

8.1 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  . 

GE 

1500| 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.4 

98.2 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.3 

99.  : 

GE 

12O0| 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

93.6 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.:-. 

GE 

1 000 1 

65.? 

69.9 

73.2 

82.9 

95.6 

90.6 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9CC  | 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

93.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

t  \  •  • 

GE 

800 1 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

58.6 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.O 

100.0 

100. L 

GE 

700  j 

65.2 

oV.9 

73.2 

32.9 

95.6 

58.6 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.  r: 

GE 

6  JO  ] 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.0 

98.6 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1O0.0 

100.0 

ioo.  u 

GE 

5u0| 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

98.6 

99.4 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400  I 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

98.6 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO  0 

GE 

65.7 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

98.6 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.9 

100.0 

1 00 .  ;■ 

GE 

'00  j 

65.  >. 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

93.6 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

loo. n 

1 1.0.0 

100.0 

10:).. 

GE 

’oo ! 

65.2 

69.9 

78.2 

82.9 

95.6 

98.6 

VV.4 

99.8 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

luCl.O 

100.0 

IOO... 

GF 

i 

000  { 

A.  *-t 

6$.  9 

78.2 

82.  “ 

95.6 

58.6 

59.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CC.0 

IOC.:. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


2  -  52 


D 


OPERATING  LOCATION  HAH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

61.1 

64.8 

72.1 

77.6 

86.9 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

1 

20000| 

62.0 

65.7 

73.3 

79.3 

88.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

18000| 

62.2 

65.9 

73.6 

79.7 

89.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

160001 

62.2 

65.9 

73.6 

79.7 

89.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

14000 | 

62.3 

66.1 

73.9 

80.1 

89.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

12000| 

63.2 

67.0 

74.8 

81.0 

90.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

1 

100001 

63.7 

67.4 

75.2 

81.4 

90.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

90001 

63.7 

67.4 

75.2 

81.4 

90.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

8000 1 

63.7 

67.4 

75.2 

81.4 

90.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

7000| 

63.7 

67.4 

75.2 

81.4 

90.9 

92.0 

92.1 

92.1 

72.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

6000| 

63.8 

67.6 

75.3 

81.6 

91.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

5000| 

64.0 

67.8 

75.6 

81.8 

91.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

45001 

64.0 

67.8 

75.6 

81.8 

91.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

4000 1 

64.0 

67.8 

75.6 

81.8 

91.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GF 

3500  j 

64.9 

68.7 

76.4 

82.7 

92.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

3000  j 

65.3 

69.1 

76.9 

83.2 

93.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

2500| 

65.6 

69.3 

77.1 

83.4 

93.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

2000| 

65.8 

69.6 

77.3 

83.7 

93.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

1800| 

65.8 

69.6 

77.3 

83.7 

93.8 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

1500 1 

66.2 

70.0 

77.8 

84.1 

94.8 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

12001 

66.2 

70.0 

77.8 

84.4 

95.4 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1 

1000| 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.1 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

900 1 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.3 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

800 1 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98  9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

700 1 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.4 

98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 1 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.4 

98.6 

09.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

500| 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

90.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

4001 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.7 

98.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.7 

98.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.7 

98.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

100| 

66.2 

70.0 

77.9 

84.6 

96.7 

98.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

ioo.i: 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

0001 

66.2 

70.0 

77.9 

.6 

96.7 

98.8 

99.3 

99.7 

99.  / 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CE T !  IMG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722060  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

s/a 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

41.7 

45.3 

52.7 

58.4 

70.8 

74.6 

77.0 

77.6 

78.1 

78.3 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

1 

20000| 

42.9 

46.7 

54.2 

60.3 

72.9 

76.8 

79.2 

80.1 

80.4 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

T8000 | 

43.1 

46.3 

54.4 

60.5 

73.2 

77. 0 

79.4 

80.3 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

16000| 

43.1 

46.8 

54.4 

60.5 

73.2 

77.0 

79.4 

80.3 

80.6 

80.8 

80.9 

81 .0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

14000 j 

43.2 

47.0 

54.7 

60.9 

73.7 

77. 6 

80.0 

80.8 

81.2 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81  7 

GE 

12000) 

43.8 

47.7 

55.3 

61.5 

74.4 

78.3 

80.8 

81.7 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

1 

100001 

44.1 

47.9 

55.6 

61.8 

74.7 

78.6 

81.0 

81.9 

82.2 

82.4 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

9000 1 

44.1 

47.9 

55.6 

61.8 

74.7 

78.6 

81.0 

81.9 

82.2 

82.4 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

80001 

44.1 

48.0 

55.6 

61.8 

74.7 

78.7 

81.1 

82.0 

82.3 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

32.8 

32.3 

32.2 

GE 

7000 1 

44.1 

48.0 

55.6 

61.8 

74.7 

78.7 

81.1 

82.0 

82.3 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

C2.o 

32.3 

3c.  8 

GE 

6000 1 

44.3 

48.1 

55.8 

62.0 

74. S 

78.8 

81.3 

82.1 

82.4 

82.6 

82.7 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

63.0 

GE 

1 

5000| 

44.5 

48.3 

56.0 

62.2 

75. 1 

79. 1 

81.5 

82.4 

82.7 

82.9 

83.0 

83.1 

83.2 

83.3 

33.3 

33.5 

GE 

4500 1 

44.7 

-8.5 

56.3 

62 . 4 

75.3 

79.3 

81.8 

82.6 

82.9 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

S3. 5 

33.- 

81  •  J 

GE 

4000| 

45.1 

49.0 

56.7 

62.9 

75.9 

79.8 

82.3 

83.2 

83.5 

83.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

P.4.0 

S4.0 

GE 

5500 1 

45.7 

49.6 

57.3 

63.5 

76.6 

80.5 

83.0 

83.8 

84.2 

84.3 

84.4 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

3000  [ 

46.2 

50.2 

58.1 

64.5 

77.7 

81.7 

84. 1 

85.0 

85.3 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

GE 

1 

2500| 

47.0 

50.9 

58.9 

65.  S 

78.9 

82.? 

85.4 

86.3 

86.6 

86.8 

86.9 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

or.; 

GE 

2000) 

47.5 

51.5 

59.5 

66.2 

79.8 

83.9 

06.4 

87.4 

87.7 

87.9 

88.0 

88.1 

88.2 

-3.2 

33.2 

85. «. 

GE 

1800| 

47.6 

51.6 

59.7 

66.4 

80.0 

8a. 2 

86.8 

87.3 

88.1 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

33.7 

88.7 

32. 

GE 

15001 

47.9 

52.0 

60.2 

67.0 

31.0 

05.5 

83.3 

89.3 

89.7 

89.9 

90.0 

90.1 

90.2 

■  0.2 

90.3 

90.' 

GE 

1 200 1 

48.0 

52.1 

60.3 

67.- 

81.9 

Go. 8 

89.0 

90.9 

91.3 

91 .6 

91.7 

91.8 

91.9 

91 . 4 

91.  v 

4i  .  V 

GE 

l 

‘.coot 

-8.1 

52.1 

60 . 4 

67.6 

62- 

87.5 

90.5 

<51 .0 

92.5 

92. S 

92.9 

93.0 

93.1 

.  1 

93.2 

93 

GE 

QUO  | 

48.  1 

52  2 

ou.S 

07.8 

02.  a 

8.1.  ! 

VI  .2 

9* .  r 

93.3 

93.7 

93.3 

93.9 

94.0 

,o 

94.0 

7 

GE 

200 

48.  ! 

52.2 

oi: .  S 

82.9 

1.5. 0 

91.5 

93.8 

V3.8 

94.2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.5 

94.6 

GE 

7CJ! 

45.: 

52.2 

60.6 

67.9 

Gi.u 

O'J.  . 

91.8 

93.t. 

94  .4 

95  .0 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

*-« 

GE 

cOU| 

48.2 

52.2 

cO .  0 

e7.9 

83.1 

'* 

92.  1 

. 2 

95.1 

95.8 

96.0 

96.2 

96.3 

45.3 

96.4 

'A  > 

GE 

1 

5C'J  1 

‘•8.2 

53.2 

co.c 

o/\v 

83.2 

ik> .  o 

<2.3 

9*1 .  o 

95.  i 

96.- 

9o.9 

S>7.0 

97.2 

47.3 

47.3 

97.3 

GE 

-no  i 

48.2 

52.2 

60.6 

67.9 

S',... 

33.1) 

v?. ; 

9.B.H 

95.8 

97.0 

97.o 

97.7 

98.0 

98.1 

98.2 

‘  «>  ,4 

GE 

jJ’'i 

-8..: 

V.  - 

<••1.6 

(j  7.0 

83 . 2 

OG.C 

V/  .  *• 

.  B 

95  .  •» 

9»M 

98.0 

90.2 

98.8 

43  9 

79.3 

99  • 

GE 

200  | 

48.2 

52.2 

60.6 

67.9 

83.2 

88.8 

V2.‘. 

94.9 

95.9 

97.2 

93.1 

93.3 

99.1 

7  J  '> 

?7  , 

V  . 

Gt 

100| 

48.2 

52.2 

•  60.6 

67.9 

83.2 

83.8 

92.4 

94.9 

95.9 

5  2 

93.1 

48.3 

99.1 

\  '*.5 

99 .  o 

GE 

! 

•J'Ci 

-3.2 

52.2 

60.6 

67.9 

33.2 

?8.3 

92.4 

94.9 

95.9 

97.2 

98.1 

98.3 

99.1 

*  ) 

*t  '  "j  _  * 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  72GU 


D  -  2  -  54 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  CA 
♦  8 

PER I 00  OF  RECORD: 
MONTH:  JUL  HOURS: 

AUG  79 

i  00-02 

-  JUL  89 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

> 

66.6 

69.4 

76.6 

f  > 

85.1 

86.7 

87.5 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

1 

20000| 

68.5 

71.3 

78.7 

82.7 

87.2 

88.8 

89.7 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

18000| 

68.6 

71.4 

78.8 

82.8 

87.3 

88.9 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

160001 

68.6 

71.4 

78.8 

82.8 

87.3 

88.9 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

uoooj 

70.4 

73.2 

80.6 

84.6 

89.1 

90.8 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

12000| 

t 

72.0 

74.8 

82.3 

86.2 

90.8 

92.4 

93.2 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

1 

100001 

73.1 

75.9 

83.3 

87.3 

91.8 

93.4 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

9  .7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

9000| 

73.4 

76.2 

83.7 

87.6 

92.2 

93.8 

94.6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

8000| 

73.4 

76.2 

83.7 

87.6 

92.2 

93.8 

94.6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

70C0 1 

73.4 

76.2 

83.7 

87.6 

92.2 

93.8 

94.0 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

6000 1 

73. 4 

76.2 

83.7 

87.6 

92.2 

93.8 

94.6 

95.  1 

95.1 

95.1 

•*5 . 1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

1 

5000| 

73.7 

76.5 

83.9 

87.8 

92.4 

94.0 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

4500 1 

73.7 

76.5 

83.9 

87.8 

92.4 

94.0 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

<.000| 

73.7 

76.5 

83.9 

87.8 

92.4 

94.0 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

3500| 

73.7 

76.5 

83.9 

87.8 

92.4 

94.0 

94.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

3000] 

73.3 

76.6 

34.0 

88.0 

92.5 

94.1 

94.9 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

| 

25001 

73.8 

76.6 

84.0 

88.0 

92.5 

94.  1 

94.9 

95.4 

95  . 4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

2000| 

73.8 

76.6 

84.0 

88.0 

92.5 

94.3 

95.2 

95.0 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

1800| 

73.3 

76.6 

84.0 

88.0 

92.5 

94.3 

95.2 

95.6 

95.6 

95.  f 

95.6 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

g£ 

1500| 

73.9 

’6.7 

8*. 4 

88.7 

93.4 

95.5 

96.1 

96 . 6 

96.6 

96.0 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

1200| 

74.4 

77.3 

35.1 

89.4 

44.1 

95.  V 

96 .  V 

•>:,  , 

>7.3 

97  •; 

'  7.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97  3 

97.3 

GE 

1 

'000| 

7-.  6 

77.4 

85.4 

89.7 

94,4 

96.2 

97.5 

93.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

9001 

74.7 

77.7 

05.8 

90. 1 

95.1 

9o.  v 

98.2 

98.6 

98.6 

98/ 

98.6 

93.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

800 1 

7<*  .8 

78.0 

86.0 

90.3 

95.4 

97.2 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

Gc 

700 1 

7...H 

7  3 . 1' 

86.0 

90.3 

9*)  .  4 

97.3 

98  7 

99.  i 

99.  ] 

09.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

UE 

600| 

7».3 

78.0 

86. U 

90.3 

v5.4 

97.3 

98.7 

99 .  1 

99.  1 

99. 1 

99. 1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

j£ 

1 

jOO| 

74.8 

70.0 

86.0 

90.3 

95.4 

97.3 

98.7 

99.1 

99. 1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2  , 

99.2 

99.2 

gE 

mOO| 

75.1 

78.2 

86.2 

90.5 

95.6 

97.5 

98.9 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300| 

75.1 

78.2 

86.2 

90.5 

95.6 

97.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2001 

75. 1 

78.2 

86.2 

90.5 

95.6 

97.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

100| 

75. 1 

73.2 

86.2 

90.5 

95.6 

97.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GE 

1 

0001 

75. 1 

78.2 

86.2 

90.5 

95.0 

97.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAl  number  of  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/* 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GC 

1/' 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

55.3 

58.0 

63.5 

66.9 

72.5 

74.6 

7A.o 

78.6 

79.2 

80.0 

80.1 

80.1 

80.4 

80.5 

80.9 

80.9 

Gf 

1 

20000| 

56.3 

59.0 

64.9 

68.3 

74. 1 

76.2 

78.3 

80.3 

81.0 

81.7 

81.8 

81.8 

82.2 

82.3 

82.6 

82.6 

GE 

180C0J 

56.3 

59.0 

64.9 

68.3 

74.1 

76.2 

78.3 

80.3 

81.0 

81.7 

81.8 

81.8 

82.2 

82.3 

82.6 

82.6 

GE 

16000| 

56.3 

59.0 

64.9 

68.3 

74.1 

76.2 

78.3 

80.3 

81.0 

81.7 

81.8 

81.8 

82.2 

82.3 

82.6 

82.6 

GE 

14000 j 

58.4 

61.1 

67.1 

70.4 

76.2 

78.4 

80.4 

82.5 

83.1 

83.9 

84.0 

84.0 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

GE 

12000| 

59.4 

62.2 

68.2 

71.5 

77.4 

79.6 

81.6 

83.7 

84.3 

85.1 

85.2 

85.2 

85.5 

85.6 

85.9 

85.9 

GE 

1 

100001 

60.0 

62.8 

68.8 

72.2 

78.3 

80.4 

82.5 

84.5 

85.2 

85.9 

86.0 

86.0 

86.3 

86.5 

86.8 

86.8 

GE 

9000 1 

60.5 

63.3 

69.4 

72.7 

78.8 

81.0 

83.0 

85  1 

85.7 

86.5 

86.6 

86.6 

86  9 

87.0 

87.3 

87.3 

GE 

8000 1 

60.6 

63 .4 

69.5 

72.8 

78.9 

81.1 

83.1 

85.2 

85.8 

86.6 

86.7 

86.7 

87.0 

87.1 

87.4 

37.  i 

GE 

7000  | 

60.6 

63.4 

69.5 

72.8 

78.9 

81.1 

83.1 

85.2 

85.8 

86.6 

86.7 

86.7 

87.0 

87.1 

87.4 

87./ 

GE 

6000| 

60.6 

63.4 

69.5 

72.8 

78.9 

SI.  1 

83.1 

05.2 

85.8 

86.6 

86.7 

86.7 

87.0 

87.1 

87.4 

87.4 

GE 

1 

500J 

60.6 

63.4 

69.5 

72.8 

78.9 

81.1 

83.1 

35.2 

85.8 

86.6 

86.7 

86.7 

87.0 

87. 1 

87.4 

87.4 

GE 

-500 1 

60.8 

63.5 

69.6 

72.9 

79.  u 

81.3 

3>.;» 

85.3 

85.9 

86.7 

86.8 

86.8 

87.1 

87.2 

87.5 

87.  i 

GE 

4000( 

60.8 

63.5 

69.6 

72.9 

79.0 

81.2 

83.2 

85 . 3 

85.9 

86.7 

86.8 

86.8 

87.1 

87.2 

87.5 

87.5 

GE 

3500| 

6 '  .  1 

03.9 

e>9.s> 

73.2 

79.4 

31.9 

35.5 

85.6 

86.2 

87.0 

87.1 

87.1 

87.4 

87.5 

87.8 

87.8 

GE 

3000  j 

61.2 

6-.0 

70.0 

73.3 

79.6 

81.7 

33.3 

35.8 

8o.9 

87.2 

87.3 

87.3 

87.6 

87.7 

88.1 

88.1 

1 

250u  j 

61.2 

64.0 

70.0 

73.3 

79.6 

81.7 

83.8 

85.8 

86.5 

87.2 

87.3 

87.3 

87.6 

877 

88.1 

88  • 

GE 

200  )| 

61.3 

64.1 

■  70*.  1 

73.4 

79.7 

81.8 

83.9 

85.9 

86.6 

87.3 

87.4 

87.4 

87.7 

37.8 

88.2 

<a 

GE 

1800| 

61.5 

64.3 

70.3 

73.7 

79.9 

82.0 

84.1 

86.1 

86  8 

87.5 

87.6 

87.6 

88.0 

88  1 

88.4 

■i* 

GF 

1500! 

61.5 

64.3 

70.5 

74.1 

80.4 

82.6 

84.6 

86.7 

87.3 

88.1 

88.2 

88.2 

83.5 

88.6 

88  9 

■V 

GE 

12C0 1 

61.8 

64.6 

71.1 

74.6 

81.2 

83.3 

85.7 

87.7 

88.4 

89.1 

89.4 

89.4 

89.7 

89.3 

90.1 

Vf* . 

GE 

1 

‘  200  | 

61 .8 

64.6 

71.2 

74 . 7 

81.4 

83.5 

85.9 

88.0 

38.6 

39.4 

39.7 

89.7 

90.0 

90. 1 

90.4 

?U. 

GE 

qco; 

61.9 

64.7 

71.5 

75.3 

32.4 

C4.5 

2o.9 

88.9 

89.6 

90.3 

90.6 

90.6 

91.0 

VI.  1 

91  .4 

GE 

390; 

62.2 

3  3 . 1 

71.9 

75.7 

32. C 

85.1 

87.4 

89.5 

90.2 

91.0 

91.3 

91.3 

91.6 

91.7 

92  0 

9/  . 

GE 

700! 

o2.c 

65.1 

71.9 

75.7 

83.0 

85.5 

88.2 

90.2 

91 .0 

91.7 

92.0 

92.0 

92.4 

92.5 

92.8 

9?  ;* 

GE 

600  j 

62.3 

65.2 

72.2 

76.0 

83.3 

85.0 

88.5 

90.5 

91.4 

92.2 

92.5 

92.5 

92.8 

92.9 

97.2 

93.2 

GE 

1 

500! 

62.3 

65.2 

72.2 

76.0 

83.3 

85.8 

88.5 

'70.6 

91.6 

92.6 

93.1 

93.1 

93.5 

93.9 

94.2 

94.2 

GE 

GOO  | 

62.3 

65.2 

72.2 

76.0 

83.3 

85.8 

83.5 

91.1 

92.2 

95.2 

94.0 

94.2 

94.7 

95.2 

95.5 

95  ' 

Gc 

3C:»! 

62.3 

65.2 

72.2 

76.0 

83.3 

85.8 

83.5 

91.2 

92.5 

94.0 

94.8 

95.2 

95.9 

96.3 

96. r 

AV 

GL 

200  j 

62.3 

65.2 

72.2 

76.0 

83.3 

85.8 

88.6 

91.4 

92.9 

94.5 

95.6 

96.2 

97.2 

97  6 

9  £.6 

w. 

GE 

'ON 

62.3 

65.2 

72.2 

76.0 

33.3 

35.8 

88.6 

91.4 

92.9 

94.6 

95.7 

96.3 

97.6 

>3.1 

'.••9 .  i 

*  Gi-  .  ' 

GE 

1 

000 1 

62.3 

o5 .2 

72.2 

76.0 

83.3 

85.8 

88.6 

91.4 

92.9 

94.6 

95.7 

96.3 

97.6 

'■■8.1 

f,.*  > 

i  s.t  *. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2 


56 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUNCT  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME 
LSI  TO  UTC : 

:  MARCH  AFB  CA 
♦  8 

PER  100  Of  RECORD: 
MONTH:  AJL  HOURS: 

AUG  79  - 
:  06  08 

JUl  89 

CEILING 

IN 

I 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GE  GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5  A 

3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

i 

*9.2 

51.7 

58.1 

61.5 

67.3 

72.0 

74.4 

76.3 

77.3 

77.6 

Tt.  I 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GE 

20000| 

50.3 

52.8 

59.1 

62.7 

68.5 

73.7 

76.2 

78.2 

79.1 

79.5 

79.9 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

18000| 

50.3 

52.8 

59.1 

62.7 

68.5 

73.8 

76.3 

78.3 

79.2 

79.6 

80.0 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

16000| 

50.3 

52.8 

59.1 

62.7 

68.5 

73.8 

76.3 

78.3 

.9.2 

79.6 

80.0 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

140001 

51.0 

53.4 

59.8 

63.5 

69.4 

74.7 

77. ' 

"9.2 

80.2 

80.5 

S’.  0 

81.il 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

12000| 

52.0 

54.5 

61.0 

64.8 

/l.l 

76.5 

79.0 

81.0 

£1.9 

82.  . 

S2.  i 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

1 

100001 

53.1 

55.7 

62.2 

66.1 

72.5 

77.8 

80 .  •* 

82. m 

53.3 

83.7 

84.1 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

9000! 

53.4 

56.0 

62.6 

66.5 

72.8 

78.2 

80.3 

87.7 

33.7 

84.0 

34.» 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

8000| 

53.5 

56.1 

62.8 

66.8 

/3.1 

78.5 

81.  ' 

■13. ii 

84.  0 

84. 1 

84.7 

84.7 

85.1 

85.i 

85.1 

85.1 

GE 

7000| 

53.5 

56.1 

62.8 

66.8 

73.1 

73.5 

8!  .  1 

83.0 

04.0 

Sm.5 

84.7 

84.7 

35.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

60001 

1 

53.7 

56.2 

62.9 

06.9 

* 

f  J  .£ 

78.6 

81.2 

S3. 1 

JW.1 

8-.. 4 

34.8 

8m. 8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

1 

6000| 

53.7 

56.2 

62.9 

(.'7.0 

»?  7 

1  J  .  J 

78.7 

81.3 

3.3.2 

84  2 

34.j 

84.9 

84.9 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

4500 1 

54.0 

56.6 

63.2 

67.3 

•  J  .  ’ 

79.0 

81.6 

a:.,c. 

C 

84.8 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

4000| 

54.0 

56.6 

63.2 

67.3 

73.7 

79.0 

81.6 

83.5 

84.5 

84.8 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

3500| 

54.1 

56.7 

63.3 

67.4 

73.9 

79.2 

81.8 

83.9 

84.8 

85.2 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

3000| 

i 

54.1 

56.7 

63.3 

67.6 

74.1 

79.6 

82.2 

84.2 

85.2 

85.5 

85.9 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

oE 

1 

25001 

54.5 

57.2 

63.9 

68.2 

74.6 

80.1 

82.7 

84.7 

85.7 

86.0 

86.5 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

2000| 

54.6 

57.. 

64. 1 

68.4 

74.9 

80.5 

83.1 

85.2 

86.1 

86.5 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

1800| 

54.6 

57.4 

6-.  2 

68.5 

75.1 

80.6 

83.2 

05.3 

86.2 

86.6 

37. 0 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

1500! 

54.9 

57.7 

64.5 

68.8 

75.4 

81.0 

83.5 

85.6 

86.6 

86.9 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

12001 

i 

54.9 

57.7 

64.5 

69.1 

75. 7 

81.  M 

84.  1 

£.1.2 

&7. 3 

87.6 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

1 

loooi 

55.3 

58. 1 

6».8 

69.5 

76.1 

81.8 

84.9 

87.3 

88.8 

89.2 

89.8 

39.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

900 1 

55.5 

58.3 

65.1 

69.7 

76.3 

82.2 

85.3 

87.8 

39.5 

89.9 

90.4 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

800| 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.5 

82.3 

85.6 

8S.5 

90.3 

90.9 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

700| 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

85.9 

89.1 

91.0 

91.5 

92.0 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

600 1 

1 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

35.9 

89,  •* 

91.3 

91.9 

92.7 

92.7 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

1 

500| 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

85.9 

89.  » 

91.5 

92.4 

93.7 

93.8 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

400  | 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

85.9 

89.4 

91.5 

92.6 

94.2 

94.5 

96.1 

96.2 

96.5 

96.5 

GE 

300| 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

85.9 

89.5 

91.7 

92.9 

95.1 

95.5 

97.5 

97.6 

98.4 

98.7 

GE 

200 1 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

85.9 

89.5 

91.8 

93.0 

95.2 

95.6 

97.8 

98.0 

99.0 

99.8 

GE 

100 1 

1 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

85.9 

89.5 

91.8 

93.0 

95.2 

95.6 

98.0 

98.1 

99.2 

100.0 

GE 

1 

000 1 

55.6 

58.4 

65.2 

69.8 

76.6 

82.4 

85.9 

89.5 

91.8 

93.0 

95.2 

95.6 

98.0 

98.1 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0  -  2 


57 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

UGAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  3 


PER  1 00  OF  RECORO:  AUG  79  ■  JUL  89 
MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

1 

NO  CEIL  | 

60.4 

63.1 

72.3 

77.3 

GE 

1 

20000  j 

62.0 

64.7 

74.0 

79.0 

GE 

18000 | 

62.0 

6*« .  7 

74.0 

79.0 

GE 

16000 j 

62.0 

64 . 7 

74.0 

79.0 

GE 

14000 | 

62.5 

65.2 

74.5 

79.6 

GE 

12000| 

64.4 

67.3 

76.9 

81.9 

GE 

1 

10000| 

64.7 

67.6 

77.2 

82.3 

G£ 

9000 1 

64.7 

67.6 

77.2 

82.3 

GE 

80001 

64.7 

67.6 

77.2 

82.3 

GE 

70001 

64.7 

67.6 

77.2 

82.3 

GE 

6000  j 

64.7 

67.6 

77.2 

82.3 

GE 

1 

5000 1 

64.7 

67.6 

77.2 

82.5 

GE 

4500 1 

65.2 

68.1 

77.6 

82.9 

GE 

4000 1 

65.3 

68.2 

77.7 

83.1 

GE 

3500| 

65.3 

63.2 

77.7 

83.1 

GE 

3000| 

65.4 

68.4 

78.0 

83.4 

GE 

2500| 

65.8 

68.8 

78.4 

83.9 

GE 

2000| 

65.9 

68.9 

78.5 

84.0 

GE 

1800| 

66.0 

69.1 

78.7 

84.2 

GE 

1500 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

1 200  j 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

’  000 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

900 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

800| 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

700 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

600 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

f 

500 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

400 ! 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

300] 

^6.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

200 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

^00 1 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

GE 

1 

0001 

66.2 

69.6 

79.1 

84.6 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


GE 

3 

GE 

2  T/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

84.7 

87.7 

89.5 

89.8 

90.1 

90.1 

86.  ft 

89.6 

91.3 

91.6 

91.9 

91.9 

86.7 

89./ 

91.* 

91.7 

92.0 

92.0 

86. 7 

89.7 

91.4 

91.7 

92.0 

92.0 

87.2 

90.2 

91.9 

92.3 

92.6 

92.6 

89.9 

92.9 

94.7 

95.1 

95.4 

95.4 

90.2 

93.2 

95.1 

95.4 

95.7 

95.7 

90.2 

93.2 

95. 

95.4 

95.7 

95.7 

90.3 

93.3 

95.3 

95.6 

95.9 

95.9 

90.3 

93.3 

95.3 

95.6 

95.9 

95.9 

90.3 

93.3 

95.3 

95.6 

95.9 

95.9 

90.5 

93.5 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

91.0 

94.0 

95.9 

6.2 

96.6 

96.6 

91.2 

94.2 

96.1 

96.5 

96.8 

96.8 

91.4 

94.4 

9o.3 

✓6.7 

97.0 

97.0 

91.9 

94.9 

96.9 

97.2 

97.5 

97.5 

92.4 

95.4 

97.3 

97.6 

98.0 

98.0 

92.5 

95.7 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

92.7 

95.9 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

93.1 

96.5 

98.6 

93.9 

99.2 

99.2 

93.1 

96.6 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

93. 1 

96.7 

98.8 

99.5 

99.8 

99.8 

93.1 

96.7 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

93.1 

96.7 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

93.1 

96.7 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

93.1 

96.7 

98.8 

99.6 

100.0 

100.0 

93.1 

96.7 

98.8 

99.6 

100.0 

100.0 

93.1 

96.7 

98.8 

99.6 

100.0 

100.0 

93.1 

96.7 

98.8 

99.6 

100.0 

100.0 

93.1 

96.7 

98.8 

99.6 

100.0 

100.0 

93.1 

96.7 

98.8 

99.6 

100.0 

100.0 

93. 1 

96.7 

98.8 

99.6 

100.0 

100.0 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95  7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

93.* 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

?3. 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .,> 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

79.. 

99.8 

99.8 

99.8 

09.3 

99.8 

90.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

TV. 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iCC .  o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo. n 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.1. 

100.0 

100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

K’O.r, 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.C 

ICO  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PER  100 
MONTH: 

OF  RECORD: 
JUL  HOURS: 

AUG  70 
:  12-14 

•  JUL 

89 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE  GE  GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5  4  3 

2  1/2  2 

1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEtL  | 

1 

47.1 

52.9 

64.6 

73.2 

85.1 

89.1 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

1 

20000| 

49.1 

55.2 

67.5 

76.5 

88.5 

92.6 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

18000| 

49.1 

55.2 

67.5 

76.5 

88.6 

92.7 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

16000| 

49.1 

55.2 

67.5 

76.5 

88.6 

92.7 

93.5 

93.5 

03.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

uoooj 

49.9 

56.0 

68.4 

77.3 

89.7 

93.9 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

12000| 

i 

51.2 

57.4 

70.2 

79.5 

91.9 

96.2 

97.1 

97.1 

'>7.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1 

10000 j 

51.4 

57.6 

70.4 

79.8 

92.4 

96.7 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

9000| 

51.7 

58.0 

70.8 

80. 1 

92.7 

97.0 

9/.C 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

GE 

8000| 

51.7 

58.0 

70.8 

80.3 

93.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

7000  j 

51.7 

58.0 

70.8 

80.3 

93.0 

97.5 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

6000| 

i 

51.7 

58.0 

70.8 

80.3 

93.0 

97.4 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1 

5000| 

52.2 

58.4 

71.2 

80.8 

93.4 

97.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

4500 1 

52.5 

58.7 

71.5 

81.1 

93.8 

98.2 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

4000 1 

52.6 

58.8 

71.6 

81.2 

93.9 

98.3 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

3500| 

52.6 

58.8 

71.6 

81.2 

94.0 

98.4 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

3000| 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  J 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 200 1 
i 

53  2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

1000 1 

53.2 

59. S 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

53.2 

59.5 

72.3 

Cl. 8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

| 

500 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10U.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

54.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

53.2 

59.5 

72.3 

81 .8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

0001 

53.2 

59.5 

72.3 

81.8 

94.7 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF'8  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  8V 


LST  TO  UTC: 

♦  8 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

15- 17 

CEILING 

IN 

I  GE 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

|  7 

6 

5  A 

3 

2  1/2  2  11/21  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

57.1 

63.6 

73.3 

78.4 

85.6 

87.9 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

1 

20000| 

59.5 

66.2 

76.5 

81.9 

89.2 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

18000| 

59.5 

66.2 

76.5 

81.9 

89.2 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

16000| 

59.5 

66.2 

76.6 

82.0 

89.3 

91.7 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92. 

92.1 

92.1 

GE 

14000| 

61.3 

68.0 

78.6 

83.9 

91.3 

93.6 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

12000| 

i 

63.7 

70.4 

81 .4 

87.0 

94.3 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1 

10000) 

64.1 

70.8 

82.1 

87.7 

95.0 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

9000 1 

64 .4 

71.1 

82.4 

88.0 

95.4 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

8000| 

64.4 

71.2 

82.7 

88.5 

95.9 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  7 

98.7 

GE 

7000  j 

64.4 

71.2 

82.7 

88.5 

95.9 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

6000 1 
t 

64.7 

71.4 

82.9 

88.7 

96.1 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1 

5000) 

64.7 

71.4 

82.9 

88.7 

96.2 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. r 

GE 

4500| 

64.7 

71.4 

82.9 

83.7 

96.2 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

4000 1 

64.9 

71.7 

83.1 

88.9 

96.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GE 

3500| 

64.9 

71.7 

83.1 

88.9 

96.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GE 

3000 1 

1 

65.3 

72.1 

83.5 

89.3 

96.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

2500 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1C0.0 

100  0 

GE 

2000| 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

*00  ; 

GE 

1800 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.  t 

GE 

1500| 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOO  ( 

GE 

1200| 

i 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.  'J 

GE 

1 

1000) 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.:' 

GE 

900 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1C0.0 

100.,' 

GE 

300 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

ICO  •'? 

GE 

600 1 

1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.  1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

400  j 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.' 

GE 

200 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

9-.).  9 

100.0 

100.' 

GE 

1001 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

ICO. 

GE 

! 

000 1 

65.5 

72.3 

83.7 

89.5 

97.1 

>79.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

W.9 

99.9 

Vv.9 

100.1) 

100/' 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  928 
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OPERATING  LOCATION  MA"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVA1 IONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME 
LSI  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  CA 

♦  a 

PERiOO  OF  1 
MONTH:  JUL 

1ECORO: 

HOURS: 

AUG  79 
:  18-20 

-  JUL  89 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN  SIAIUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

GF  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  1  1/2  1  1/4 

1  3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

80.6 

83.2 

86.7 

88.1 

89.1 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

20000j 

83.3 

86.0 

89.8 

91.3 

92.3 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

18000| 

83.3 

86.0 

89.8 

91.3 

92.3 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

16000) 

83.6 

86.3 

90.1 

91.6 

•  92.7 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

97.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

14000) 

85.5 

88.3 

92.6 

94.1 

95.1 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

12000| 

I 

87.3 

90.3 

94.6 

96.1 

97.2 

98.1 

98. 1 

98.1 

98. 1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

100001 

88.0 

91.0 

95.5 

97.0 

98.1 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

9000| 

88.0 

91.0 

95.5 

97.0 

98.1 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

8000| 

88.0 

91.0 

95.5 

97.0 

98.1 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

7000| 

88.0 

91.0 

95.5 

97.0 

98.1 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

6000| 

i 

88.2 

91.3 

95.7 

97.2 

98.3 

99.1 

99. t 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1 

5000  j 

88.6 

91.6 

96.0 

97.5 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

4500 1 

88.6 

91.6 

96.0 

97.5 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CE 

4000| 

88.7 

91.7 

96.1 

97.6 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

3500 1 

88.7 

91.7 

96.1 

97.6 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

3000| 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

| 

2500| 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

09.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

2000| 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1800| 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1500| 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200| 

■ 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000 1 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800) 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300) 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  j 

88.9 

Q1 .9 

96.3 

97.3 

98.9 

99.8 

99.8 

uin.o 

lllt'.u 

100. U 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

I 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

ldu.n 

1UO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

0001 

88.9 

91.9 

96.3 

97.8 

98.9 

99.8 

99.8 

100.0 

100.  u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC :  +  8  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

83.8 

86.1 

90.2 

91.0 

91.9 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

1 

20000  j 

86.1 

88.3 

92.6 

93.4 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

18000| 

86.5 

88.8 

93.0 

93.9 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

16000| 

86.7 

80.0 

93.2 

94.1 

95.0 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95. 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

14000| 

87.3 

89.5 

93.7 

94.6 

95.6 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

12000| 

89.1 

91.4 

95.0 

96.4 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

10000  j 

89.6 

91.9 

96.1 

97.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

9000 1 

89.8 

92.0 

96.2 

97.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

8000  j 

89.8 

92.0 

96.2 

97.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

7000 1 

89.8 

92.0 

96.2 

97.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

6000  j 

89.8 

92.0 

96.2 

97.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

1 

5000) 

89.9 

92.1 

96.3 

97.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

4500| 

89.9 

92.1 

96.3 

97.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98. C 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

4000 1 

89.9 

92.1 

96.3 

97.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

3500 1 

89.9 

92.1 

96.3 

97.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

30C0 1 

90  3 

92.2 

96.4 

97.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

2500| 

90.0 

92.2 

96.4 

97.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.? 

GE 

2000| 

90.1 

92.3 

96.5 

97.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99  0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.:. 

GE 

1800  j 

90.2 

92.4 

96.7 

97.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1 500  ] 

90.3 

92.6 

96.8 

97.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

C9.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

9V  t 

GE 

1200| 

90.6 

92.9 

97.1 

98.0 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1 

1000  j 

90.7 

93.0 

97.3 

98.2 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.fr 

GE 

900  j 

90.8 

93.1 

97.5 

93.4 

99.4 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  . 

GE 

300 1 

90.3 

93.1 

97.5 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7C0j 

90.3 

93.1 

97.5 

98.4 

99.4 

100.0 

1UI1.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo 

GE 

oOU| 

90.8 

93.1 

97.5 

98.4 

W.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 1 

90.8 

93.1 

97.5 

98.4 

99.4 

100.0 

10U.U 

100.0 

100.0 

100. U 

100. U 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4U0j 

90.8 

93.1 

97.5 

98.4 

99.4 

100.  u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

90.8 

93.1 

97.5 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100. u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO..' 

GE 

200 1 

90.8 

93.1 

07.5 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.. 

GE 

100 1 

90.8 

93.1 

97.5 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.C 

GE 

1 

000  j 

9U .  a 

93.1 

97.5 

98.4 

99.4 

VjO.l' 

iOO.fi 

100. 0 

100.1. 

mo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.1. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 
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OPERATING  LOCATION  *'A"  PERCENTAGE  FREOOENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORD: 

AUG  79 

-  JUL 

89 

LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  JUL 

HOURS: 

ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6. 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

62.5 

66.0 

73.1 

77.1 

82.6 

85.0 

86.0 

86.6 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

20000 

64.4 

67.9 

75.4 

79.5 

85.1 

87.6 

88.6 

89.2 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

GE 

10000 

64.5 

68.0 

75.4 

79.5 

85.2 

87.7 

88.7 

89.3 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

16000 

64.5 

68.1 

75.5 

79.6 

85.3 

87.7 

88.8 

89.4 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

GE 

14000 

65.8 

69.3 

76.9 

81.0 

86.7 

89.2 

90.3 

90.9 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

12000 

67.4 

71.0 

78.7 

82.9 

88.7 

91.3 

92.3 

92.9 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

10000 

68.0 

71.7 

79.4 

83.7 

89.5 

92.0 

93.1 

93.7 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

GE 

9000 

68.2 

71.9 

79.7 

83.9 

89.8 

92.3 

93.4 

93.9 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

8000 

68.3 

71.9 

79.8 

84.0 

89.9 

92.5 

93.5 

94.1 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94. 7 

GE 

7000 

68.3 

71.9 

79.8 

84.0 

89.9 

92.5 

93.5 

94.1 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

6000  j 

68.3 

72.0 

79.8 

84.1 

90.0 

92.5 

93.6 

94.2 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

5000 

68.5 

72.1 

80.0 

84.3 

90.2 

92.7 

93.8 

94.4 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

GE 

4500 

68.6 

72.3 

80.1 

84.4 

90.3 

92.9 

94.0 

94.6 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

4000 

68.7 

72.4 

80.2 

84.5 

90.4 

92.9 

94.0 

94.6 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

3500 1 

68.7 

72.4 

80.2 

84.6 

90.5 

93.1 

94.1 

94.8 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

3000| 

69.0 

72.6 

80.5 

84.8 

90.9 

93.4 

94.5 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

GE 

2500 

69.1 

72.8 

80.6 

85.0 

91.0 

93.5 

94.6 

95.2 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

2000| 

69.1 

72.9 

80.7 

85.0 

91.1 

93.7 

94.8 

95.4 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

1800| 

69.2 

72.9 

80.8 

85.1 

91.2 

93.8 

94.9 

95.5 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

GE 

1500| 

69.3 

73.0 

80.9 

85.4 

91.5 

94.1 

95.2 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

1200| 

69.5 

73.2 

81.1 

85.6 

91.7 

94.4 

95.6 

96.2 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GE 

1000| 

69.5 

73.3 

81.3 

85.7 

91.9 

94.6 

95.8 

96.5 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

GE 

900  j 

69.6 

73. A 

81.4 

85.9 

92.  T 

94.8 

96.  1 

'>6.8 

97.2 

97.3 

97. a 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GE 

800| 

69.6 

73.5 

81.5 

86.0 

92.2 

94.9 

96.2 

97.0 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

700  j 

69.6 

73.5 

81.5 

86.0 

92.3 

95.0 

96.4 

97.2 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

600 1 

69.7 

73.5 

81.5 

86.0 

92.3 

95.1 

96.4 

97.3 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GE 

500 1 

69.7 

73.5 

81.5 

86.0 

92.3 

95.1 

96.4 

97.3 

97.8 

98.0 

98.2 

98.3 

98. a 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

400  j 

69.7 

73.5 

81.6 

86.1 

92.3 

95.1 

96.5 

97.4 

97.9 

98.1 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

GE 

300| 

69.7 

73.5 

81.6 

86.1 

V2.3 

95.1 

90.5 

97.4 

97.9 

98.5 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

GE 

200 1 

69.7 

73.5 

81.6 

86.1 

92.3 

95.1 

'^6 . 5 

97.5 

98.0 

98.4 

98.8 

98.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.9 

GE 

100  j 

69.7 

73.5 

81.6 

86.1 

92.5 

95.1 

96.5 

97.5 

98.5 

AH.  * 

98.8 

98.9 

99. A 

99.5 

99.8 

10.0.0 

GE 

1 

000 1 

69.7 

73 .  'i 

81.6 

56.1 

9?.  5 

95. 1 

*».*? 

9A.0 

98. a 

^U.U 

98.9 

99. h 

99.5 

99.8 

IUU.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  A3? 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  KRLUUENCY  OK  Of.LURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC: 

+  8 

MONTH:  AUG 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

IN 

1  ge 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5  4 

3  21/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO  CEIL  | 

i 

60.5 

64.4 

71.4 

76.6 

82.6 

83.5 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

I 

20000 | 

61.5 

65.4 

72.4 

77.6 

83.7 

84.6 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

18000 j 

62.0 

65.9 

72.9 

78.2 

84.2 

85.2 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

16000| 

62.0 

65.9 

72.9 

78.2 

84.2 

85.2 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86  0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

14000 | 

62.8 

66.7 

73.8 

79.0 

85.1 

86.0 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

66.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

12000| 

i 

64.8 

68.7 

76.3 

81.8 

88.6 

89.6 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

1 

10000| 

65.4 

69.2 

76.9 

82.4 

89.1 

90.1 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

9000 1 

65.4 

69.2 

76.9 

82.4 

89.1 

90.1 

90.6 

90.9 

90.9 

9C.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

8000  j 

65.4 

69.2 

76.9 

82.4 

89.1 

90.1 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

7000 1 

65.4 

69.2 

76.9 

82.4 

89.1 

90.1 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91. U 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

6000  j 
| 

66.0 

69.9 

77.5 

83.0 

89.8 

90.8 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

1 

5000 1 

66.1 

70.0 

77.8 

83.3 

90.1 

91.1 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .<: 

GE 

4500 1 

66.1 

70.0 

77.8 

33.3 

90.1 

91.1 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

4000 1 

66.5 

70.3 

78.2 

83.7 

90.4 

91.4 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

3500 1 

66.6 

70.4 

78.3 

83.8 

9U.5 

91.5 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.  A 

GE 

3000 1 

66.8 

7v  .6 

78.6 

84.3 

91.2 

97.2 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

| 

2500| 

67.0 

70.9 

78.8 

84.6 

91.5 

92.5 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93. 

GE 

2000 1 

67.1 

.  71.0 

79.0 

85.1 

92.2 

93.1 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.  C 

94.' 

GE 

18001 

67.3 

71.2 

79.2 

85.3 

92.5 

93.4 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94 , 

GE 

1500] 

67.5 

71.4 

79.5 

85.7 

93.1 

94.1 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.. 

GE 

1200  J 

i 

67.5 

71.4 

79.5 

85.8 

93.3 

94.3 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.  t 

95.0 

GE 

1 

1000) 

67.6 

71.5 

79.6 

86.1 

94.7 

95.8 

97.d 

97.3 

97.;. 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

GE 

900  | 

67.6 

71.5 

79.7 

86.5 

95.- 

96.5 

97... 

93.ii 

90.0 

98.0 

9".  1 

93.1 

98.  1 

98.1 

°8.  i 

V  ::  . 

GE 

800] 

67.6 

71.5 

79.7 

86.5 

95.4 

9o.o 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

96.3 

98.3 

93.3 

98.3 

98..; 

Gf 

700  | 

67 . 6 

71.5 

79.7 

36.5 

95.6 

96.8 

f>  1.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

90 . 

GE 

600  [ 

67.o 

t  I .  i 

79.7 

Bo.5 

V-j .  7 

')(>.> 

■>8.5 

98.8 

98.0 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. G 

9  V.  C 

GE 

Lf> 

O 

O 

67.6 

71.5 

79.7 

86.5 

95.8 

97.0 

78.6 

99.0 

99. 1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.1 

GE 

400 1 

67.6 

71.5 

79.7 

36. A 

95.8 

97.  1 

>3.7 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GF 

300  | 

87.6 

71 .5 

’v.  7 

06.5 

95.8 

97. 1 

98.7 

99.4 

99.5 

99.7 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

9'*\  7 

GE 

200 1 

£■7.6 

7 1 . '  ■ 

°.7 

86.5 

95.3 

97.  i 

J8 .  i 

9v.- 

99,5 

99.7 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

100. C 

ICO. 

GE 

1 00 1 

1 

67.6 

71.5 

79.7 

86.5 

95.8 

97.1 

98.7 

99.4 

99.5 

99.7 

9?. 8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

too. 

GE 

1 

000! 

67.6 

71.5 

79.7 

86.5 

95.8 

97.1 

98.7 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.  S 

99. 8 

100.0 

ion,,. 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAHE:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  j 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GO 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

47.6 

52.6 

60.1 

65.2 

72.2 

73.6 

76.0 

77.1 

77.2 

77.6 

77.7 

77.7 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

GE 

1 

20000| 

48.4 

53.3 

60.9 

66.0 

73.0 

74.6 

76.9 

78.0 

78.1 

78.5 

78.6 

78.6 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

GE 

18000) 

48.6 

53. S 

61.1 

66.2 

73.2 

74.8 

77.1 

78.2 

78.3 

78.7 

78.8 

78.8 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

GE 

16000| 

48.6 

53.5 

61.1 

66.2 

73.2 

74.8 

77.1 

78.2 

78.3 

78.7 

78.8 

78.8 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

GE 

140.3| 

49.9 

54.8 

62.4 

67.5 

74.5 

76.1 

78.4 

79.5 

79.6 

80.0 

80.1 

80.1 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

GE 

12000| 

51.7 

56.7 

64.5 

69.7 

77.3 

78.9 

81.2 

82.3 

82.4 

82.8 

82.9 

82.9 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

GE 

1 

10000) 

52.2 

57.1 

64.9 

70.1 

77.7 

79.4 

81.7 

82.9 

83.0 

83.4 

83.5 

83.5 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

GE 

9000| 

52.2 

57.1 

64.9 

70.1 

77.7 

79.4 

81.7 

82.9 

83.0 

83.4 

83.5 

83.5 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

GE 

8000  j 

52.5 

57.4 

65.3 

70.4 

78.1 

79.7 

82.0 

83.2 

83.3 

83.8 

83.9 

83.9 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

GE 

7000) 

52. S 

57.4 

65.3 

70.4 

78.1 

79.7 

82.0 

33.2 

83.3 

83.8 

83.9 

83.9 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

Gc 

6000| 

53.0 

58.0 

65.8 

71.0 

78.6 

80.2 

82.6 

83.8 

83.9 

84.3 

84.4 

84.4 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

GE 

1 

5000) 

53.2 

58.2 

66.1 

71.3 

78.9 

80.5 

82.9 

84.  1 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

85.5 

85.5 

85.7 

65.7 

GE 

4500 1 

53.2 

58.2 

66.1 

71.3 

78.9 

80.5 

82.9 

34.1 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

GE 

4000) 

53.3 

58.3 

66.2 

71.4 

79.0 

80.6 

83.0 

84.2 

24.3 

84.7 

84.8 

84.8 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

GE 

3500) 

53.5 

58.5 

66.5 

71.6 

79.2 

80.9 

83.2 

84.4 

34.5 

84.9 

85.1 

85.1 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

GE 

3000 1 

53.8 

58.7 

66.7 

71.9 

79.6 

81.2 

83.5 

84.7 

84.8 

85.3 

85.4 

85.4 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

GE 

2500 1 

53.9 

58.8 

66.8 

72.0 

80.0 

81.6 

04.0 

85.2 

85 . 3 

85.7 

35.8 

85.8 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

GE 

2000 1 

54.1 

59.0 

67.0 

72.4 

80.5 

82.3 

84.6 

85.8 

85.9 

86.3 

86.5 

86.5 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

GE 

1800 1 

54 .4 

59.4 

67.3 

72.7 

80.9 

82.6 

84.9 

86.1 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

GE 

1500| 

54.4 

59.4 

67.4 

72.9 

81.2 

82.9 

85.3 

Uo.8 

07.2 

87.0 

87.7 

87.7 

88.5 

88.5 

88.7 

88.7 

GE 

1200) 

54.. 

59.4 

67.4 

73.0 

81.5 

83.5 

8o.O 

37.5 

.58.0 

88.‘. 

88.5 

88.5 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

GE 

1 

1000| 

54  .<• 

59.5 

67.6 

73.3 

88.4 

84.4 

87.1 

88.1 

89.1 

89.6 

89.7 

89.7 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

GE 

900  j 

5.  .4 

59.5 

67.7 

73.8 

83.2 

85.4 

88.5 

90. 1 

90.3 

91 .11 

91.! 

91.1 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

GE 

800) 

5.  .4 

59.5 

67.7 

73.8 

83.5 

86.0 

89.4 

91.1 

91  5 

oi  .9 

92.0 

92.0 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

GE 

700| 

54 

59.5 

67.7 

73.8 

83.7 

86.5 

89.3 

VI  .5 

97.0 

92.5 

92.6 

92.6 

93.5 

93.3 

93.5 

93.5 

GE 

600  j 

5«.« 

59.5 

67.7 

73.8 

83.7 

86,5 

89.9 

9'  .8 

92.5 

9->.l 

95.5 

93.5 

94.3 

94.3 

"4. 5 

94.5 

GE 

500 1 

54.4 

59.5 

67.7 

73.8 

83.7 

86.5 

90.3 

92.7 

93.7 

94.5 

94.9 

94.9 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

(-r 

400) 

54.4 

59.5 

67.7 

73.8 

83.7 

86.5 

90.5 

93.5 

94.6 

95.5 

95.9 

95.9 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

.  E 

300) 

54.4 

59.5 

67.7 

73.8 

83.7 

86.5 

90.6 

93.7 

94.7 

95.7 

96.1 

96.1 

97.3 

97.3 

98.2 

98.4 

GE 

200| 

54.4 

59.5 

67.7 

73.8 

83.7 

86.5 

90.6 

93.7 

94.7 

95.8 

96.3 

96.3 

97.6 

97.6 

98.8 

100.0 

GE 

100| 

$4.4 

59.5 

67.7 

73.8 

33.7 

86.5 

90.6 

93.7 

94.7 

95.8 

96.3 

96.3 

97.6 

97.6 

98.8 

100.0 

GE 

1 

0001 

54.4 

59.5 

67.7 

73.8 

83.7 

86.5 

90.6 

93.7 

*U.7 

95.8 

96.5 

96.3 

07.6 

97.6 

98.8 

100.0 

TOTAl  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ;,A"  PERCENTAGE  FREQUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORD: 

AUG  79 

-  JUL 

89 

LST 

TO  UTC 

+  8 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1 

NO  CEIL  | 

39.6 

43.7 

49.9 

54.1 

63.8 

67.0 

69.7 

71.5 

72.6 

73.8 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.8 

75.1 

GE 

1 

20000| 

40.0 

44.1 

50.3 

54.5 

64 . 3 

67.5 

70.4 

72.3 

73.3 

74.5 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.6 

75.8 

GE 

10000 j 

40.6 

44.7 

51.1 

55.3 

65.3 

68.5 

71.4 

73.2 

74.3 

75.5 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.6 

76.6 

GE 

16000  j 

40.6 

44.7 

51.1 

55.3 

65.3 

68.5 

71.4 

73.2 

74.3 

75.5 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.6 

76.8 

GE 

14000 j 

42.0 

46.1 

52.5 

56.7 

46.8 

70.0 

72.9 

74.7 

75.8 

77.0 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

78.1 

78.3 

GE 

12000| 

44.3 

48.5 

54.8 

59.4 

69.9 

73.1 

76.2 

78.1 

79.1 

80.3 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

81.4 

81.6 

GE 

1 

10000| 

44.9 

49. 1 

55.5 

60.0 

70.5 

73.9 

77.0 

79.1 

83.3 

81.5 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.6 

82.8 

GE 

9000| 

44.9 

49.1 

55.5 

60.0 

70.5 

73.9 

77.0 

79.1 

80.3 

81.5 

81.8 

81.9 

82.0 

82  0 

82.6 

82.8 

GE 

8000 1 

44.9 

49.1 

55.5 

60.0 

70.6 

?4 

77.5 

79.5 

co.< 

81.8 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.9 

83.1 

GE 

70001 

44.9 

49.  1 

55.5 

60.0 

70.  o 

7-.,2 

7  7.3 

79.5 

80.o 

81.8 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.9 

83.1 

GE 

6000 1 

45.9 

50.1 

56.5 

61.0 

71  .o 

75.2 

7S.3 

30.4 

81.6 

82.8 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.9 

84.1 

GE 

1 

8000 1 

45.9 

50.  1 

56.3 

61.0 

7|.o 

V/ 

i'K .  5 

,Jl  1 . 4 

81.6 

82.8 

83.1 

S3. 2 

83.3 

83.3 

83.9 

84.’ 

GE 

4500 1 

45.9 

50.1 

56.5 

61.0 

/•'.O 

/!> .  c! 

/a.  i 

80.4 

81.6 

82.8 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.9 

84.1 

GE 

-0001 

45.9 

50.1 

56.5 

61.0 

71.6 

75.2 

78.3 

30.4 

81.6 

82.8 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.9 

84.1 

GE 

3500 1 

45.9 

50.2 

56.6 

61.1 

71 . 7 

75. 3 

78.4 

80.5 

81.7 

82.9 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

84.0 

84.2 

GE 

3000 1 

40.6 

50. v 

57.2 

61.7 

72.4 

75.  V 

79.0 

81.2 

82.4 

83.5 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.6 

84.8 

GE 

1 

25001 

4?.  1 

51.4 

57.7 

v>2  .  * 

73 .  i 

30 .  1 

82.3 

83.4 

84.6 

84.9 

35.1 

85.2 

85.2 

85.7 

85.' 

GE 

2000| 

47.4 

51.7 

58.1 

62.8 

73.8 

78.  I 

81.3 

83.4 

84.6 

85.8 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.9 

87. : 

GE 

1800 1 

47.5 

51.8 

58.2 

62.9 

73.9 

78.2 

81.4 

83.5 

84.7 

85.9 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

87.0 

87.  t 

GE 

1500| 

47.7 

52.2 

58.5 

63.3 

74.3 

79.0 

82.4 

84.9 

86.1 

87.4 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.5 

88.  * 

GE 

1200| 

47.7 

52.2 

58.6 

63.5 

74  .6 

79.9 

83.3 

86.0 

87.2 

88.5 

38.8 

88.9 

89. 0 

89.0 

89.6 

89  K 

GE 

1 

1000  i 

47.7 

52.2 

58.6 

63.5 

74.7 

80.4 

84.1 

86.9 

88.4 

89.8 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.9 

91.1 

GE 

9U'J  j 

47.8 

52.3 

58.7 

63.7 

75.1 

80.8 

64 .6 

87.3 

89.5 

91.0 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

92.0 

GE 

800! 

47.8 

52.3 

58.7 

63.7 

75.2 

81. u 

84.9 

88.4 

90.4 

91.9 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

93  0 

93.2 

GE 

7u0 1 

47.8 

52.3 

58.7 

63.7 

75.2 

81.1 

35.1 

88.5 

90.8 

92.5 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.5 

93.7 

GE 

600 1 

47.8 

52.3 

58.8 

63.8 

75.3 

31.3 

85.5 

89.1 

91.6 

93.7 

94. 1 

94.2 

94.4 

94.4 

94.9 

95.3 

GE 

son  | 

47.8 

52.3 

58.8 

63.8 

75.3 

81.3 

85.5 

89.2 

92.0 

94.7 

95.5 

95.6 

96.0 

96.0 

96.6 

97.1 

GE 

400  1 

47.8 

52.3 

58.8 

63.8 

75.3 

81.3 

85.6 

39.4 

92.2 

95.1 

96.3 

96.6 

97.4 

97.4 

98.0 

98  ‘ 

GE 

3001 

47.8 

52.3 

58.8 

63.8 

75.3 

81.3 

85.6 

89.4 

92.2 

95.1 

96.3 

96.7 

97.6 

97.6 

98.3 

97.  ■ 

GE 

200  | 

47.8 

52.3 

68.8 

63.3 

75.3 

81.3 

85.6 

89.4 

92.2 

95.1 

96.3 

96.7 

97.6 

97.7 

98.4 

99.' 

GE 

icoj 

47.8 

52.3 

58.8 

63.8 

75.3 

81.3 

85.o 

89.4 

92.2 

95.1 

96.3 

96.7 

97.6 

97.7 

93.4 

100. 

GE 

I 

uuo; 

47.8 

32.3 

58.8 

63.6 

75.3 

81.3 

85.6 

89.4 

92.2 

95.1 

96.3 

96.7 

97.6 

97.7 

98.4 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER:  722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  CA 
♦  8 

PERIOO  OF  RECORD: 
MONTH:  AUG  HOURS: 

AUG  79 
:  09-11 

-  JUL  89 

CEILING 

IN 

1 

GE  GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7  6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

i 

51.9 

56.5 

64.0 

70.1 

80.0 

82.3 

83.8 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

1 

20000| 

53.4 

50.1 

65.6 

71.7 

82.0 

84.3 

85.8 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

18000 j 

53.8 

58.4 

65.9 

72.3 

82.6 

84.8 

86.3 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

16000) 

53.8 

58.4 

65.9 

72.3 

82.6 

84.8 

86.3 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

14000| 

55.2 

59.8 

67.5 

74.0 

84.3 

86.6 

88.1 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

83.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE 

12000| 

i 

56.7 

6l  .6 

69.6 

76.1 

86.8 

89.0 

90.5 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

1 

’0000| 

57.8 

62.8 

70.8 

77.3 

88. U 

90.3 

91.8 

92.  ~ 

92.5 

9?.S 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

9000  j 

57.8 

62.8 

70.8 

77.3 

88.0 

90.3 

91 .8 

9^.4 

U2.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

8000  j 

57.8 

62.8 

71.0 

77.5 

38.3 

90.6 

92.2 

92.7 

97.8 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

7000| 

57.8 

62.8 

71.0 

77.5 

88.3 

90.6 

92.2 

V2.7 

98.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

6000| 

1 

58.3 

63.3 

71.5 

78.1 

88.8 

91.2 

92.7 

93.3 

93.-. 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

1 

5000| 

58.3 

6.3.4 

71.6 

78.2 

88.9 

91.3 

92.3 

4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93. S 

93.5 

93.5 

GE 

4500| 

58.3 

6J.*» 

71.6 

78.2 

88.9 

91.5 

92.8 

93  .< 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

4000! 

58.5 

o3. 7 

71 .8 

78.4 

»'•».  1 

91.5 

93.0 

93  7 

•< 5 . 8 

9:  .8 

95.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

3500| 

58.7 

63.9 

72.0 

78.6 

89.4 

91.7 

95 . 2 

93.9 

74  .  >  * 

94.0 

94  .  U 

94.0 

94. U 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

3000| 

59.  q 

64.6 

72.8 

79.5 

90.4 

92.8 

94.3 

94.9 

95.1 

95.1 

V5.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

2500| 

S9.5 

64.7 

72.9 

80.0 

91.1 

93.7 

95.2 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

2000| 

60.0 

65.3 

73.4 

80.5 

91.7 

94.6 

96.1 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1800 1 

60.0 

65.3 

73.4 

80.6 

91.8 

94.8 

96.3 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1500| 

60.1 

65.4 

73.5 

80.8 

91.9 

95.1 

96.9 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1200| 

i 

60.1 

65.5 

73.7 

80.9 

92.0 

95.2 

97.1 

98.7 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1 

1000| 

60.1 

65.5 

73.7 

80.9 

92.0 

95.2 

97.1 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

900 1 

60.1 

65.5 

73.7 

81.0 

92.2 

95.3 

97.2 

V8.3 

90.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

800 1 

60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.5 

97.4 

93.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

700 1 

60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.5 

97.5 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

600 1 

I 

60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.6 

97.6 

98,9 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1 

500 1 

60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.6 

97.6 

98.9 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.6 

97. 6 

98.9 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.6 

97.6 

98.9 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

60.1 

65.5 

73.7 

31.1 

92.4 

95.6 

97.o 

98.9 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

1 

60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.6 

97.6 

98.9 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

00|  60.1 

65.5 

73.7 

81.1 

92.4 

95.6 

97.6 

98.9 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  10  UTC:  +  8 

PERtOO  OF 
MONTH:  AUG 

RECORD: 

HOURS: 

AUG  79 
:  12-14 

-  JUL 

89 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 

GE  GE  GE  GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5  4  321/22 

1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO  CEIL  | 

» 

49.0 

55.2 

64.3 

70.8 

84.  i 

87.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE 

1 

20000| 

51.1 

57.2 

66.9 

73.5 

87.3 

90.3 

91. A 

vl 

91  .A 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

18000] 

51.5 

57.6 

67.3 

74.0 

87.7 

9(1 .  l< 

91.8 

91.8 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

16000| 

51.5 

57.6 

67.3 

74.0 

87.7 

90.8 

91. 'J 

91.8 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

14000| 

52.8 

50.9 

68.6 

75.3 

89.0 

92.0 

93.1 

03.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

12000| 

i 

54  .A 

60.3 

70.6 

77.6 

91  .6 

9.. .  / 

vs .  a 

95.3 

95.8 

96.1 

96. 1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

I 

100001 

55.1 

61.6 

71.5 

78.5 

92.'. 

95.7 

07.(1 

07,0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

9000  j 

55.1 

61 .6 

71.5 

78.5 

92.  h 

95./ 

9/ 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

3000| 

55.1 

61.6 

71.5 

73.5 

92.: 

9  5 .  / 

07.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

7000| 

55.1 

61 .6 

71.5 

78.5 

92.5 

93.7 

97.  U 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

6000 1 

1 

55. A 

61  .9 

71.8 

78.8 

93.1 

96.3 

97.6 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1 

5000 1 

55.5 

62.2 

72.0 

79.1 

93. A 

96.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

4500| 

55.5 

62.2 

72.0 

79.1 

93.4 

96.7 

93.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

4000 1 

55.7 

62.4 

72.3 

79.4 

93.7 

96.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

3500| 

55.8 

62.5 

72.4 

79.5 

93.8 

97.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

3cao| 

t 

55.8 

62.5 

72.5 

79.6 

94.3 

97.6 

98.9 

98.0 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1 

2500  | 

55.8 

62.5 

72.5 

79.6 

94.3 

97.6 

98.  V 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.*. 

GE 

2000! 

56.0 

62.7 

72.7 

79.8 

9a. 6 

98.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

79.:. 

GE 

1800| 

56.0 

62.7 

72.0 

79.9 

9A.  7 

98.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 

GE 

1500| 

56.0 

62.7 

72.8 

79.9 

9A .  7 

98.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99./ 

GE 

1200| 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

9A.8 

98.2 

99. 5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.3 

99.8 

99.  LI 

GE 

! 

1000| 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 1 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.3 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 

GE 

300 1 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.3 

98.3 

99.6 

99,6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

GE 

700 1 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

’00.1 

GE 

600  j 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

GE 

1 

500 1 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

.00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

•00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I  CO..' 

GE 

200  i 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

IOC... 

GE 

100| 

56.0 

62.7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99.6 

99.6 

99.6 

loo. o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

GE 

1 

0001 

56.0 

o2 . 7 

72.9 

80.0 

94.8 

98.3 

99,6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.-.. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  68 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  «RSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOtIRl  Y  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  22660  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  HUES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

CE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

i  1/4 

GE 

1 

CE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

52.4 

58.2 

68,6 

75.2 

85.1 

85.9 

86.7 

fie .  / 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OE 

1 

20000) 

54.9 

60.8 

71.5 

78.5 

88.9 

90.0 

90. a 

9o. a 

90. 3 

90.3 

9L.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

18000| 

55.3 

61.1 

71.8 

78.8 

39.2 

90.3 

91.1 

91.1 

Vi.l 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

16000| 

55.3 

61.1 

71.8 

78.8 

89.2 

90.  J 

VI. 

V?  .  1 

VI.  1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

uoooj 

56.5 

62.3 

73.3 

80.  •» 

91.1 

92. l 

92.  v 

v;-  .v 

''U  . 'V 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

12000) 

5/  .6 

63.7 

75.  1 

82.5 

Vi.  7 

94.7 

95 .  > 

V'y 

■vs ,  s 

>r>  .  $ 

95.5 

95.5 

r5 .5 

95.5 

95.5 

GE 

1 

100001 

58.8 

64 . 9 

76.3 

33.9 

95  .m 

$l‘.  1 

v  r .  •» 

97.  m 

J? . . 

97... 

9/.. 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

9000 1 

58.9 

65.1 

76.5 

84.0 

95. 5 

96.8 

V/\‘j 

r  .  *: 

9  ,*  .  l; 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

8000| 

58.9 

65.1 

76.5 

84.0 

95.5 

96.8 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

7000  j 

58.9 

65.1 

76.5 

84.0 

95.5 

96.8 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

6000| 

59.5 

65.6 

77.0 

84.5 

96.0 

97.3 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1 

S0Q01 

59.7 

65.8 

77.2 

84.7 

96.2 

97.5 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

-.500) 

59.8 

65.9 

77.3 

84.8 

96.3 

97.6 

98.4 

98.4 

98.-. 

98. 4 

98... 

98.4. 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

4000 1 

59.8 

65.9 

77.4 

84.9 

96.6 

97.8 

98.6 

98.6 

va.6 

93.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

3500 1 

60.1 

66.2 

77.7 

85.4 

97.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

3000 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.7 

97.3 

98.6 

99.4 

99.4 

9V.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1 

2500) 

60.1 

66.2 

77.8 

85.7 

97.4 

98.7 

99.5 

90.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2000 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.5 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1800 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.5 

98.8 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1500| 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.5 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1200| 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.5 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

I 

1000| 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97,5 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

90.01 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.5 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99. C 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.5 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.6 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOO.O 

100.0 

TOO.O 

100.0 

100.0 

GE 

600| 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.6 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

no.o 

GE 

1 

500| 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97. 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400  j 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.6 

98.9 

99. 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300) 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.6 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.o 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.6 

3.9 

99.8 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1 

60.1 

66.2 

77.8 

85.8 

97.6 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0 


6V 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO*  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PERIOO 

MONTH: 

OF 

AUG 

RECORD: 

HOURS 

AUG  79 
;  18-20 

-  JUL 

89 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

GC  GE 

GE  GE  GE  G£  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GC 

GE 

FEET  | 

7  6 

5.  4  3  2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

73.0 

77.6 

82.8 

84.7 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

1 

20000 | 

76.5 

81.2 

86.6 

88.7 

91.2 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

CE 

18000 j 

76.9 

81.6 

87.2 

89.4 

91.8 

92.3 

92.3 

9i.I 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

160001 

77.0 

81.7 

87.3 

89.6 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

14000| 

77.6 

82.4 

88.0 

90.4 

93.0 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

12000| 

i 

78.8 

83.7 

89.5 

92.4 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GC 

1 

1 0000  j 

79.1 

84.0 

89.8 

92.7 

95.7 

96.1 

96.2 

96.7 

°C.i 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  2 

96  2 

96.2 

GE 

9000| 

79.1 

84.0 

89.8 

92.7 

95.7 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

8000| 

79.1 

84.0 

89.8 

92.7 

95.7 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

7000 1 

79.1 

84.0 

89.8 

92.7 

95.7 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

6000 1 
i 

80.2 

85.1 

91.0 

94.0 

97.1 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

5000 1 

80.8 

85.6 

91.5 

94.5 

97.6 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

4500| 

80.8 

85.6 

91.5 

94.5 

97.6 

98.1 

98.4 

93.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98. 4 

CE 

4000  j 

80.9 

85.7 

91.6 

94.6 

97.7 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

3500| 

81.1 

85.9 

91.8 

94.8 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

3000 1 
■ 

81.2 

86.0 

92.0 

95.1 

98.3 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1 

2500 1 

81.3 

86.1 

92.2 

95.3 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

90.2 

90  - 

GE 

2000 1 

81.3 

86.1 

92.2 

95.4 

98.6 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

<•,; 

GE 

1800| 

81.3 

86.1 

92.2 

95.4 

98.6 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99 

GE 

1500| 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  6 

99  : 

GE 

1200| 

i 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.,. 

GE 

1 

10001 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.8 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  t 

Gl 

<900  [ 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.8 

99.2 

99.6 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

vv . 

GE 

8001 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

93.8 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 

GE 

700 1 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.8 

99.2 

99.6 

99.8 

90.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  9 

GE 

600 1 

| 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.8 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

9r.v 

GE 

5001 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOC. 0 

GE 

400 1 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10c  r, 

GE 

3C0 1 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.C 

100.' 

GE 

200 1 

*\3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.O 

10G.0 

100.0 

*  O  '- 

GE 

1001 

i 

81.3 

86.1 

92.2 

95.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

Tr‘C 

GE 

1 

000 1 

81.  J 

86.1 

92.2 

95.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICC  .G 

1U<’.. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  •  2  -  70 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72286C  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER IOO  OF  RECORD:  AUG  TV  -  JUL  89 
MONTH:  AUG  HOURS:  21  -2j 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL  | 

74.2 

77.5 

82.6 

86.6 

88.3 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE 

20000 

76.5 

co.o 

85.1 

89.1 

90.9 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

18000| 

77.4 

81.0 

86.1 

90.2 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

16000| 

77.4 

81.0 

86.1 

90.2 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

14000 j 

78.4 

81.9 

87.1 

91.2 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

12000| 

79.0 

82.6 

87.7 

92.2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

100001 

79.4 

82.9 

88.1 

92.5 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

9000 1 

79.4 

82.9 

88.1 

92.5 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

8000 1 

79.6 

83.1 

88.3 

92.7 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

7000| 

79.6 

83.1 

88.3 

92.7 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

6000| 

80.3 

83.9 

89.2 

93.8 

95.9 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

5000| 

80.3 

83.9 

89.2 

93.8 

95.9 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

4500| 

80.4 

84.0 

89.4 

93.9 

96.0 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

4000| 

80.6 

84.2 

89.6 

94.1 

96.2 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

3500| 

80.6 

84.2 

89.6 

94.1 

96.2 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

3000| 

80.9 

84.4 

90.1 

94.7 

97.0 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

2500| 

81.2 

84.7 

90.8 

95.4 

97.6 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

2000) 

81.4 

84.9 

91.0 

95.6 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1800) 

81.4 

84.9 

91.0 

95.6 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1500 1 

81.4 

84.9 

91.0 

95.7 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1200| 

81.4 

84.9 

91.0 

95.9 

98.7 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1 

10001 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900| 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800| 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700| 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600| 

81.4 

&».9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 1 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300| 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 1 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1 

81.4 

84.9 

91.0 

96.1 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

0  -  ?.  ■  71 


OPERATING  LOCATION  MAM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFS  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +8  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

MO  CEIL  | 

56.0 

60.7 

68.0 

72.9 

80.4 

82.0 

83.1 

83.5 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

GE 

i 

20000| 

57.8 

62.5 

69.9 

75.0 

82.7 

84.3 

85.4 

85.8 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

GE 

18000j 

58.3 

63.0 

70.4 

75.5 

83.3 

84.9 

86.0 

86.4 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

GE 

16000| 

58.3 

63.0 

70.4 

75.6 

83.3 

84.9 

86.0 

86.5 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GE 

14000 | 

59.4 

64.1 

71.6 

76.8 

84.6 

86.2 

87.3 

87.8 

87.9 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

GE 

12000| 

60.9 

65.8 

73.5 

79.0 

87.2 

88.8 

90.0 

90.4 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

GE 

1 

10000  j 

61.6 

66.5 

74.2 

79.7 

87.9 

89.6 

90.8 

91.4 

91.5 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

GE 

9C00| 

61.6 

66.5 

74.2 

79.7 

88.0 

89.6 

90.9 

91.4 

91.5 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

GE 

8000| 

61.7 

66.5 

74.3 

79.8 

88.1 

89.8 

91.0 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

GE 

7000 1 

61.7 

66.5 

74.3 

79.8 

88.1 

89.8 

91.0 

91.6 

91.7 

92.0 

92. C 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.2 

GE 

6000 1 

62.3 

67.2 

75.0 

80.5 

88.9 

90.6 

91.8 

92.4 

92.5 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

GE 

1 

5000| 

62.5 

67.4 

75.3 

80.7 

89.1 

90.8 

92.1 

92.6 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

r  .2 

93.3 

93.3 

GE 

4500 1 

62.5 

67.4 

75.3 

80.8 

89.1 

90.8 

92.1 

92.6 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93  3 

93/ 

GE 

4000| 

62.6 

67.6 

75.4 

80.9 

89.3 

91.0 

92.3 

92.8 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

GE 

3500 1 

52.8 

67.7 

75.6 

81.1 

89.5 

91.2 

92.5 

93.0 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

GE 

3000| 

63.1 

68.0 

76.0 

81.6 

90.1 

91.3 

93.1 

93.6 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

GE 

1 

2500 1 

63.2 

68.2 

76.2 

81.9 

90.4 

92.2 

93.5 

94.0 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.0 

GE 

2000| 

63.4 

68.4 

76.4 

82.2 

90.9 

92.3 

94.1 

94.6 

94.8 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95. : 

GE 

I800| 

63.5 

68.5 

76.5 

82.3 

91.0 

92.9 

94.2 

94.8 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.: 

GE 

1500| 

63.6 

68.5 

76.6 

82.4 

91.3 

93.2 

94.6 

95.3 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96  •' 

GE 

1200| 

63.6 

68.5 

76.6 

32.6 

91.4 

93.5 

94.9 

95.6 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

95 

6t 

1 

1UC0| 

63.6 

68.6 

76.7 

82.7 

91.8 

93.9 

95.5 

96.3 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97  ^ 

Gc 

900! 

63.o 

68.6 

76.7 

82. C 

92.0 

94.2 

95.8 

96.6 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

C7  ' 

Cc 

800 1 

63.6 

68.6 

76.7 

82.8 

92.1 

94  .3 

96.0 

96.9 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.  . 

GE 

700 1 

63.6 

68.6 

76.7 

32.8 

92.2 

94.4 

°6. 2 

97.0 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98. 1 

98.1 

93.2 

GE 

600 1 

63.6 

68.6 

76.7 

82.8 

92.2 

94.5 

96.3 

97.2 

97.7 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

93... 

GE 

1 

500 1 

63.0 

68.6 

76.7 

82.8 

92.2 

94. 5 

96.4 

97.4 

98.0 

98.5 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.  U 

GE 

400  j 

65.6 

68.6 

76.7 

82.8 

92.2 

94.5 

96.4 

97.6 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GE 

300| 

63.6 

50.6 

76.7 

32.3 

92.2 

94.5 

96.*. 

97.6 

90.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.’ 

GE 

200  j 

63.0 

68.6 

76.7 

62.3 

92.2 

94.5 

96.4 

97.6 

98.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.? 

ICG.  . 

GE 

100| 

63.  c 

68.6 

76.7 

82.3 

92.2 

94.5 

96.4 

97.6 

93.2 

9S.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

ICO, 

G£ 

1 

GOO  j 

63.6 

58.6 

76. 7 

82.8 

92.2 

v-*.5 

96.4 

97.6 

98.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

yV.h 

.  . 

;r\ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


D  -  2  •  72 


tsi  o 


OPERATING  LOCATION  "AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  SEP  HOUR':  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

CE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

49.7 

52.8 

58.3 

64.4 

71.6 

73.6 

75.4 

76.2 

76.3 

77.4 

77.6 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

GE 

1 

20000| 

50.1 

53.2 

58.9 

65.0 

72.6 

74.6 

76.4 

77.2 

77.3 

78.4 

78.6 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

GE 

18000| 

50.3 

53.4 

59.1 

65.2 

72.8 

74.8 

76.7 

77.4 

77.6 

78.7 

78.8 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.3 

GE 

16000| 

50.3 

53.4 

59.1 

65.2 

72.8 

74.8 

76.7 

77.4 

77.6 

78.7 

78.8 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.3 

GE 

14000 j 

51.9 

55.1 

61.0 

67.1 

74.7 

76.7 

78.7 

79.4 

79.6 

80.7 

80.8 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

GE 

120001 

53.1 

56.3 

62.2 

68.3 

75.9 

77.9 

79.9 

80.7 

80.8 

81.9 

82.0 

82.1 

62.3 

82.3 

82.3 

82.6 

GE 

1 

100001 

54.3 

57.6 

63.4 

69.6 

77.3 

79.4 

81.4 

82.2 

82.3 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

GE 

9000| 

54.4 

57.7 

63.6 

69.7 

77.4 

79.6 

81.4 

82.3 

82.4 

83.6 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

GE 

8000  j 

54. a 

58.0 

63.9 

70.0 

77.8 

79.9 

81.9 

82.7 

82.8 

83.9 

84.0 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.6 

GE 

7000 1 

54.8 

58.0 

63.9 

70.0 

77.8 

79.9 

81.9 

82.7 

82.8 

83.9 

84.0 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.6 

GE 

6000| 

55.0 

58.2 

64.1 

70.3 

78.1 

80.2 

82.2 

83.0 

83.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

GE 

5000 1 

55.7 

58.9 

64.8 

71.0 

78.8 

80.9 

82.9 

83.7 

83.8 

84.9 

85.0 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.6 

GE 

4500 1 

55.9 

59.1 

65.3 

71.6 

79.4 

81.6 

83.7 

84.4 

84.6 

85.7 

85.8 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

GE 

4000 1 

56.4 

59.7 

65.9 

72.1 

80.0 

82.1 

84.2 

85.0 

85.1 

86.2 

86.3 

86.4 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

GE 

3500 1 

56.8 

60.0 

66.3 

72.6 

80.4 

82.6 

84.7 

85.4 

85.6 

86.7 

86.8 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

GE 

3000| 

58.0 

61.2 

67.6 

73.8 

81.9 

84.0 

86.1 

86.9 

87.0 

88.1 

88.2 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

GE 

2500| 

58.9 

62.1 

68.4 

74.7 

82.9 

85.0 

87.1 

87.9 

88.0 

89.1 

89.2 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

GE 

2000 1 

59.9 

63.1 

69.4 

75.9 

84.1 

66.2 

88.3 

89.1 

89.2 

90.3 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

GE 

1800 1 

59.9 

63.1 

69.4 

76.2 

84.4 

86.6 

88.7 

89.4 

89.6 

90.7 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

GE 

1500 1 

60.8 

64.0 

?0.3 

77.1 

85.7 

87.8 

89.9 

90.7 

90.8 

91.9 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.6 

GE 

1 200 1 

61.3 

64.6 

71.2 

7.0 

86.8 

88.9 

91.3 

92.1 

92.2 

93.4 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

GE 

1 

1000 1 

o1.3 

64.6 

71.2 

78.1 

87.1 

89.2 

91.9 

92.7 

92.9 

94.1 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

GE 

900 1 

61.4 

64.7 

71.6 

78.4 

87.4 

89.8 

92.0 

93.3 

93.6 

94.8 

95.0 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.6 

GE 

800 1 

61.4 

64.7 

71.6 

78.4 

87.4 

89.8 

92.7 

93.4 

93.7 

94.9 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.7 

GE 

700  | 

61 .4 

64.7 

71.7 

78.8 

88.2 

90.6 

93.7 

94.4 

94.7 

95.9 

96.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.7 

GE 

600 1 

61.4 

64.7 

71.7 

78.8 

88.2 

90.6 

93.7 

94.4 

94.8 

96.1 

96.3 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.9 

GE 

1 

500 1 

61  .4 

04.7 

71.7 

78.8 

88.4 

90.8 

94.1 

95.0 

95.3 

97. 1 

97.3 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

GE 

400 1 

61 .4 

6*4 . 7 

71.7 

78.8 

88.8 

91.1 

94.8 

95.7 

96.0 

97.8 

98.0 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

GE 

300 1 

61 .4 

64.7 

71 .7 

78.8 

88.8 

91.1 

94.8 

95.7 

96.0 

97.8 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

GE 

200 1 

61 .4 

64.7 

71.7 

78.8 

88.8 

91.1 

94.8 

95.7 

96.0 

97.9 

98.2 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

GE 

100  j 

61 .4 

6*4 . 7 

71.7 

78.8 

88.8 

91.1 

94.8 

95.7 

96.0 

97.9 

98.2 

98.6 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

E 

1 

0001 

61.4 

64.7 

71.7 

78.8 

88.8 

91.1 

94.8 

95.7 

96.0 

97.9 

98.2 

98.6 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  900 


0-2-73 


DERATING  LOCATION  "A" 
0  4FETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STh  I  ON  NUMBER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  , 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

43.8 

46.6 

50.8 

54.4 

60.1 

63.0 

65.2 

66.7 

66.8 

67.9 

66.3 

68.3 

68.8 

68.9 

69.1 

69.4 

GE 

1 

20000| 

44.8 

47.6 

52.0 

55.9 

61.8 

64.7 

66.9 

68.3 

68.4 

69.6 

70.0 

70.0 

70.4 

70.6 

70.8 

71.1 

GE 

18000| 

44.8 

47.6 

52.0 

55.9 

61.8 

64 . 7 

66.9 

68.3 

68.4 

69.6 

70.0 

70.0 

70.4 

70.6 

70.8 

71.1 

GE 

16000| 

44.9 

47.7 

52.1 

56.0 

61.9 

64.8 

67.0 

68.4 

68.6 

69.7 

70.1 

70.1 

70.6 

70.7 

70.9 

71.2 

GE 

14000 | 

45.6 

48.3 

52.8 

56.9 

62.9 

65.8 

68.0 

69.4 

69.6 

70.7 

71.1 

71.1 

71.6 

71.7 

71.9 

72.2 

GE 

12000| 

47.0 

49.8 

54.2 

58.3 

64.4 

67.3 

69.6 

71.0 

71.1 

72.2 

72.7 

72.7 

73.1 

73.2 

73.4 

73.8 

GE 

I 

lOOOu | 

48.1 

50.9 

55.4 

59.6 

65.7 

68.6 

70.8 

72.2 

72.3 

73.4 

73.9 

73.9 

74.3 

74.4 

74.7 

75.0 

GE 

9000| 

48.1 

50.9 

55.4 

59.6 

65.7 

68.7 

70.9 

72.3 

72.4 

73.6 

74.0 

74.0 

74.4 

74.6 

74.8 

75.1 

GE 

8000| 

48.8 

51.6 

56.1 

60.2 

66.3 

69.3 

71.6 

73.0 

73.1 

74.2 

74.7 

74.7 

75.1 

75.2 

75.4 

75.5 

GE 

7000| 

48.8 

51.6 

56.1 

60.2 

66.3 

69.3 

71.6 

73.0 

73.1 

74.2 

74.7 

74.7 

75.1 

75.2 

75.4 

75.6 

GE 

6000| 

49.0 

51.8 

56.3 

60.4 

66.6 

69.6 

71.8 

73.2 

73.3 

74.4 

74.9 

74.9 

75.3 

75.4 

75.7 

76.0 

GE 

! 

5000 1 

49.7 

52.4 

57.0 

61.1 

67.2 

70.2 

72.4 

73.9 

74.0 

75.1 

75.6 

75.6 

76.0 

76.1 

76.3 

76.7 

GE 

4500  j 

50.2 

53.0 

57.6 

61.7 

67.8 

70.8 

73.0 

74.4 

74.6 

75.7 

76.1 

76.1 

76.6 

76.7 

76.9 

77.2 

GE 

*.000  1 

50.6 

53.3 

58.0 

62.1 

68.3 

71.4 

73.7 

75.1 

75.2 

76.3 

76.8 

76.8 

77.2 

77.3 

77.6 

77.9 

GE 

3500 1 

51.1 

53.9 

58.6 

62.7 

69.0 

72.1 

/••  .3 

73.8 

75.9 

77.0 

77.4 

77.4 

77.9 

78. 0 

78.2 

78.6 

GE 

3000| 

52.3 

55.3 

60.0 

64.2 

70.7 

73.8 

76.0 

77... 

77.6 

78.7 

79.1 

79.1 

79.6 

79.7 

79.9 

80.2 

GE 

1 

2500  j 

53.0 

56.0 

60.7 

64.9 

71.3 

74.4 

76.7 

78.1 

78.2 

79.3 

79.8 

79.8 

80.2 

80.3 

80.6 

80.9 

GE 

2000] 

54.8 

57.8 

62.6 

67.0 

73.4 

76.6 

78.8 

80.2 

80.3 

81.4 

81.9 

81.9 

82.3 

32.4 

82.7 

£3.0 

GE 

1800 1 

55.2 

58  2 

63.0 

67.4 

74.0 

77.1 

79.6 

81.0 

81.1 

82.2 

82.7 

82.7 

83.1 

83.2 

83.4 

33.5 

GE 

15001 

55.8 

58.9 

63.9 

63.7 

75.2 

78.6 

81.0 

82.4 

82.6 

83.7 

84.1 

84.1 

84.6 

34.7 

84  9 

85  ■ 

GE 

1 200  j 

56.2 

59.4 

64.6 

69.7 

fb.u 

80.  5 

82.3 

8-..’ 

84.3 

85.o 

86.0 

86.0 

86.4 

86.6 

86.3 

£7.1 

GE 

i 

i  ooo  j 

S6  l 

59.4 

64.6 

69.3 

80.6 

83,3 

36 .  . 

35.2 

86.4 

86.9 

86.9 

87.3 

37.4 

87.7 

88.0 

GE 

900  j 

56.2 

59.6 

64.7 

70.0 

76.9 

81.1 

83.9 

85.7 

85.8 

87.0 

87.4 

87.4 

87.9 

■38.0 

88.2 

35 

CE 

300  | 

56.2 

59.6 

•  64.7 

70.0 

76.9 

81.2 

84.1 

85.9 

86.0 

87.2 

87.7 

87.7 

88.1 

88.2 

88.4 

88.3 

GE 

700 1 

56.2 

59.7 

64.9 

70.7 

77.8 

82.2 

85.4 

87.6 

87.7 

88.9 

89.3 

89.3 

89.8 

89.9 

90.1 

90.4 

GE 

oOO  j 

56.2 

59.7 

64.9 

70.7 

78.0 

82.7 

86.0 

88.2 

38.4 

89.8 

90.3 

90.3 

90.8 

90.9 

91.1 

91.4 

GE 

1 

500 1 

56.2 

59.7 

64.9 

70.7 

78.1 

82.8 

86.8 

89.2 

89.7 

91.4 

92.0 

92.0 

92.4 

92.6 

92.8 

93.1 

GE 

.00| 

56.2 

59.7 

64 . 9 

ru.7 

73.2 

33.1 

87. 1 

8V .  /' 

90.1 

92.1 

92.8 

92.8 

93.3 

93.4 

94.0 

94 . 4 

GE 

30  u; 

3o.j 

59.7 

64.9 

70.7 

78.2 

tt'i.  1 

tfV.v 

90.3 

92.7 

93.7 

94.1 

94.7 

94.8 

95.9 

96.  v 

GE 

700 ! 

56.2 

59.7 

64.9 

70.7 

73.2 

83.1 

87.2 

89.9 

90.3 

93.1 

94.2 

94.7 

96.1 

9o.3 

97.9 

99.  , 

GE 

100  j 

56.2 

59.7 

64.  V 

70.7 

73.2 

83.1 

87.2 

89.  V 

90.3 

93.1 

94.2 

94.7 

96.2 

96.6 

93.1 

IOO.G 

GE 

1 

ooo ; 

59.7 

.  9 

70.7 

78.2 

33. 1 

87.2 

89. V 

90.3 

93.1 

94.2 

94.7 

96.2 

96.6 

93.  . 

iOD.v 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0 


2 


74 


OPERATING  LOCATION  "A« 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

* 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

I 

NO  CEIL  | 

38.9 

*1.0 

**.7 

*6.9 

52.2 

55.1 

58.1 

60.6 

61.4 

62.7 

63.3 

63.3 

63.7 

64.0 

64.3 

64.4 

GE 

1 

20000| 

*0.7 

*2.8 

*6.7 

*8.9 

54.2 

57.1 

60.1 

62.6 

63.4 

64.7- 

65.3 

65.3 

65.7 

66.0 

66.3 

66.4 

GE 

18000| 

*0.7 

*2.0 

*6.7 

*8.9 

54.2 

57.2 

60.2 

62.7 

63.6 

64.8 

65.4 

65.4 

65. a 

66.1 

66.4 

66.6 

GE 

16000| 

*1.0 

*3.1 

*7.0 

*49.2 

54.6 

57.6 

60.6 

63.0 

63.9 

65.1 

65.8 

65.8 

66.1 

66.4 

66.8 

66.9 

GE 

14000| 

42.0 

*4.1 

*8.0 

50.2 

55.6 

58.7 

61.7 

64.1 

65.0 

66.2 

66.9 

66.9 

67.2 

67.6 

67.9 

68.0 

GE 

12000| 

43.4 

*5.6 

*9.6 

51. a 

57.3 

60.4 

63.8 

66.2 

67.1 

68.3 

69.0 

69.0 

69.3 

69.7 

70.0 

70.1 

GE 

1 

100001 

43.7 

46.  1 

50.1 

52.3 

57.9 

61.0 

6*.* 

66.9 

67.8 

69.0 

69.7 

69.7 

70.0 

70.3 

70.7 

70.8 

GE 

9000 1 

*3.9 

*6.3 

50.3 

52.6 

58.1 

61.2 

64.7 

67.1 

68.1 

69.3 

70.0 

70.0 

70.3 

70.7 

71.0 

71.1 

GE 

8000| 

*4.3 

47.0 

51.0 

53.2 

58.8 

61.9 

65.3 

67.9 

68.9 

70.1 

70.8 

70.8 

71.1 

71.4 

71.8 

71.9 

GE 

7000| 

44 .  k 

*7.1 

51.1 

53.3 

58.9 

62.0 

65.4 

68.0 

69.0 

70.2 

70.o 

70.9 

71.2 

71.6 

71.9 

*2.0 

GE 

6000| 

44.8 

47.4 

51.6 

53.8 

59.3 

62.4 

65.9 

68.4 

69.4 

70.7 

71.3 

71.3 

71.7 

72.0 

72.3 

72.4 

GE 

5000| 

*5.2 

-7.9 

52.1 

54.3 

60.0 

63.1 

66.6 

69.1 

70.1 

71.6 

72.2 

72.2 

72.6 

72.9 

73.2 

73.3 

GE 

-•500 1 

-5.8 

46.  *♦ 

52.7 

54.9 

60.6 

63.7 

67.1 

69.7 

70.7 

72.1 

72.8 

72.8 

73.1 

73.4 

73.8 

73.9 

GE 

•.oooj 

46.8 

49.6 

53.9 

56.1 

62.0 

65 .4 

68.9 

71.4 

72.4 

73.9 

74.6 

74.6 

74.9 

75.2 

75.6 

75.7 

GE 

3500| 

*7.7 

50.4 

55.0 

57.2 

63.2 

66.7 

70.1 

72.7 

73.7 

75.1 

75.3 

75.8 

76.1 

76.4 

76.8 

76.9 

GE 

3000| 

49. 

51.9 

56.7 

58.9 

64.9 

68.3 

71.8 

74.3 

75.3 

76.8 

77.4 

77.4 

77.8 

78.1 

78.4 

78.6 

GE 

1 

2500 1 

50.3 

53.2 

58.1 

60.3 

66.4 

69.9 

73.3 

75.9 

7.0 

78.* 

79. 1 

79.1 

79.4 

79.8 

80.1 

80.2 

GE 

2000| 

b  1 .  7 

54.7 

59.9 

62.8 

69.0 

72.6 

76.  1 

78.7 

79.8 

81.2 

81.9 

81.9 

82.2 

82.6 

82.9 

83.0 

GE 

1800| 

51.9 

55.0 

60.2 

63.2 

69,4 

73.0 

76.8 

79.6 

80.7 

82.1 

82.8 

82.8 

83.1 

83.4 

83.8 

83.9 

GE 

1500| 

52.1 

55.2 

61.0 

6* .  1 

70.9 

74.6 

78.7 

81.4 

82.6 

84.0 

84.7 

84.7 

85.0 

85.3 

85.7 

85.8 

GE 

1200| 

52.4 

55.6 

61.3 

64.6 

71.3 

75.3 

79.9 

82.8 

84.1 

65.6 

86.2 

86.2 

86.6 

86.9 

87.2 

87.3 

GE 

1 

10001 

52.- 

55.6 

61.* 

64.8 

71.6 

75.9 

80.7 

83.7 

85.3 

86.8 

87.4 

87.4 

87.8 

88.1 

88.4 

88.6 

GE 

900| 

52.- 

55.6 

61.4 

64.8 

71.6 

76.3 

81.2 

£  t.3 

8S.0 

87.4 

88.1 

88.1 

88.4 

88.8 

89.1 

89.2 

GE 

800| 

52.4 

55.6 

61  .4 

64.8 

71.6 

76.7 

81.6 

8-.9 

86.6 

88.  1 

88.8 

88.8 

89.1 

89.4 

89.8 

89.9 

Gt 

700 1 

52.7 

55.8 

61 . 7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.6 

86.2 

87.9 

89.6 

90.2 

90.2 

90.6 

90.9 

91.2 

91.3 

GE 

600 1 

52.7 

55.8 

61.7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.6 

86.4 

88.2 

89.9 

90.6 

90.6 

90.9 

91.2 

91.6 

91.7 

GE 

l 

500 1 

52.7 

55.8 

61.7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.8 

87.3 

89.2 

91.1 

92.2 

92.2 

92.7 

93.0 

93.3 

93.4 

GE 

400| 

52.7 

55.8 

61.7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.8 

87.3 

89.4 

92.1 

93.7 

94.0 

94.9 

95.7 

96.1 

96.2 

GE 

300 1 

52.7 

55.8 

61.7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.8 

87.3 

89.4 

92.1 

94.1 

94.6 

95.9 

96.8 

97.4 

98.0 

GE 

200  j 

52.7 

55.8 

61.7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.8 

87.3 

89.4 

92.1 

94.3 

94.8 

96.2 

97.2 

98.4 

99.8 

GE 

100 1 

52.7 

55.8 

61  7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.8 

87.3 

89.4 

92.1 

94.3 

94.8 

96.2 

97.2 

98.4 

100.0 

GE 

1 

000) 

52.7 

55.8 

61.7 

65.1 

72.1 

77.3 

82.8 

87.3 

89.4 

92.1 

94.3 

94.8 

96.2 

97.2 

98.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0  -  2  - 


75 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

+  8 

MONTH 

SEP 

HOURS 

:  09-11 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

uE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

52.6 

56.1 

60.4 

63.3 

69.4 

72.0 

73.9 

74.7 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

1 

20000 | 

54.8 

58.3 

63.0 

65.9 

72.0 

74 .6 

76.- 

77.2 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GE 

180001 

54.9 

58.4 

63.1 

66.0 

72.3 

75.0 

76.9 

7V .  7 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

CE 

16000| 

55.3 

58.9 

63.6 

66.4 

72.3 

75 .4 

77.3 

73.1 

78. 6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

14000 j 

57.1 

60.7 

65.3 

68.2 

74.6 

77.2 

79. 1 

79.9 

£0.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

12000| 

58.1 

61.7 

66.3 

69.4 

75.8 

78.7 

80.6 

81.3 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

1 

100001 

59.3 

62.9 

67.6 

70.7 

77.0 

79.9 

81 .8 

32.6 

33.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

9000 1 

59.6 

63.1 

67.8 

70.9 

77.2 

80.1 

32.0 

82.8 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

8000 1 

59.6 

o3. 1 

67.8 

70.9 

77.2 

80.1 

82.0 

82.8 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

7000 1 

59.6 

63.1 

67.8 

70.9 

77.3 

30.3 

82.2 

35.1 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

33.3 

83.6 

GE 

6000  | 

59.9 

63.4 

68.3 

71.4 

77.9 

SO. 9 

82.8 

83.7 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

34.3 

84.3 

84.3 

GE 

1 

5000 1 

60.7 

64.2 

■  69.1 

72.2 

78.7 

81.7 

83.6 

84.4 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

4500 1 

61.2 

64.8 

69.7 

72.9 

79.3 

32.3 

84.2 

85.1 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.3 

85.3 

85.8 

GE 

AOOO  | 

62.6 

66.3 

71.2 

74.6 

81.2 

84.2 

86.1 

87.0 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

3500| 

64.1 

68.0 

73.2 

76.6 

83.2 

86.2 

88.1 

89.0 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

3000 1 

66.2 

70.1 

75.4 

78.8 

85.6 

88.7 

90.6 

91.4 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

1 

2500| 

66.8 

70.8 

76.1 

/9.4 

86.7 

90.0 

91.9 

92.8 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

2000  j 

67.7 

71.7 

77.1 

80.6 

87.8 

91.3 

93.2 

94.2 

94.7 

94.9 

94.9 

94,9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

1300| 

67.7 

71.7 

77.1 

80.6 

07.9 

91.6 

93.6 

94.6 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

1500 1 

68.1 

72.1 

77.6 

81 .0 

88.3 

92.2 

94.6 

95.6 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1200| 

68.1 

72.1 

77.6 

81 .0 

88.3 

92.3 

94.7 

95.8 

96.  *♦ 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96 .3 

GE 

1 

1000 1 

oS.4 

72.4 

77.9 

81.3 

88.7 

92.9 

95.4 

96.6 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97., 

GE 

900  | 

68.4 

72.4 

77.9 

31.3 

88.7 

92.9 

95.4 

96.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

93.0 

98.0 

«. 

GE 

800  j 

68.4 

72.4 

77.9 

81.7 

89.0 

97.2 

95.8 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98." 

GE 

700 1 

68.4 

72.4 

77.9 

81.7 

89.0 

93.2 

95.8 

97.1 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

600 1 

68. - 

72.4 

77.9 

01.7 

89.0 

93.2 

95.9 

97.3 

98.4 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. A 

GE 

1 

500 1 

68.4 

72.4 

77.9 

81.7 

89.0 

93.2 

96.0 

97.4 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99. V 

GE 

400  | 

68.4 

72.4 

77.9 

81.7 

89.0 

93.2 

96.0 

97.4 

98.8 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

68.4 

72.4 

77.9 

81.7 

89.0 

93.2 

96.0 

97.4 

98.8 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

GE 

200  j 

68.4 

72.4 

77.9 

81.7 

89.0 

93.2 

96.0 

97.4 

93.8 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOO... 

GE 

100  i 

68.4 

72.4 

77.9 

81.7 

89.0 

93.2 

96.0 

97.4 

98.8 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

jUU  | 

68.4 

72.- 

77.9 

81.7 

89.0 

93.2 

96.0 

97.4 

98.8 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

111.. 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC: 

♦  8 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

12- 1 A 

CEILING 

IN 

1  GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5  A 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/A 

1 

3/A 

5/8 

1/2 

3/8 

1/A 

0 

NO  CEIL  | 

1 

A6.8 

51.8 

56.9 

o1.7 

74.3 

78.7 

80.4 

80.7 

81.2 

81.2 

31.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

1 

20000| 

A8.9 

54. 0 

59.1 

63.9 

76.8 

81.1 

82.9 

83.1 

85.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

18000| 

49.2 

54.3 

59.4 

64.2 

77.2 

81.6 

83.3 

83.6 

8h.1 

34.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

16000| 

49.2 

54.3 

59.4 

64 .2 

77.2 

81.6 

83.3 

83.6 

34.1 

84.  1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

14000 | 

50.8 

55.9 

61.0 

65.8 

78.8 

83.1 

34.9 

35.1 

35.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

I2000| 

i 

52.3 

57.4 

62.  v 

07.9 

31.2 

85.6 

37.5 

87.6 

38.1 

33.1 

88.1 

88.1 

38.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

1 

1 00001 

53.3 

58.6 

04.  U 

69.0 

82.3 

86.7 

88.4 

83.7 

89.2 

89.7 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

90001 

53.6 

58.9 

64.3 

69.3 

82.7 

87.0 

38.8 

39.0 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

8000| 

5«.1 

59.4 

64.9 

69.9 

83.2 

87.o 

89.3 

89.6 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

7000| 

5a.  1 

59. h 

64.9 

69.9 

83.2 

87.6 

89.3 

89.6 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

6000| 

55.3 

61.1 

66.7 

71.8 

CD 

L/T 

to 

89.6 

91.3 

91.6 

97.1 

92.1 

92.1 

92.1 

9.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

1 

5000| 

57.0 

62.3 

67.° 

73.0 

86.4 

90.8 

92.6 

92.8 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

4500 1 

57.1 

62.4 

68.3 

73.4 

86.9 

91.2 

93.0 

93.2 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

3.8 

GE 

4000 1 

58.8 

64. 1 

70.0 

75.1 

88.6 

92.9 

94.7 

94.9 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

3500 1 

60.1 

65.4 

71.4 

76.6 

90.0 

94.3 

96.1 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

3000| 

1 

61 .3 

66.7 

72.8 

78.0 

91.6 

95.9 

97.7 

97.9 

98.4 

93.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

1 

2500| 

61.7 

o7.  1 

73.3 

78.  J 

v.J 

96.7 

98.4 

98.7 

99.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2000 1 

61.9 

67.3 

73.6 

78.9 

9C  .  t 

96.9 

98.7 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1800  j 

61.9 

67.3 

73.0 

78.9 

92.0 

96.9 

98.7 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1500| 

62.0 

67.4 

73.7 

79.0 

92.7 

97.0 

98.8 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1200| 

62.0 

67.4 

73.7 

79.0 

92.7 

97.0 

98.8 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1 

1000| 

62.1 

07.6 

73.8 

79.1 

92.8 

97.1 

98.9 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

900 1 

62.1 

67.6 

73.8 

79.3 

93.0 

97.3 

99.1 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 1 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 1 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 1 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

AOoj 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

9’. 4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  j 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  j 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000 1 

62.1 

67.6 

73.8 

79.4 

93.1 

97.4 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFS 

CA 

PERIOD  OF  RECORD: 

AUG  79 

-  JUL 

89 

LST 

TO  UTC 

♦  8 

MONTH:  SEP 

HOURS 

:  15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STAIUIE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NC 

1 

CEIL  | 

A3. 7 

47.  3 

55.2 

62.4 

74.9 

79.3 

80.6 

SO.? 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

1 

?0000| 

<♦6.2 

50.1 

58.2 

65.6 

78.  i 

82.6 

85.8 

83.  v 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

<*4.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

I8000| 

*»6 . 3 

50.3 

58.7 

66.0 

78.7 

83.1 

84.3 

84.4 

a*.. « 

84.8 

84.8 

84.8 

8h.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

160001 

46.3 

50.3 

58.7 

66.0 

78.7 

83.1 

84.3 

84.4 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

O 

o 

o 

47.6 

51.6 

60.0 

67.3 

80.0 

84.4 

85.7 

85.8 

86. 1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

12000| 

50.3 

54.3 

62.8 

70.1 

82.9 

87.3 

88.6 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

1 

100001 

51.7 

55.8 

64.2 

71.7 

84.9 

89.3 

90.6 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

9uUU  | 

51.9 

36.U 

04 .4 

71 .9 

85.3 

89.8 

91. u 

91 . 1 

91 .4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

8000| 

52.4 

36.6 

o5.0 

72.4 

85.9 

90.3 

91.7 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

7000| 

52.6 

56.7 

65. T 

72.6 

8c. 0 

90. A 

91.8 

91 .9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

6000 1 

54.2 

58.3 

66.8 

74.2 

87.8 

92.2 

93.7 

93.8 

94.1 

94.1 

94.1 

94.  i 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

1 

5000| 

55.4 

59.6 

68.2 

75.7 

89.2 

93.7 

95.1 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

A500 1 

55.7 

59.8 

o6.4 

75.9 

89.4 

93.9 

95.3 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.6 

GE 

A000| 

56.8 

60.9 

69.6 

77.1 

90.? 

95.1 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

3500 1 

57.8 

61.9 

70.6 

78.1 

91.7 

96.1 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

90. 0 

98.0 

98.0 

GE 

3000| 

58.6 

62.7 

71.4 

79.0 

92.6 

97.0 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1 

25001 

59.0 

63.1 

71.9 

79.4 

93.0 

97.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  T 

GE 

2000  j 

59.0 

63.1 

71.9 

79.4 

93.0 

97.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.:' 

GE 

1800 1 

59.1 

63.2 

72.0 

79.6 

93.1 

97.6 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.-' 

GE 

1500 1 

59.3 

63.4 

72.2 

79.3 

93.3 

97.8 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  . ; 

GE 

T  200 1 

59.3 

63.4 

72.2 

79.8 

93.3 

97.8 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  r 

GE 

1 

1000 1 

59.3 

63. A 

72.2 

79.8 

93.4 

97.9 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

GE 

900 1 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.6 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  ' 

GE 

300| 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.6 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.4 

GE 

700 1 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.6 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600  j 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.6 

98.0 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99. v 

GE 

1 

500 1 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.7 

98.1 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  U 

GE 

•GUO  | 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.7 

98.1 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.7 

98.1 

99.6 

9 9.7 

100. u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

59.3 

63.4 

72.2 

79.9 

93.7 

98. 1 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOC... 

GE 

100 1 

59.3 

63 . 4 

72.2 

79.9 

93.7 

98.1 

99.6 

99.'/ 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.1. 

GE 

1 

OUOI 

'j  V .  j 

o3 . 4 

72.2 

79.  V 

93.  • 

VC . : 

‘>Q. 

'K7.  / 

100.  u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  J 

iOO.  . 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OSSERVAT IUNS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  I'lklM)  OF  .CORD:  AUG  79  JUL  89 

LST  TO  UTC :  ►  8  MONTH:  SE'  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STAIU1E  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

uE 

4 

GE 

‘j 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GC 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

60.6 

64.  1 

70.6 

74.1 

81.1 

82.0 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

cs 

20000| 

62.4 

66.1 

72.9 

76.6 

83.6 

84.4 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

18000| 

63.1 

66.8 

73.8 

77.4 

84.6 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

16000| 

63.4 

67.1 

74.2 

77.9 

85.0 

85.9 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE 

14000 1 

65.4 

69.2 

76.4 

80.1 

87.3 

88.2 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

12000| 

67.1 

•’1 .0 

78.2 

02.0 

8V.2 

90.  1 

90.4 

90.7 

90./ 

90.  / 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

I 

10000) 

68.2 

72.1 

79.5 

83.1 

9u.o 

91.4 

92.1 

92.3 

92.3 

92.5 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

9000 1 

68.6 

72.4 

79.7 

83.4 

90.9 

91.8 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

8000) 

68.7 

72.6 

79.9 

83.8 

91.2 

92.2 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

7000 1 

68.7 

72.6 

79.9 

83.8 

9.2 

92.2 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

6000 1 

69.6 

73.6 

80.9 

84.9 

92.3 

93.3 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

1 

5000 1 

70.7 

74.7 

82.0 

86.0 

93.4 

94.4 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

4500 1 

71.1 

75.1 

82.4 

86.4 

93.9 

94.9 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

4000 1 

72.3 

76.3 

83.7 

87.7 

95.1 

96.1 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

3500 1 

72.7 

76.7 

84.0 

88.0 

95.4 

96.4 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

3000| 

73.6 

77.6 

84.9 

89.1 

96.9 

98.0 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2500| 

73.7 

77.7 

85.0 

89.2 

97.0 

98.1 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.0 

GE 

2000 1 

73.3 

77.8 

85.1 

89.3 

97.1 

98.2 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1800 1 

73.8 

77.8 

85.1 

89.3 

97.1 

98.2 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

r-.i 

99.1 

GE 

1500| 

73.9 

77.9 

85.2 

89.4 

97.2 

98.3 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

<r  ■> 

99.2 

GE 

1 200 1 

73.9 

77.9 

85.2 

89.4 

97.6 

98.7 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  G 

99.6 

GE 

1 

1000) 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

900 1 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800 1 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700 1 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600 1 

74.1 

78.1 

85.  4 

89.7 

97.8 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1 

500 1 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

99.1 

99.8 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

99.1 

99.8 

100.0 

100. u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 1 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.0 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100) 

74.1 

78.1 

05.4 

89.7 

97.8 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000  i 

74.1 

78.1 

85.4 

89.7 

97.8 

99.1 

99.8 

100.0 

loo.o 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTr  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  ILLCLNIAl.l  H'HJOI  ;li  .  .jl  *M  CUKRENCL  Ut  CEIIINt.  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  M’OM  IKJUkl  Y  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860'  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


N  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

5 

GE 

2  1/2 

GE 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

UJ 

GE 

0 

NO 

l 

CEIL  | 

61.0 

64.3 

69.2 

75.1 

81.9 

33.  (J 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

1 

200U0 | 

62.3 

65.8 

7U.S 

76.9 

83.8 

8*. 9 

85.7 

85.4 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

66.0 

86.0 

86.0 

GE 

I8000| 

62.7 

6o.T 

71.1 

77.2 

84.1 

85.2 

86.0 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

36.3 

GE 

16000| 

62.8 

66.2 

71.2 

77.3 

84.2 

85.3 

86.1 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE 

14000| 

. 3 

67.9 

72.9 

79.0 

86.0 

87.1 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

12000| 

65.8 

69.3 

74.3 

80.4 

87.4 

88.7 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

I 

10000| 

66.4 

70.0 

75.0 

81.1 

88.1 

89.4 

90.4 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

9000| 

66.4 

70.1 

75.1 

81.2 

88.2 

89.6 

90.6 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91 . 1 

91.1 

GE 

8000 1 

66.6 

70.2 

75.2 

81.3 

88.3 

89.7 

90.7 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

7000 1 

66.6 

70.2 

75.2 

81.3 

88.3 

89.7 

90.7 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

6000| 

66.8 

70.4 

75.4 

81.6 

88.6 

89.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

1 

5000| 

67.8 

71.4 

76.4 

82.6 

89.6 

90.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

4500| 

68.1 

71.8 

76.8 

82.9 

89.9 

91.2 

92.2 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.3 

92.8 

GE 

4000 1 

69.1 

72.8 

77.8 

83.9 

90.9 

92.2 

93.2 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93  ” 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

3500 1 

69.4 

73.1 

78.1 

84.2 

91.2 

92.6 

93.6 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

3000  j 

70.9 

74 . 6 

79.7 

85.9 

93.0 

94.3 

95.3 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

V  .-4 

GE 

1 

2500| 

71 .4 

75.1 

80.2 

36.4 

93.6 

94.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

2000| 

72.. 

76.  1 

31.2 

87.4 

94.7 

96.0 

97.0 

97.6 

97.o 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

77.7 

97.7 

97.,’ 

GE 

1300] 

72.4 

76.1 

81.3 

87.6 

94.8 

96.1 

97.1 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.3 

97.0 

GE 

1500 1 

-’3.0 

76.7 

81 .9 

88.1 

95.3 

96.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98. 

GE 

1200| 

73.1 

76.8 

82.0 

83.2 

96.0 

97.6 

98.6 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99. 

GE 

1 

moo  i 

rs.? 

76.9 

02.1 

rtl)  7 
vUO  .  J 

46.  1 

.  ’ 

^9 . 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

49.6 

99.6 

99.; 

GE 

400  1 

73 . 2 

75. 9 

82.1 

83.4 

f/6.  ^ 

97.8 

48.3 

9V.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

94.7 

99.7 

99/' 

GE 

800  j 

73 . . 

76.4 

82.1 

38.4 

.  d 

v;\s 

48 .  !S 

7V.6 

99. V 

99.7 

49.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  ’ 

uE 

700 1 

73.2 

76.9 

82.1 

83.4 

96.2 

97.8 

98.8 

Vv.o 

44.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

u£ 

£>00  j 

73.2 

76.9 

82.1 

33.4 

96.2 

97.8 

94.  ij 

V9.3 

99.3 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  V 

GE 

1 

500  j 

73.2 

76.9 

82.1 

83.4 

96.2 

47.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

-00 1 

73.2 

76.9 

82.1 

88.4 

96.  > 

97.8 

99. 1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

73.2 

,'h  .  5 

82.1 

38.4 

46.2 

47.8 

94.  1 

QV.V 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

GE 

200 1 

T3 . 2 

-’6.9 

32. 1 

88.- 

■**6 . ; 

99.  ' 

99.  v 

49.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.- 

GE 

iOO  j 

o .  2 

.'i..9 

3? .  i 

68.4 

j 

SN>.  1 

«/i; . 

99.  V 

100.0 

100.0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

'jGG.n' 

ut 

.  i  j 

■*  .• 

6.9 

32 .  ' 

88.- 

VC  . 

7V .  V 

100. 0 

IUU.U 

100.0 

100.0 

IUU.U 

I0U.G 

ico.:. 

TOTAL  NUMBER  OF  i.ToFRVA!  lulls  Os)U 

on 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFR  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  7V  •  JUL  89 

LST  TO  UTC :  *  u  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

i 

CEIL  | 

49.6 

53.0 

58.3 

62.8 

70.7 

73.3 

75.0 

75.8 

76.1 

76.5 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

GE 

1 

aooooi 

51.3 

54.7 

60.2 

64.8 

72.8 

75.5 

77.1 

77.9 

78.2 

78.7 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

GE 

18000| 

51.5 

55.0 

60.5 

65.1 

73.2 

75.9 

77.5 

78.3 

78.6 

79.1 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.5 

79.6 

GE 

16000| 

51.7 

55.1 

60.7 

65.3 

73.4 

76.1 

77.7 

78.5 

78.8 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.6 

79.7 

79.8 

GE 

1400C| 

53.1 

56.6 

62.2 

66.8 

7S.0 

77.7 

79.3 

80.1 

80.4 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

GE 

12000| 

54.7 

58.2 

63.8 

68.5 

76.8 

79.5 

81.2 

82.0 

82.3 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

GE 

10000) 

55.6 

59.2 

04.9 

69.6 

78.0 

80.7 

82.5 

83.3 

83.6 

84.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

GE 

9000] 

55.8 

59.4 

65.1 

69.8 

78.2 

81.0 

82.7 

83.5 

83.9 

84.3 

84.5 

84.5 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

GE 

8000| 

56.2 

59.8 

65.5 

70.2 

78.6 

81.4 

83.2 

84.0 

84.3 

84.8 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

GE 

7000 1 

56.2 

59.8 

65.5 

70.3 

78.6 

81.4 

83.2 

84.1 

84.4 

84.8 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

GE 

6000| 

56.9 

60.5 

66.3 

71.1 

79.5 

82.3 

84.1 

84.9 

85.2 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

GE 

5000 1 

57.8 

61.4 

67.2 

72.0 

80.4 

83.2 

85.0 

85.8 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

GE 

4500  j 

58.1 

61.8 

67.7 

72.5 

80.9 

83.7 

85.5 

86.3 

86.7 

87.2 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

GE 

A000| 

59.2 

62.9 

68.3 

73.6 

82.1 

84.9 

86.8 

87.6 

87.9 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

GE 

3500| 

60.0 

63.7 

69.7 

74.5 

83.0 

85.9 

87.7 

88.5 

88.8 

89.3 

89.5 

89.5 

89.6 

89.7 

89.8 

39.8 

GE 

3000  j 

61.3 

65.0 

71.1 

76.0 

84.6 

87.5 

89.3 

90.2 

90.5 

91.0 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

GE 

2500| 

61.8 

65.6 

71.7 

76.6 

85.4 

88.3 

90.1 

91.0 

91.3 

91.8 

91.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

GE 

2000| 

62.6 

66.4 

72.6 

77.7 

86.5 

89.4 

91.2 

92.1 

92.4 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

GE 

1800  j 

62.7 

66.6 

72.7 

77.8 

86.7 

89.6 

91.5 

92.4 

92.8 

93.  ■> 

93.4 

93.4 

93.5 

93.6 

93.7 

93.8 

uE 

1500| 

o3. 1 

67.0 

73.2 

"8.4 

37.3 

90.4 

92.3 

93.3 

03.0 

94. 1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

GE 

12U0| 

63.3 

67.  ? 

73.5 

78.7 

87.8 

91.0 

93.  1 

V4 .11 

94.  *4 

v.« .  ^ 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

GE 

I000| 

63.*. 

67.3 

73.6 

78.9 

88.0 

91.3 

93.5 

94.5 

94.9 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

GE 

900 1 

63 . 4 

67.3 

73.6 

79.0 

88.1 

91.5 

93.8 

94.8 

95.3 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

GE 

800 1 

63.4 

67.3 

73.6 

79.0 

88.2 

91.6 

93.9 

95.0 

95.4 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

GE 

700 1 

65.4 

67.3 

73.7 

79.2 

88.5 

91 .9 

94.3 

95.5 

96.0 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

GE 

600 1 

63 .4 

67.3 

73.7 

79.2 

*8.5 

92.0 

94.4 

95.6 

96.2 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

jE 

1 

500  j 

63 . 4 

67.3 

O .  i 

79.2 

88.6 

92.  1 

V4  .  t 

•’o .  '• 

7t> .  & 

9/  .  *4 

97.7 

ff.t 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

cE 

iOO| 

63.- 

67.3 

73.7 

79.2 

88.0 

92.2 

9-..S 

V6.  ^ 

98.0 

78. 1 

93.3 

98.5 

98.6 

98.7 

jf 

300 1 

o3.- 

o/’.3 

?3. 7 

79.2 

88.6 

92.2 

9- .  3 

7c  / 

,v,.r. 

97.?. 

93.2 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

E 

200| 

63. 

6  7 . 3 

73.7 

'V .  ? 

88.0 

92.2 

^4  .  * » 

9n.  i 

96.8 

’7.8 

W  .  > 

98.5 

93.9 

99.1 

99.5 

99.8 

iE 

100 1 

63.- 

67.3 

73 . 7 

79.3 

38.6 

92.2 

•a*  .  J 

V6 .  :• 

v7.:: 

vt* .  5 

98.5 

99.0 

99.1 

99.5 

100.0 

iF 

I 

'..'00 1 

63.  a 

67.3 

75.7 

'<V . 

.  / 

94  .*'• 

■Jo.  2 

7r . 

V/’  ■ 

vJ; .  > 

93.5 

'>y .  1 1 

W.  1 

W.5 

IU0.0 

\1TA1  NUMGER  OF  OBSEFIVAl  lONb  7?UU 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC: 

♦  8 

MONTH:  OCT 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5  A 

3  21/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

1 

40.3 

42.6 

47.3 

50.2 

56.0 

58.6 

63.1 

65.2 

65.6 

67.6 

68.8 

66.8 

69.6 

69.8 

70.5 

71.3 

1 

GE  200001 

41.6 

44.0 

49.1 

52.3 

58.3 

60.9 

65.6 

67.7 

68.3 

70.3 

71.5 

71.5 

72.3 

72.5 

73.2 

74.0 

GE 

18000| 

41.9 

44.3 

49.5 

52.6 

58.6 

61.2 

65.9 

68.1 

68.6 

70.6 

71.8 

71.8 

72.6 

72.8 

73.5 

74.3 

GE 

16000| 

42.0 

44.4 

49.6 

52.7 

58.7 

61.3 

66.0 

68.2 

68.7 

70.8 

71.9 

71.9 

72.7 

72.9 

73.7 

74.4 

GE 

14000) 

42.3 

44 .6 

49.8 

52.9 

58.9 

61.5 

66.2 

63.4 

68.9 

71.0 

72.2 

72.2 

72.9 

73.1 

73.9 

74.6 

GE 

120001 

1 

42.7 

45.1 

50.2 

53.3 

59.7 

62.6 

67.5 

69.7 

70.2 

72.3 

73.4 

73.4 

74.2 

74.4 

75.2 

75.9 

I 

GE  lOOOOj 

43.4 

45.9 

51.1 

54.3 

60.6 

63.5 

68.5 

70.6 

71.2 

73.2 

74.4 

74.4 

75.2 

75.4 

76.1 

76.9 

GE 

9000) 

43.4 

45.9 

51.1 

54.3 

60.6 

63.5 

68.5 

70.6 

71.2 

73.2 

74.4 

74.4 

75.2 

75.4 

76.1 

76.9 

GE 

8000| 

44 . 0 

46.5 

51.6 

54.8 

61.2 

64.1 

69.0 

71.2 

71.7 

73.8 

74.9 

74.9 

75.7 

75.9 

76.7 

77.4 

GE 

7000| 

44.1 

46.6 

51.7 

54.9 

61.3 

64.2 

69. 1 

71.3 

71.8 

73.9 

75.1 

75.1 

75.8 

76.0 

76.8 

77.5 

GE 

6000| 

» 

44.3 

-6.9 

52.2 

55.4 

61.7 

64.6 

69.7 

71.8 

72.4 

74.4 

75.6 

75.6 

76.3 

76.6 

77.3 

78.1 

GE 

5000 1 

44.9 

47.0 

53.1 

56.3 

62.8 

65 . 7 

70.8 

72.9 

73.4 

75  5 

76.7 

76.7 

77.4 

77.6 

78.4 

79.1 

GE 

4500| 

45.3 

48.0 

53.4 

56.7 

63.1 

66.0 

71.1 

73.2 

73.8 

75.8 

77.0 

77.0 

77.7 

78.0 

78.7 

79.5 

GE 

-000) 

46.9 

-9.c 

55.1 

58.3 

64. 7 

67.6 

72.7 

74.8 

75.4 

77.4 

78.6 

78.6 

79.4 

79.6 

80.3 

81.1 

GE 

3500| 

-7.3 

50.0 

55.5 

58.7 

65.2 

68.  1 

73.1 

75.3 

75.8 

77.8 

79.0 

79.0 

7V.8 

80.0 

80.8 

81.5 

GE 

3000 1 

1 

-7.8 

50.8 

56.1 

59.5 

66.9 

69.8 

75.4 

77.5 

78.1 

80.1 

81.3 

81.3 

82.0 

82.3 

83.0 

83.3 

GF 

j 

•?5U0j 

48.  1 

50.8 

5o.  7 

60.0 

67. 1 

70 . 

7o.  1 

78.  $ 

8.8 

80.9 

82.2 

82.2 

82.9 

83.1 

83.9 

84., > 

uE 

2000  j 

-8 , 1 

50.4 

57. ' 

O0.4 

08.5 

71.* 

,  i 

,’V.  7 

80.2 

62.4 

83.5 

83.5 

84.3 

84.5 

35.3 

86.0 

GE' 

T  '100 ) 

48.3 

81.1 

57.3 

60.6 

68.  G 

I  1  .V 

/  •' . 

Go./ 

80.8 

82.8 

84.1 

84.1 

84.8 

85.1 

85.8 

86.6 

GE 

1500) 

-8 .  o 

51 .4 

57.7 

61.7 

70... 

F  1  .  ,C> 

79.0 

82.0 

82.6 

,84.6 

85.9 

85.9 

36.7 

36.9 

87.6 

88.4 

uE 

12001 

f 

51., 

57.7 

61.5 

70.6 

;  .  1 

Lu.  i 

32.8 

83.7 

85.7 

87.0 

87.0 

37.7 

88.0 

38.7 

89. 5 

>£ 

1009! 

-6 .  c> 

51.4 

58. 1 

o,  .  • 

71  . 

^ 

81.7 

«  ,  •  I 

85. - 

87.3 

88.6 

88.6 

89.4 

89.6 

90.3 

91.1 

700  j 

-8.  ' 

51.5 

86.7 

o.  .5 

r 

.  » 

o».  : 

85 . 

88. G 

89.2 

89.2 

90. U 

90.2 

91.0 

91.  ' 

70>» ; 

-8.  7 

51.  -j 

50.." 

62 . 5 

//... 

75.  ■; 

. 

’J‘j  *: 

Go .  0 

33.  7 

90.2 

90.2 

91.0 

01.2 

91.9 

92.  ' 

GE 

70"  > : 

-8. 

51.5 

58.2 

62.5 

7  ; - 

7  i 

85.  1 

i>r  • 

86.9 

89.  1 

90.6 

90.6 

91.4 

91.6 

92.4 

93.  1 

Gt 

0.  J ! 

4i.~ 

‘j  \  _  r; 

'/ 1 !  .  r 

O.1 . 5 

71... 

'.-..(I 

83. 

.  ; 

87.5 

89.8 

91.3 

91.3 

92.0 

92.3 

93.0 

93.9 

ut 

I 

‘3  CG  j 

48.7 

51.5 

.  53.2 

62.5 

72.- 

76. U 

83.2 

86. 1 

88.0 

90.4 

92.0 

92.0 

92.8 

93.1 

94.1 

94.9 

GE 

vJC) 

48 . 7 

51.5 

58.2 

62.5 

72.6 

76.2 

83.- 

So.  3 

88.4 

90.9 

92.8 

92.8 

93.7 

94.0 

94.9 

95.8 

GE 

300| 

-8.7 

81.5 

58.2 

62.5 

72.6 

76.2 

83 .  - 

86.6 

83.6 

91.2 

93.1 

93.1 

94.2 

94.6 

95.6 

96  ’ 

GE 

'on; 

48.’ 

.,1.5 

88.2 

67.5 

72.6 

76.2 

85.4 

86.  t' 

88.6 

91.7 

93.1 

93.1 

94.4 

94  8 

96.2 

98m 

GE 

WO) 

48.7 

M.5 

58.2 

62.5 

72.6 

76.2 

83.4 

3o.6 

88.6 

01.2 

93.1 

03.1 

94.5 

94.9 

96.7 

99..:. 

ur 

— .> .  . 

.  i . ' 

*»U  .  4 

-  V  _ 

r?  i  , 

76 , . 

8 . .  - 

ciO.C 

33.6 

91.2 

93. 1 

93.1 

94.5 

94.9 

96.7 

100.  0 

total  number  of  observations  vgo 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIUNC  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  'ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC: 

♦  8 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2  2 

1  ',/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

1 

38.4 

39.5 

43.2 

44.2 

-8.0 

49.1 

52.9 

54.9 

56.0 

58.4 

60.1 

60.4 

62.3 

62.4 

62.7 

64.0 

GE 

1 

200001 

40.3 

41. « 

45.* 

46.5 

50.* 

51.6 

55.6 

57.7 

58.8 

61.3 

63.1 

63.4 

65.3 

65.4 

65.8 

67.1 

E  180001 

40.5 

41.6 

45.6 

46.7 

50.6 

51.8 

55.8 

58.0 

59.0 

61.5 

63.3 

63.7 

65.5 

65.6 

66.0 

67.3 

GE 

16000| 

40.5 

41  .6 

45.6 

46.7 

50.6 

51.8 

55.8 

58.0 

59.0 

61.5 

63.3 

63.7 

65.5 
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73.9 

74.5 
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79.6 

80.1 

81  . - 

of 

•200| 

-8.3 

♦8 .  V 

>1.9 
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91.5 

91.6 

91.6 

jE 

2000 1 

ol.  1 

o2 . 8 

68.3 

7i  .5 

78.  v 

3-. 3 

37..' 

-ia. / 

91.  j 

92..- 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

bt 

I800| 

61.1 

62.3 

68.8 

M.S 

i'V.J 

fU.O 

T>  -  _ 

U  •  .  * 

;w. » 

91.7 

W.o 

93.3 

93. » 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

GE 

1500 1 

61.1 

62.8 

68.8 

71.5 

79.8 

85.6 

88.5 

■wO .  -♦ 

93.0 

93.9 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GE 

1200 1 

61.1 

62.8 

68.8 

71.5 

.'9.8 

35.7 

iU5.fi 

90.6 

93.2 

94.1 

95.1 

95  2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

GE 

1000| 

61.1 

62.8 

68.8 

71.5 

85.9 

ea.o 

5 1  .  u 

93.8 

94.7 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

GE 

9001 

61.1 

62.8 

68.8 

71.5 

8U.0 

86.0 

89.  1 

91.2 

94.0 

94.9 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GE 

300 1 

6 1  .  1 

62.3 

68.8 

71.5 

80.0 

86.0 

89.  1 

:>i.3 

94.1 

95. 1 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

b£ 

700  J 

61.1 

62.8 

68.8 

71.5 

80.  U 

86.0 

1 

91.3 

94.1 

95. 1 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

GE 

o00| 

61.1 

62.3 

68.9 

71.6 

80.1 

36.1 

89.2 

91 .5 

94.4 

95.6 

97.2 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GE 

500| 

61.1 

62.8 

68.9 

71.6 

80.1 

86.1 

89.2 

91.5 

94.6 

96.0 

97.8 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

GE 

-00 1 

61.1 

62.8 

68.9 

71.6 

80.1 

36.  1 

89.2 

91.5 

94.6 

96.1 

98.0 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

gE 

500 1 

61.1 

62.8 

o8.9 

71.6 

80.1 

86.1 

89.2 

91.5 

9h  .  6 

96.1 

98.0 

98.2 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

GE 

coo ! 

61.1 

62.8 

68.9 

71.6 

80.1 

86.1 

89.2 

91.5 

94.6 

96.1 

98.0 

98.2 

98.5 

98.9 

99.2 

99.7 

ut 

1001 

61 . 1 

62.8 

68.9 

71.6 

80. 1 

86.1 

89.2 

91.5 

94.6 

96.1 

98.0 

98.2 

98.5 

98.9 

99.2 

100.0 

GE 

000 1 

61.1 

62.8 

68.9 

71.6 

30. 1 

86.  1 

89.2 

91.5 

^4 . 6 

96.1 

98.0 

98.2 

98.5 

98.9 

99.2 

100.0 

total  number  of 

OBSERVATIONS 

930 

3b 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

7228&0 

STATION  NAME  :  MARCH  AH}  CA 

LSI  !0  UTC:  ♦  ii 

PER IOO 

MONTH: 

OF  RECORD: 
OCT  HOURS: 

AUG  79 
:  12-14 

-  JUL 

89 

cm  i  No 

ik 

i  GE 

lit 

y t M f; ! i  in  in 

bt  Ut  La!  ul  -I-. 

STUUIE 

ill 

HUES 

Ui 

uC 

G£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEE  ' 

7 

0 

5  -  3  V.  > 

1  . 

1  1/4 

T 

i/4 

S/8 

1/2 

5/8 

1/4 

0 

i 


NO 

CPU  | 

*7.5 

*V .  1 

jk  i> 

sr.2 

65. V 

6*7 . 1 

/ 1.'» 

/*.  7 

76.0 

76.  Y 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

u£ 

20000 | 

52.9 

55.2 

60. 0 

63.7 

71.0 

74.5 

79.0 

81.0 

82.4 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

1 8000 | 

53. G 

55.7 

61.3 

64.3 

71.6 

75.2 

79.7 

81.6 

83.0 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

16000| 

53.5 

55.8 

61  .* 

64.4 

71.7 

75.3 

79.8 

81.7 

83.1 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

1*000| 

5*.0 

56.2 

61.8 

64.9 

72.6 

76.2 

30.8 

82.7 

84.1 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

12000| 

54.8 

57.1 

62.9 

66.0 

73.7 

77.3 

SI.  8 

33.8 

85.2 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

I 

'0000 1 

ss.5 

57.7 

S3 , 7 

66.8 

7* .  * 

78.  1 

82. 6 

84. S 

85.9 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

9000  1 

55.7 

58.0 

63.9 

67.0 

74.0 

78.5 

82.8 

84.7 

36.) 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

3000  | 

56.1 

58.4 

64.3 

67.4 

75. 1 

78.7 

03.3 

85.3 

36.8 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

700  u 

So.l 

S3.* 

64. 5 

6*7 . 4 

75.1 

78.7 

83.3 

85.3 

86.8 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

60001 

1 

57.0 

59.2 

65.2 

68.3 

75.9 

79.6 

8*. 2 

86. 1 

e7.6 

89.0 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

1 

6000| 

57.8 

60. 1 

66.  U 

69.1 

77. 1 

80.8 

85.* 

37.3 

88.8 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

*500 1 

5B.1 

60.3 

66.6 

69.7 

77.7 

81.4 

86.0 

88.0 

89.5 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

*000 1 

61. 1 

03.4 

09.9 

73.2 

81.3 

85.3 

89.9 

91.8 

93.3 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

350C  | 

61.7 

64.1 

71.0 

74.3 

82.5 

86.6 

91.2 

93.1 

94.6 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

3000  | 

1 

62.4 

64.7 

71.9 

75.5 

84.2 

80.3 

92.9 

94.0 

96.3 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1 

2500 1 

62.7 

65.1 

72.3 

75.8 

84.6 

88.7 

93.4 

95.4 

96.9 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.5 

GE 

2000 1 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.5 

89.6 

94.3 

96.5 

98.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99./ 

GE 

18001 

633 

65.7 

72.9 

76.5 

85.5 

89.6 

94.3 

96.5 

98.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99./ 

GE 

1500| 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.6 

89.7 

94.4 

96.6 

98.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.4 

GE 

1200 1 

1 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99. v 

GE 

1 

1 000 1 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 1 

6.3.3 

65  7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  . 

GE 

300 1 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

35.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700| 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600  | 

63.3 

o5 .7 

72.9 

76.5 

85.7 

39.8 

9*. 5 

96.7 

98.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1 

600| 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

93.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

GOO 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300, 

63.3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO .  . 

GE 

200  i 

o3 . 3 

65.7 

72.9 

76.5 

85.7 

89.8 

94.5 

96.7 

98.2 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.U 

100.  .. 

..E 

»UU| 

65.3 

o5 . 7 

72.9 

7o.s 

85.7 

(W.O 

F* .  *-. 

vo.  7 

98 . 2 

V9.c, 

V9.V 

99.9 

1000 

100.0 

100.0 

103..*.- 

GE 

1 

jOu  | 

•>5 . 5 

ci5 . 7 

7  <L  .  ’  • 

76.5 

85 . . 

L.-.O 

9 . .  i 

96. . 

/■i.C 

V9.w 

99. V 

9 

100.0 

1U0.0 

100.0 

loj.. 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FRFOUFNCY  OF  OCCURRENLF  Of  CFILiNG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  IIOURl  Y  06SI >VaT  IONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFO  CA 
LSI  TO  UTC:  -  8 


I'Lk'IOi  OT  RECORD :  AUG  79  -  JUL  89 
HON1H:  OCT  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

? 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GF 

$ 

V1SIB1LMY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUI 

CE 

1  1/' 

MILLS 

1  1/4 

GE 

3/4 

GE 

5/1! 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

42.7 

44.8 

49.6 

53.5 

60.8 

65.5 

70.9 

74.4 

76.1 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

r>.  o 

GE 

20000| 

46.8 

48.9 

54.1 

58.4 

66.2 

71.9 

77.5 

81.2 

82.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

18U00| 

47.2 

49.4 

54.9 

59.6 

67.5 

73.2 

78.8 

82.5 

84.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

16000| 

47.3 

49.5 

55.1 

59.7 

67.6 

73.3 

78.9 

82.6 

84.3 

85.5 

85.5 

85.5 

35.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

14000  j 

48.1 

50.2 

55.9 

60.8 

69.4 

75.1 

80.9 

84.5 

86.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

12000| 

48.7 

50.9 

57.2 

62.2 

71.3 

77.2 

83.0 

86.  / 

88.4 

l\ 9 . 0 

69.6 

89.0 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

100001 

48.7 

50.9 

57.2 

62.2 

71.3 

77.3 

83.1 

86. B 

88.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

9000| 

48.7 

50.4 

57.2 

62.2 

71.3 

77.3 

83.1 

86.8 

88.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

8000  j 

49.4 

51.5 

58.0 

62.9 

72.0 

78.1 

83.9 

87.5 

89.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

7000| 

49.4 

51.5 

58.0 

62.9 

72. u 

78.2 

84. 0 

87.6 

89.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GF 

6000| 

50.6 

52.8 

59.2 

64.2 

73.4 

79.7 

85.5 

89.1 

91.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

5000| 

51.7 

53.9 

60.3 

65.3 

74.6 

81.0 

86.8 

90.4 

92.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

*<5001 

52.4 

54.5 

61.1 

66.0 

75.6 

81.9 

87.7 

91.4 

93.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

4000  j 

54.9 

57.1 

63.7 

68.6 

78.4 

84.7 

90.5 

94.2 

96.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

3500 1 

55.5 

57.6 

64.2 

69.2 

79.0 

85.4 

91.2 

94.8 

96.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

3000 1 

55.9 

58.1 

64.6 

69.9 

80.0 

86.3 

92.2 

95.8 

97.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

| 

2500| 

56.0 

58.2 

64.7 

70.0 

80.1 

86.5 

92.6 

96.2 

98.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

■>9. 5 

99.5 

99.5 

GE 

2000 1 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800) 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 500 1 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200| 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000| 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

8001 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 1 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600| 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

| 

500 1 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.  1 

96.8 

98.  V 

99.9 

99.9 

100. u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 1 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

gE 

300 1 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

VO. , 

V9.9 

■79.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200  j 

$6.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

9o.r, 

VP..  7 

90.  Q 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1Q0| 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

8U.6 

87. U 

93.  1 

V6.0 

Vtt.7  • 

9V.V 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000| 

56.6 

58.7 

65.3 

70.5 

80.6 

87.0 

93.1 

96.8 

98. ' 

99.9 

99.9 

100.0 

tuo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  9J0 
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OPERATING  LOCATION  "A"  '’tPCE  NT  Ad  fHM|  HCY  01  .IC.UUKENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  tk-iM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  7?2!*6L'  >TAT  ION  NAME.  MARCH  AfN  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC :  *8  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

49.9 

53.1 

59.0 

o3.4 

69.6 

73.3 

75.7 

78.2 

78.7 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

1 

20000 1 

52.4 

55.8 

62.4 

67.2 

74 .  > 

78.  u 

80.5 

82.8 

83.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

18000| 

52.5 

55.9 

62.7 

67.6 

75.1 

78.8 

81.2 

83.7 

84.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

16000| 

52.6 

56. C 

62.8 

67.7 

75.2 

78. <? 

81.3 

83.8 

84.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85  4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

14000 | 

53.3 

56.8 

63.7 

68.7 

7o.i 

80.3 

83.1 

85.6 

86.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

12000| 

54.9 

58.4 

65.3 

70.3 

79.5 

83.4 

86.2 

88.7 

89.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

I 

100001 

55.7 

59.1 

66.0 

71.1 

SO.  2 

84.2 

87.0 

89.5 

90.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

9000 1 

55.8 

59.2 

66.1 

71.2 

80.3 

84.3 

87. 1 

89.0 

90.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91 .2 

91.2 

91.2 

GE 

8000  j 

56.1 

59.6 

66.5 

71.5 

80.6 

84.6 

87.5 

90.0 

90.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

7000| 

56.5 

59.9 

66.8 

71.8 

81.0 

84.9 

87.8 

90.3 

90.9 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

6000 1 

57.1 

60.5 

67.5 

72.6 

81.7 

85.9 

88.8 

91.3 

91.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

1 

5000| 

58.0 

61.4 

68.4 

73.4 

82.6 

86.8 

89.7 

92.2 

92.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.3 

GE 

4500 1 

58.4 

61.8 

68.8 

73.9 

83.0 

87.4 

90.3 

92.8 

93.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

4000| 

60.0 

63.4 

70.4 

75.5 

64.8 

89.2 

92.2 

94.6 

95.2 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

3500 1 

61.1 

64.5 

71.5 

76.6 

85.9 

90.4 

93.3 

95.8 

96.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

3000| 

61.5 

64.9 

71.9 

77.2 

87.3 

91.9 

94.8 

97.3 

97.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2500| 

61.8 

65.3 

72.3 

77.5 

87.6 

92.3 

95.2 

97.6 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.? 

GE 

2000  j 

62.3 

65.7 

72.7 

78.0 

88.1 

92.7 

95.6 

98.1 

98.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1300  1 

62.3 

65.7 

72.7 

78.0 

88.1 

92.7 

95.6 

98.1 

98.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99./ 

GE 

1500! 

62.4 

65.8 

72.8 

78.1 

88.2 

92.8 

95.7 

98.2 

98.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1200  J 

62.4 

65.3 

72.8 

78.1 

38.2 

92.8 

95.7 

98.2 

98.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.3 

GE 

I 

1 000 1 

62.4 

65.8 

72.8 

78.1 

88.2 

92.0 

95.7 

98.2 

98.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.3 

99.8 

99.3 

GE 

900  I 

62.- 

65.8 

72.8 

78. 1 

88.2 

92.8 

95.7 

VS.  2 

98.7 

99.7 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99., 

GC 

300 1 

62.4 

65.8 

72.9 

78.2 

80.5 

92.9 

95.3 

98.3 

98.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7C<  • ) 

w2  .  *4 

65.8 

72.9 

78.2 

83.3 

92.9 

95.8 

98.3 

98.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

ut 

oOl!  ! 

o2 .4 

o5.3 

73.0 

73.3 

88.- 

V  j .  l< 

> 

98.4 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 1 

62.4 

65.8 

73.0 

78.3 

88.4 

93.0 

95.9 

90.4 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

-001 

62.4 

65.8 

73.0 

78.3 

83.4 

93.0 

95.9 

98.4 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

bC. 

30C 1 

62.4 

65. S 

73.0 

78.3 

38.4 

95.0 

95.9 

98.4 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C  0.0 

GE 

:ou| 

02.4 

65.8 

73.0 

78.3 

88.4 

-r5.n 

Vri .  O 

98.4 

9S.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.1; 

GE 

'  GO  1 

62.4 

65.3 

73.0 

78.3 

88.- 

93 . 0 

Vr'  .9 

93.4 

98.-' 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i»L 

’  Mu  j 

1-2.4 

,s .  y 

78 . 3 

v.,.  ■ 

y,  / 

■;;,1 .  i 

V9.V 

100.0 

100  U 

100.0 

100.0 

10U.U 

1  o  j  •: 

TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  JJC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PERIOO 

MONTH: 

OF  RECORD: 
OCT  HOURS: 

AUG  79 
:  21-23 

-  JUL 

89 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE  GE  GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE.  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

0 

5  4  3 

21/2  2  1  1/2  T  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

■ 

47.1 

49.4 

54.7 

59.0 

67.4 

71.1 

73.8 

75.2 

75.4 

76.6 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

1 

GE  200001 

49.4 

51.6 

57.7 

62.3 

71.3 

74.9 

77.7 

79.2 

79.5 

81.0 

81.6 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

18000| 

49.9 

52.2 

58.5 

63.1 

72.2 

75.8 

78.6 

80.1 

80.3 

81.8 

82.5 

82.5 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

16000| 

49.9 

52.2 

58.5 

63.1 

72.2 

75.8 

78.6 

80.1 

80.3 

81.8 

82.5 

82.5 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

14000| 

50.5 

52.3 

59.1 

63.8 

72.8 

76.5 

79.7 

81.2 

81.4 

82.9 

83.5 

83.5 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

12000| 

i 

51.5 

53.9 

60.2 

65.2 

74.6 

78.4 

81.7 

83.2 

83.4 

85.1 

85.7 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

10000 j 

52.6 

54.9 

61.5 

66.6 

76.1 

79.9 

83.2 

84.7 

84.9 

86.6 

87.2 

87.2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

9000| 

52.6 

54.9 

61.5 

66.6 

76.1 

79.9 

83.2 

84.7 

84.9 

86.6 

87.2 

87.2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

8000| 

53.3 

55.7 

62.3 

67.3 

76.9 

80.6 

84.0 

85.5 

85.7 

87.3 

88.0 

88.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

7000| 

53.4 

S5.8 

62.4 

67.4 

77.0 

80.8 

84.1 

85.6 

35.8 

87.4 

88.1 

88.1 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

6000| 

■ 

54.2 

56.6 

63.1 

68.2 

77.7 

81.5 

84.8 

86.3 

86.6 

88.2 

88.8 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

5000 1 

55.2 

57.5 

64.1 

69.1 

78.7 

82.5 

85.8 

87.3 

87.5 

89.1 

89.8 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

4500| 

55.9 

58.3 

64.8 

69.9 

79.5 

83.3 

86.7 

68.2 

88.4 

90.0 

90.6 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

4000| 

56.8 

59.1 

65.7 

70.8 

80.5 

84.4 

87.7 

89.2 

89.5 

91.1 

91.7 

91.7 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

3500| 

57.1 

59.5 

66.1 

71.2 

81.1 

84.9 

88.3 

89.8 

90.0 

91.6 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

3000 1 

57.5 

59.9 

66.6 

71.8 

82.7 

86.7 

90.1 

91.6 

91.8 

93.4 

94.1 

94.1 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

| 

2500| 

57.5 

60.1 

66.9 

72.3 

83.3 

87.3 

90.8 

92.3 

°2.5 

94.1 

94.7 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

2000 1 

57.5 

60.  1 

67.0 

72.4 

83.8 

87.7 

91.3 

92.9 

93.1 

94.7 

95.4 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

1800| 

57.5 

60.1 

67.0 

72.4 

83.8 

87.7 

91.3 

92.9 

93. 1 

94.  > 

95.4 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

1500| 

57.6 

60.2 

67.5 

72.9 

84.6 

88.7 

92.3 

94.  1 

94  . ; 

95.9 

V6.6 

96.6 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

1200| 

i 

57.6 

60.2 

67.6 

73.2 

85.4 

39.6 

93.1 

95 .  1 

95 . 

97.0 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

1 

1000 1 

57.6 

60.2 

67.6 

73.2 

85.5 

89.8 

93.3 

95.3 

93.6 

97.2 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

900 1 

57.6 

60.2 

67.6 

73.2 

85.5 

89.9 

93.5 

95.5 

95.8 

97.5 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

800 1 

57.8 

60.4 

67.8 

73.4 

85.8 

90.2 

94.0 

95.9 

96.2 

98.0 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

700| 

57.8 

60.4 

67.8 

73.5 

85. V 

90.3 

94.1 

96.0 

96.3 

98.1 

90.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

600| 

t 

57.8 

60.4 

67.8 

73.8 

86.1 

90.5 

94.3 

96.2 

96.6 

90.6 

9V.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1 

500 1 

57.8 

OU. 

67.8 

73.8 

86.1 

90.5 

94 . 3 

96. 2 

On.  t. 

98.3 

99.11 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400 1 

57.8 

60 .  4 

67.8 

73.8 

36.1 

90.5 

94.3 

on.  2 

•<  .  i 

915.  ■ 

99. 1 

99.  1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

300 1 

57.8 

60.  * 

67.8 

73.8 

36.1 

90.5 

94.3 

*6  ,c 

'  0 

98  7 

99.5 

99.  :■ 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 1 

57.8 

60.4 

67.8 

73.8 

36.1 

90.5 

94  .  ) 

On  t 

'/  .. 

78 . 7 

90  s 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

100 1 
i 

57.3 

60 .  <* 

67.8 

73.8 

86.1 

60.5 

94.3 

Kil  .  /, 

»•  i 

9:-,  . 

99  5 

99 . 5 

99.9 

99.9 

9V.9 

100.0 

GF 

1 

000 1 

57.3 

60.  *4 

67.8 

'  j  •  t* 

86.' 

90. c. 

94 .  , 

**  t  • .  L 

VH  . 

99 . 5 

O'J  .  S 

‘TV . f  ‘ 

99.9 

96.9 

'00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  ■  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

*  8 

MONTH 

:  OCT 

HOURS: 

ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

! 

NO  CEIL  I 

43.5 

45.4 

49.9 

52.6 

58.4 

61.5 

64.9 

66.9 

68.2 

69.7 

70.5 

70.6 

71.2 

71.3 

71.5 

71.9 

GE 

1 

2000C | 

46.6 

48.6 

53.4 

56.4 

62.6 

65.9 

69.4 

71.6 

72.9 

74.6 

75.4 

75.6 

76.2 

76.3 

76.5 

76.9 

GE 

18000 j 

46.9 

48.9 

53.9 

56.9 

63.2 

66.5 

70.1 

72.3 

73.6 

75.3 

76.1 

76.3 

76.9 

77.0 

77.2 

77.6 

GE 

16000| 

47.0 

49.0 

53.9 

57.0 

63.3 

66.6 

70.2 

72.4 

73.7 

75.3 

76.2 

76.4 

76.9 

77.0 

77.3 

77.7 

GE 

140001 

47.7 

49.7 

54.7 

57.8 

64.3 

67.7 

71.4 

73.6 

74.9 

76.6 

77.5 

77.6 

78.2 

78.3 

78.5 

78.9 

GE 

Ki 

O 

O 

O 

48.4 

50.4 

55.6 

58.7 

65.7 

69.1 

72.9 

75.1 

76.5 

78.1 

79.0 

79.1 

79.7 

79.8  1 

80.1 

80.5 

GE 

1 

10000 j 

49.2 

51.2 

56.4 

59.6 

66.6 

70.1 

73.8 

76.1 

77.4 

79.1 

79.9 

80.1 

80.7 

80.8 

81.0 

81.5 

GE 

9000 1 

49.3 

51.3 

56.6 

59.8 

66.  7 

70.2 

74.0 

76.2 

77.6 

79.2 

80.1 

80.2 

80.8 

80.9 

81.2 

81.6 

GE 

8000| 

49.9 

51.9 

57.2 

60.3 

67.3 

70.8 

74.6 

76.8 

78.2 

79.9 

80.8 

80.9 

81.5 

81.6 

81.8 

82.3 

GE 

7000 1 

50.0 

52.0 

57.2 

60.4 

67.4 

70.9 

74.7 

76.9 

73.3 

80.0 

80.9 

81.0 

81.6 

81.7 

81.9 

82.4 

GE 

6000| 

50.6 

52.6 

57.9 

61.1 

68.1 

71.7 

A.  5 

77. 7 

79.1 

80.8 

81.7 

81.8 

82.4 

82.5 

82.7 

83.2 

GE 

1 

5000 1 

51.3 

53.3 

58.7 

61.9 

o9.0 

72.6 

7o  .<« 

78.7 

80.1 

81.7 

82.6 

82.7 

83.3 

83.4 

83.7 

84.1 

GE 

4500 1 

51.7 

53.7 

55.1 

62.3 

69.5 

7'i .  1 

7t> .  V. 

79.7 

80.6 

82.2 

83.1 

83.3 

83.9 

84.0 

84.2 

84 .1 

GE 

4000 1 

53.3 

55.3 

60.9 

64.  1 

71.4 

75.1 

78.9 

81.2 

32.6 

84.2 

85.1 

85.2 

85.9 

86.0 

86.2 

86.6 

GE 

3500| 

53.9 

55.9 

.6 

64.8 

72.2 

75.8 

79.7 

81.9 

83.3 

85.0 

85.9 

86.0 

86.7 

86.7 

87.0 

87.4 

GE 

3000| 

54.7 

56.8 

a:. 6 

66.0 

74.0 

7 ‘'.7 

81.7 

83.9 

85.3 

87.0 

87.9 

88.0 

88.7 

88.8 

89.0 

89.4 

bt 

1 

2500} 

55.1 

57.2 

£>.;  .  0 

00.5 

74 . 7 

'8.4 

82.6 

i»4 . 8 

86.2 

87.9 

88.8 

88.9 

89.6 

89.7 

89.9 

90.3 

GE 

2000! 

55.5 

57.6 

6- .  5 

o7.2 

75.6 

79.5 

83.0 

85.9 

37.4 

89.1 

90. n 

90.1 

90.8 

90.9 

91.1 

91.6 

GE 

1800 1 

55.5 

57.6 

6'  .6 

67.3 

75.8 

79.7 

y:;.o 

86.2 

87.7 

39. 4 

90.3 

90.4 

91.1 

91.2 

91.4 

91.9 

GE 

1500] 

55.7 

57.8 

6'  .9 

.6 

76.  j 

J  %  .  ! 

88.6 

90.3 

91.2 

91 .4 

92.0 

92.1 

92.4 

92. S 

Gt 

12001 

55.7 

57.3 

r> 

67.7 

76.6 

/ 

85 . 0 

89.2 

90.8 

91.0 

92.0 

92.6 

92.7 

92.9 

93..; 

GE 

I 

1 000  I 

7 

57.  f 

.  0 

or.  s 

77.0 

81  1 

o'»  •  * 

8S.  • 

89.8 

91.5 

92.6 

92.7 

93.4 

93.5 

93.7 

94.2 

Gf 

‘•'00  1 

j5.): 

r;  ?  ,  }t 

0 

ftT.  v 

‘7. 

81.-. 

Hrj  .V 

•!!?’  k 

90.7 

92.0 

93.  U 

93.2 

93.8 

93.9 

94.1 

94 . .. 

GE 

?.0u  | 

S3. 8 

*-7.'.' 

64 . 1 

■t>7  .  >' 

7  7 .  .> 

G  I .  ) 

56.  ' 

’  >U/  .  V 

V0. 7 

92.  - 

93.5 

93.7 

94.4 

94.4 

94.7 

95.1 

bt 

700 1 

S"> . 

5  7 .  v 

C-  .  i 

oil .  U 

77.  3 

81 .  t. 

■19. 1 

vu .  ^ 

9  J. .  7 

93.8 

94.0 

94.6 

94.7 

95.0 

95.4 

bt 

4  00  j 

55. S 

37., 

<  •• 

06. 0 

77.- 

8I.0 

>’i«  >  .  .J 

■■ 

•  11  1 

95.0 

94.2 

94.3 

95.0 

95.1 

95.4 

95.9 

a’ 

1 

50U| 

55.8 

s  7  .  t. 

t  1 

n'!.  1 

77.-. 

*;i . 

:V, .  '■ 

vi. 3 

73 . 5 

94.6 

94.7 

95.5 

95.6 

95.9 

96.4 

be 

400  I 

55.3 

57.9 

O*.  .  1 

03. 1 

77.3 

ai.a 

.  n 

u9.*> 

Vl.o 

93.6 

94.9 

95.1 

95.9 

96.0 

96.4 

96.9 

gE 

300 ! 

55.8 

57.9 

.64.1 

68.  1 

77.5 

81.8 

80.6 

89.7 

91.7 

93.9 

95.1 

95.4 

96.3 

96.5 

96.9 

97.  i 

GE 

200[ 

55.8 

57.9 

6-  .1 

68.1 

77.5 

81.8 

86.6 

89.7 

91.8 

93.9 

95.2 

95.4 

96.6 

96.8 

97.5 

99.2 

GE 

TOO  j 

55.8 

57.9 

64.1 

68.1 

77.5 

81.8 

86.6 

39.7 

91.8 

93.9 

95.2 

95.4 

96.6 

96.8 

97.5 

99.; 

GE 

1 

:j0u  | 

55.8 

57.9 

64. 1 

68.1 

77.5 

81.8 

8O.O 

89.7 

91.8 

93.9 

95.2 

95.4 

96.6 

96.3 

97.5 

lOQ.b 

rOIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  -44U 
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OPERATING  LOCATION  MA”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  CA 
♦  8 

PER  ICO 
MONTH: 

OF  RECORD: 
NOV  HOURS: 

AUG  79 
:  00-02 

•  JUL 

89 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5  4 

5 

2  1/2  2 

1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

i 

49.3 

49.9 

53.2 

54.9 

59.3 

60.1 

62.9 

64.1 

64.8 

66.0 

67.7 

67.8 

69.2 

69.2 

69.6 

70.0 

GE 

1 

20000| 

51.4 

52.3 

55.7 

57.3 

62.0 

62.9 

66.3 

67.6 

68.3 

69.7 

71  3 

71.4 

72.9 

72.9 

73.3 

73.8 

GE 

18000| 

52.2 

53.1 

56.4 

58.1 

62.8 

63.7 

67.1 

68.3 

69.1 

70.4 

72.1 

72.2 

73.7 

73.7 

74.1 

74.6 

GE 

16000) 

52.6 

53.4 

56.8 

58.4 

63.1 

64.0 

67.4 

68.7 

69.4 

70.8 

72.4 

72.6 

74.0 

74.0 

74.4 

74.9 

GE 

14000| 

53.3 

54.2 

57.6 

59.2 

63.9 

64.8 

68.2 

69.4 

70.2 

71.6 

73.2 

73.3 

74.8 

74.8 

75.2 

75.7 

GE 

12000| 

i 

53.8 

54.8 

58.1 

59.8 

64.7 

65.6 

69.0 

70.2 

71.0 

72.3 

74.0 

74.1 

75.6 

75.6 

76.0 

76.4 

GE 

1 

10000) 

54.4 

55.x 

59.2 

60.9 

65.8 

66.7 

7U.1 

71.3 

72.x 

73.8 

75.4 

75.6 

77.0 

77.0 

77.4 

77.9 

GE 

9000| 

5**  .6 

55.6 

59.3 

61.0 

65.9 

66.8 

70.2 

71.x 

72.6 

.”3.9 

75.6 

75.7 

77.1 

77.1 

77.6 

78.0 

GE 

8000 1 

55.1 

56.1 

59.9 

61.6 

66.x 

67.3 

70.8 

72.0 

73.1 

74. 4 

76.1 

76 .2 

77.7 

77.7 

78.1 

78.6 

GE 

7000| 

55.7 

56.9 

60.7 

62.3 

67.2 

68.1 

71.6 

72.8 

73.9 

75.2 

76.9 

77.0 

78.4 

78.4 

78.9 

79.3 

GE 

6000| 

55.8 

57.0 

60.8 

62.4 

67.3 

68.2 

71.8 

73.0 

74.1 

75.4 

77.1 

77.2 

78.7 

78.7 

79.1 

79.6 

GE 

1 

5000 1 

56.4 

57.7 

61.6 

63.2 

68.1 

69.0 

72.6 

73.8 

74.9 

76.2 

77.9 

78.0 

79.4 

79.4 

79.9 

80.3 

GE 

4500| 

56.8 

58.1 

62.0 

63.7 

68.7 

69.6 

73.1 

74.3 

75.x 

76.8 

78.x 

78.6 

80.0 

80.0 

80.4 

80. V 

GE 

4000| 

57.4 

58.8 

62.8 

64 .4 

69.4 

70.6 

74.1 

75.x 

76.6 

77.  V 

79. b 

79.7 

81.1 

81.1 

81.6 

82.0 

GE 

3500 1 

58.1 

59.6 

63.7 

o5.7 

70.8 

71.9 

75.7 

It .  0 

73.  i 

79.x 

31.1 

81.2 

82.7 

82.7 

83.1 

83.6 

GE 

3000| 

60.1 

61.6 

65.9 

68.0 

73.6 

74.8 

78.6 

79.9 

31.0 

82.3 

84.0 

84.1 

85.6 

85.6 

86.0 

86.4 

GE 

j 

2500 1 

60.8 

Oc.x 

06.9 

o9.c 

74.8 

76.0 

79.  V 

8 1 . 

82 . 

85.3 

85.x 

36.9 

86.9 

87.3 

87.8 

uE 

2000| 

61.0 

6?  .  7 

67.2 

69.  V 

75. 6 

76.8 

<»o . , 

t'.P  0 

83. ; 

I’A.x 

86.  1 

86.2 

87.7 

87.7 

88.1 

88.6 

GE 

1300 1 

6l  .0 

o2.7 

6i'.2 

69.7 

73.6 

76.8 

SO .  7 

x.-'.l' 

<• .  t 

<!**  * 

06.  1 

06.2 

87.7 

37.7 

88.1 

88.6 

GE 

1 500 1 

01.8 

63.4 

68.0 

7C.x 

76.x 

77.8 

87.7 

83.. 5 

>'x  .  V 

3c.:' 

87.9 

88.0 

89.4 

39.4 

89.9 

90.3 

GE 

I200| 

1 

61.9 

63.6 

68.1 

■'O.o 

76.8 

78.7 

87  ” 

Ax.  2 

,ii  .( 

■ 

88.8 

38.7 

90.  1 

90.1 

90.6 

91.0 

GE 

1 

1000 1 

62.2 

63”.  V 

ol>.x 

70.9 

78.8 

83 .  o 

33. 

.V.  '' 

o 

1,9.9 

90.0 

91.0 

91.8 

92.2 

92.7 

GE 

900 1 

oZ.J 

63.9 

<>8.6 

71.0 

t  7.7 

79.2 

64 . 0 

Y't,  ' 

r,  .<• 

Of,.  • 

90.6 

90.7 

92.4 

92.4 

92.9 

93.3 

GE 

300 1 

62.x 

64.1 

68.9 

71.4 

78.2 

79.8 

84.6 

86.2 

87.7 

89.4 

91.4 

91.6 

93.3 

93.3 

93.8 

94.2 

GE 

700 1 

62.6 

64.2 

69.1 

71.7  ' 

78.8 

80.3 

85.3 

87.1 

88.6 

90.x 

92.7 

92.8 

94.6 

94.6 

95.0 

95.4 

GE 

600 1 

l 

62.6 

64.2 

• 

69.1 

7J.7 

78.8 

80.3 

85.3 

87.1 

88.6 

90.7 

92.9 

93.0 

94.8 

94.8 

95.2 

95.7 

GE 

1 

500 1 

62.6 

64.2 

69.2 

71.8 

78.9 

Bo. 6 

85.7 

87.4 

88.9 

91.2 

93.6 

93.7 

95.4 

95.4 

96.1 

96.7 

GE 

*.001 

62.6 

64.2 

69.2 

71.3 

79.0 

80.7 

85.9 

87.7 

89.1 

91.x 

93.9 

94.0 

96.0 

96.0 

96.7 

97.2 

GE 

300 1 

62.o 

64.2 

69.2 

71.8 

79.0 

80.7 

35. 9 

87.7 

89. 1 

91..-, 

94.0 

94.1 

96.1 

96.1 

96.8 

97.3 

GE 

200| 

62.0 

64.2 

69.2 

71.8 

79.0 

80.7 

85.9 

37.7 

39.  1 

91.7 

94.1  * 

94.2 

96.3 

96.3 

97.0 

98.6 

GE 

100) 

i 

62.6 

6X.2 

69.2 

71.8 

79.0 

8U.7 

85.7 

07.7 

-S ; . , 

91.7 

94.1 

94.2 

96.x 

96.4 

97.1 

99.0 

GE 

1 

000) 

62.6 

6 x.2 

69.2 

71.0 

79.0 

80.7 

85.9 

87.  t 

09.  1 

91.7 

94.1 

9x.2 

96.4 

96.4 

97.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  9ClG 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRUH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  Of  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

?  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

1 

CEIL  | 

48.9 

50.1 

52.3 

53.2 

56.4 

50.0 

59.9 

6?.1 

62.3 

62.7 

63.2 

63.2 

64.4 

64.4 

65.4 

66.4 

GE 

1 

20000| 

50.2 

51.8 

54.0 

54.9 

58.1 

59.7 

61 .6 

63.8 

64.0 

64.3 

64.9 

64.9 

66.1 

66.1 

67.1 

68.1 

GE 

180001 

50.6 

52.1 

54.3 

55.2 

58.4 

60.0 

61.9 

64.1 

64,3 

64.7 

65.3 

65.3 

66.7 

06. 7 

67.7 

68.7 

GE 

16000 j 

50.8 

52.3 

54.6 

55.4 

58.7 

60.2 

62.1 

64.3 

64.6 

64.9 

65.6 

65.6 

66.9 

66.9 

67.9 

68.9 

GE 

14000| 

51.4 

53.0 

55.2 

56.1 

59.3 

60.9 

62.9 

65.1 

ftb.3 

65.7 

66.3 

66.3 

67.7 

67.7 

68.7 

69.8 

GE 

12000 j 

52  ,t> 

8. ,  2 

56. 

57.3 

80.6 

62.1 

ft4  .  1 

6ft  .6 

66.9 

67.6 

67.6 

68.9 

68.9 

69.9 

71.0 

GE 

10000| 

52.9 

5  4.6 

57..' 

58.  1 

61.3 

o.?.v 

ft4  .  ° 

67.  • 

6  7,4 

67.8 

68.4 

68.4 

69.8 

69.8 

70.8 

71.9 

GE 

9000 1 

53.1 

54.  y 

37.6 

58.3 

Ol  .6 

M.  1 

6  3  1 

6  / .  S 

fy  7.7 

68.0 

68.7 

68.7 

70.0 

70.0 

71.0 

72.1 

GE 

8000 1 

53.3 

55.1 

5  r .  a 

58.7 

Ol  .9 

iVS  . « 

ol* .  '  1 

0  7.7 

60.0 

68.3 

69.1) 

69.0 

70.4 

70.6 

71.6 

72.8 

GE 

70ito| 

53.8 

55.9 

SO..’ 

i 

1>C  .  .* 

c 

63 .9 

<9-..  1 

68.4 

60.0 

69.4 

69.4 

70.9 

71. U 

72.0 

73.2 

GE 

f.OOO  | 

n**  .  u 

53  B 

^i.ft 

5  V.*. 

6.- . 

o.... 

07 “ 

o8.3 

69.  1 

o9.8 

69.8 

71.2 

71.3 

72.3 

73,6 

uE 

i 

500'J  | 

5-. 9 

5o.  i 

Vy’  .  .. 

o*'.  5 

63. r. 

:  1  .  1 

; ,  # 

69.7 

70.0 

70.7 

70.7 

72.1 

72.2 

73.2 

74.4 

Gl 

-500 ! 

55.  i 

‘>6 . 

« 

oO .  0 

63 . 

ft.  .  • 

•.’/.< 

ftV.t; 

70.7 

70.9 

70.9 

72.3 

72.4 

73.4 

74.7 

lit 

35.4 

5  ■  .  t 

V'.  1 

i .  i 

ftn.3 

.  >’ 

67.  “ 

/0.  > 

70.i. 

70.0 

71  .4 

71.4 

73.0 

73.1 

74.2 

75.4 

GE 

35001 

55.9 

57.7 

eU.8 

61.9 

63.2 

06.8 

08.0 

71.0 

71.3 

71.7 

72.3 

72.3 

73.9 

74.0 

75.1 

76.3 

Lit 

5000  1 

56.  <• 

58.2 

61.8 

o3.2 

ft6 . 7 

68.6 

70.7 

72.9 

73.2 

73.6 

74.2 

74.2 

75.8 

75.9 

77.0 

78.2 

GE 

1 

2500! 

57.- 

59.2 

63.0 

64 .6 

68.1 

70.1 

72.2 

74.4 

74.8 

75.1 

75.8 

75.8 

77.3 

77.4 

78.6 

79.8 

GE 

2000 1 

57.6 

59.3 

65.3 

o5 . 1 

69.2 

71.3 

73.4 

75.7 

76.2 

76.6 

77.2 

77.2 

78.8 

78.9 

80.0 

81 .2 

GE 

1800 1 

57.8 

59.6 

63.6 

65.3 

69.o 

71.7 

73.8 

76.0 

76.7 

77.0 

77.7 

77.7 

79.2 

79.3 

80.4 

81.7 

GF 

15'Ji'! 

58 . 7 

60. « 

ft4 .  ‘i 

ft6 . 3 

V'  \ .  ' 

72.8 

73.7 

77.7 

78.6 

79.1 

79.8 

79.8 

81.3 

81.4 

82.6 

83.9 

GE 

1200! 

59.- 

ft!  .2 

o5.; 

t?.2 

.0 

/>.  7 

76.2 

70.7 

79.6 

80.3 

81.1 

81.1 

82.7 

82.8 

83.9 

85.2 

GE 

1 

1 000 1 

59.  - 

61.? 

:>S- 

ft  7 . 4 

71.9 

74.  (J 

76.7 

79.5 

80.2 

81.6 

82.6 

82.6 

84.3 

84.6 

85.7 

87.0 

GE 

900  I 

59.  - 

61.2 

6  5  .<• 

ft  7.4 

71.9 

74.  Il 

76.9 

79.8 

80.7 

82.4 

83.6 

83.6 

85.3 

85.6 

86.7 

88.0 

GE 

300| 

59.. 

61.2 

6  5.4 

67.4 

72.0 

A*  . 

77.3 

30.4 

81.6 

83.4 

84.7 

84.7 

86.4 

86.7 

87.8 

89.1 

GE 

7C0 1 

59.. 

61.2 

65.. 

67.4 

72.2 

74 . 7 

77.7 

80. S 

81.9 

83.9 

85.2 

85.2 

87.0 

87.2 

88.3 

89.7 

GE 

600 1 

59.. 

ol  .2 

03.4 

t>/.4 

72 . 3 

7.  .8 

78.0 

81.1 

82.5 

84.6 

85.9 

85.9 

87.8 

88.0 

89.1 

90.4 

GE 

1 

500 1 

59.9 

61.7 

65.9 

67.9 

72.8 

75.3 

73.6 

31.9 

03.2 

85.6 

87.1 

87.1 

89.0 

89.2 

90.3 

92.0 

GE 

400| 

60.0 

61.8 

66.2 

68.2 

73.1 

75.8 

79.0 

82.4 

83.8 

86.1 

87.8 

87.8 

89.7 

89.9 

91.0 

92.8 

GE 

30?  | 

60 . 0 

61.8 

66.2 

68.2 

73.1 

75.8 

79. U 

82.4 

83.8 

86.3 

88.0 

88.0 

90.0 

90.2 

91.7 

93.7 

GE 

200 1 

60.  >1 

61 .8 

66.2 

68.2 

73.1 

75.8 

79.0 

82.4 

83.8 

06.3 

88.0 

88.0 

90.0 

90.3 

92.1 

95.. 

GE 

100 1 

60. 0 

01.8 

06.2 

68.2 

73.  i 

75.8 

79.0 

82.. 

83.9 

86.4 

88.1 

88.1 

90.2 

90.6 

92.4 

97/,- 

GE 

1 

000! 

60.0 

ol  .8 

66.2 

68.2 

73.1 

75.8 

79.0 

82.4 

83.9 

86.4 

88.1 

88.1 

90.2 

90.6 

92.4 

100.1- 

TOTAL  NUM8ER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  LA 
+  8 

PERIOD 

MONTH: 

OT  RECORD: 
MOV  HOURS: 

AUG  79  • 
:  06-08 

JUL  89 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

i 

48.3 

48.6 

49.9 

50.4 

52.6 

53.6 

54.3 

55.6 

56.4 

57.3 

57.9 

58.2 

58.? 

59.0 

59.8 

61.8 

GE 

1 

20000| 

51.7 

32.0 

53.8 

54.6 

56.8 

57.9 

58.9 

60  3 

cl.o 

t>2. . 

o3 . 1 

65.-4 

64.0 

64.2 

65.0 

67.0 

GE 

18000| 

51.8 

52.1 

S3. 9 

54.7 

56.9 

58.0 

5V.  u 

oU.6 

:>?  .if 

62.7 

65.3 

63.7 

64.3 

64.6 

65.3 

67.3 

GE 

16000| 

51.9 

52.2 

54.0 

54.8 

57.0 

58.1 

59. 1 

.>0.  1 

r.J/J 

62.8 

63.4 

63.8 

64.4 

64.7 

65.4 

67.4 

GE 

14000] 

52.9 

53. m 

55. e 

56. U 

58.2 

59.3 

60.3 

Oc  .  1 1 

6j 

04 

65.2 

65.6 

66.2 

66.4 

67.2 

69.2 

GE 

12000| 

1 

5*.  i 

54.  / 

>0.6 

37.5 

oO.  1 

61.2 

6? .  J 

... 

-  -o .  . 

i )7 .  \ 

67.4 

63.  1 

o8.3 

69.1 

71.1 

GE 

1 

100001 

5**  .6 

55.  , 

57.0 

57.:; 

:,<j. , 

62.0 

I.  >.l> 

{»••»  . 

<•<«. . 

021.0 

68.3 

69.0 

69.2 

70.0 

72.0 

GE 

9000 1 

5-.  9 

->5., 

37.3 

38.1 

ol  .11 

6?.} 

o  .l.  \ 

1 

*■  i  .  - 

68.3 

68.7 

69.3 

69.6 

70.3 

72.3 

GE 

8000 1 

55.2 

55.3 

51.7 

58.4 

6  1  .  i 

62.7 

o  1 . 7 

(»’>.*« 

o  O.v 

i.8.0 

60.  - 

69.0 

69.7 

69.9 

70.7 

72.8 

GE 

7000 1 

55.4 

56.0 

5<  .9 

58.7 

Ol  .6 

02.9 

->3.9 

7 

r»7 .  1 

o8.:’ 

68.9 

69.2 

69.9 

70.1 

70.9 

73.0 

GE 

6000 1 
i 

55.4 

56.0 

57.9 

58.7 

Ol  .6 

02 . 9 

63.9 

o5  7 

1 

t>3  ' 

68.9 

69.2 

69.9 

70.1 

70.9 

73.0 

GE 

1 

SOOO 1 

55.8 

56.3 

58.2 

59.0 

62.0 

63.3 

64.3 

66.1 

67.6 

68.7 

69.3 

69.7 

70.3 

70.6 

71.3 

73.4 

GE 

*500 1 

56.1 

56.7 

58.6 

59.3 

62.3 

63.7 

64.7 

66.4 

67.9 

69.0 

69.7 

70.0 

70.7 

70.9 

71.7 

73.8 

GE 

4000 1 

56.9 

57.4 

59.3 

60.1 

63.1 

64.4 

65.4 

67.2 

68.7 

69.8 

70.4 

70.8 

71.6 

71.8 

72.6 

74.7 

GE 

3500 1 

57.6 

58.1 

60.0 

60.9 

64.0 

65.4 

66.4 

68.2 

69.7 

70.8 

71.4 

71.8 

72.6 

72.8 

73.6 

75.7 

GE 

3000] 

i 

58.4 

59.0 

61.2 

62.2 

65.3 

67.1 

68.1 

70.1 

71.7 

72.8 

73.4 

73.8 

74.7 

74.9 

75.7 

77.8 

GE 

1 

2500| 

59..' 

59.9 

n2.3 

63.4 

66.7 

68.6 

69. 

71 .7 

7.5.3 

74  .  o 

'5. 2 

75.6 

76.4 

76.7 

77.6 

79.7 

GE 

2000| 

59.7 

60.3 

63.0 

64.3 

o7.e 

69.9 

71 . ; 

73.3 

75.2 

76.7 

77.4 

77.8 

78.7 

78.9 

79.8 

81.9 

GE 

1800| 

59. V 

60.6 

63.2 

64 .6 

67.8 

70.  i 

71 

73.6 

75.4 

76.9 

77.8 

78.1 

79.0 

79.2 

80.1 

82.2 

GE 

1500 1 

60.6 

61.2 

64.0 

65.6 

68.8 

71.3 

72.9 

75.3 

77.3 

78.9 

79.8 

80.1 

81.2 

81.4 

82.6 

84.7 

GE 

1200| 

1 

60.8 

61.4 

64.3 

o5.9 

o9.S 

71.9 

73 . 

75. 

78.1 

79.0 

80.7 

81.0 

82.1 

82.4 

83.6 

85.7 

GE 

1 

1000| 

61.1 

61.8 

64.7 

60.2 

69.7 

72.2 

73.  ;> 

76.6 

78.8 

80.8 

81.9 

82.2 

83.3 

83.7 

84.8 

86.9 

GE 

900 1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.7 

70.1 

72.7 

74.4 

77.7 

80.2 

82.3 

S3. 4 

83.8 

84.9 

85.2 

86.3 

88.4 

GE 

300 1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.8 

70.3 

72.9 

74.7 

78.2 

80.9 

83.2 

84.3 

84.7 

85.9 

86.2 

87.3 

89.4 

GE 

700 1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.8 

70.3 

72.9 

74.7 

78.3 

81.1 

83.4 

84.6 

84.9 

86.2 

86.6 

87.7 

89.8 

GE 

600  j 

1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.8 

70.4 

73.0 

74.9 

78.8 

81.6 

84.1 

85.3 

85.8 

87.1 

87.4 

88.6 

90.7 

GE 

1 

500| 

61.3 

62.0 

65.0 

66.9 

70.7 

73.2 

75.1 

79.0 

82.2 

84.8 

86.0 

86.4 

87.9 

88.2 

89.3 

91.4 

GE 

400 1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.9 

70.9 

73.4 

75.3 

79.2 

82.6 

85.2 

86.6 

87.0 

88.4 

88.8 

90.0 

92.1 

GE 

300 1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.9 

70.9 

73.4 

75.3 

79.2 

82.6 

85.2 

86.6 

87.0 

88.4 

88.9 

90.6 

93.3 

GE 

200 1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.9 

70.9 

73.4 

75.4 

79.3 

82.7. 

85.3 

87.0 

87.4 

89.0 

89.6 

91.7 

97.0 

GE 

100| 

61.3 

62.0 

65.0 

66.9 

70.9 

73.4 

75.4 

79.3 

82.7 

85.3 

87.0 

87.4 

89.0 

89.6 

91.7 

99.4 

GE 

1 

000 1 

61.3 

62.0 

65.0 

66.9 

70.9 

73.4 

75.4 

79.3 

82.7 

85.3 

87.0 

87.4 

89.0 

89.6 

91.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  TREOUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

US/’ETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HU  IP  I  »  OljSFRVAT  IONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

S1ATI0N  NAME:  MARCH  «H:  CA 
LST  TO  UTC:  »  3 

PER  100 
MONTH: 

Of  1 

NOV 

RECORD: 

HOURS: 

AUG  79 
:  09-11 

JUL 

89 

CEILING 

IN 

!  GE 

GC 

V!  .»!('■  I L 1  T‘» 

GF  GE  GT  1  >! 

IN  GIaIUTE 

gi: 

MILES 

or 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEE! 

; 

r 

5  4  J  '  1/. 

?  i  i/.’ 

i  ;  /n 

1 

3/A 

5/8 

1/7 

3/8 

1/A 

0 

NO  CE1I  | 

54.7 

15  .t> 

58.  1 

58.6 

Cl.1' 

O.i .  ' 

f>5.i> 

04.8 

66.6 

67.1 

67.6 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

68.1 

GE 

1 

2000U | 

58.7 

59.6 

62.8 

o3 . 4 

67. U 

04 . 4 

7o.o 

'*1.4 

72.2 

72.8 

73.3 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

GE 

18000! 

59.0 

59.9 

63.2 

63.9 

67.4 

69.7 

71.0 

71.9 

72.7 

73.2 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

GE 

160001 

59.0 

59.9 

63.2 

63.9 

67.4 

69.7 

71.0 

71.9 

72.7 

73.2 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

GE 

1A000| 

60.8 

61.7 

65.1 

66.0 

69.7 

72.0 

73.6 

74.7 

75.6 

76.3 

76.9 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

GE 

12000| 

61.8 

62.9 

66.6 

67.4 

71.1 

73.8 

75.3 

76 . 4 

77.3 

78.1 

78.7 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

GE 

1 

ioooo i 

63.4 

64 . 6 

63.3 

l.9.2 

72.9 

78.0 

77.3 

70.4 

79.3 

80.1 

80.7 

80.8 

31.0 

81.0 

81.0 

81.2 

GE 

9000 1 

63.7 

64 . 8 

63 .  fc 

o9.4 

73. 1 

.VO 

7l'.o 

78./ 

79.6 

80.3 

80.9 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

GE 

80001 

63.8 

64.9 

o8.0 

69.7 

75.3 

7  6.2 

/:  .;< 

78.9 

79.8 

80.6 

81.1 

81.2 

31.4 

81.4 

81.4 

81.7 

GE 

7000| 

63.8 

64.9 

68.8 

69.7 

73.3 

'6.3 

77.8 

78.9 

79.8 

80.6 

81.1 

81.2 

81.4 

31.4 

81.4 

81.7 

GE 

6000  j 

64.6 

65.7 

69.7 

70.6 

74.2 

77.2 

78.8 

79.9 

80.8 

81.6 

82.1 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.7 

GE 

1 

5U00 1 

64 .9 

66 . 0 

70.0 

70.9 

74  .6 

77.6 

79.  1 

80.2 

81.1 

81.9 

82.4 

82. _ 

82.8 

82.8 

82.8 

S3.0 

GE 

A5U0| 

65.1 

66.2 

70.3 

71.2 

74.4 

77.9 

79.4 

80.7 

81.6 

82.3 

82.9 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

GE 

A000| 

66.8 

67.9 

72.1 

730 

76.7 

79.7 

81.7 

82.4 

83.4 

84.2 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

GE 

3500| 

68.2 

69.6 

7A.1 

75.0 

78.9 

82.0 

83.6 

84.8 

85.8 

86.6 

87.1 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.7 

GE 

3000| 

> 

69.1 

70. A 

75.1 

76.1 

80.4 

83.6 

85.3 

86.6 

87.7 

88.4 

89.0 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.6 

GE 

1 

2500| 

69.9 

71.2 

75.9 

77.0 

81.3 

84.6 

86.3 

87.7 

88.9 

89.7 

90.2 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90. A 

GE 

2000| 

70.7 

72.0 

76.8 

78.0 

82.7 

86.2 

88.0 

89.3 

90.6 

91.3 

91.9 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

GE 

iaooj 

70.9 

72.3 

77.1 

78.3 

83.0 

86.6 

88.3 

89.7 

90.9 

91.7 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

GE 

1500| 

71.1 

72.6 

77.A 

78.7 

83.3 

87.1 

89.0 

90.3 

91.6 

92.6 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

934 

93.7 

GE 

12001 

i 

71.3 

72.8 

77.8 

79.0 

83.8 

83.0 

90.1 

91.6 

93.0 

94.1 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

GE 

1 

1000 1 

71.4 

72.9 

77.9 

79.2 

84.0 

88.3 

90.9 

92.4 

94.2 

95.4 

96.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.7 

E 

900 1 

71.4 

72.9 

78.0 

79.4 

84.2 

88.6 

91.1 

92.7 

94.4 

95.7 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

97.C 

GE 

300 1 

71.4 

72.9 

78.0 

79.4 

84.2 

88.7 

91.2 

92.8 

94.6 

05.8 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

GE 

7C0 1 

71  .4 

72.9 

78.1 

79.6 

84.3 

88.9 

91.4 

93.0 

94.8 

96.2 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

GE 

ouoj 

71.4 

72.9 

78.1 

79.6 

84.3 

88.9 

91 .4 

93.2 

95.0 

96.4 

97.3 

97.4 

97.7 

9  7.7 

97.7 

97.9 

GE 

1 

SCO  | 

71.4 

72.9 

78.1 

79.6 

84.3 

88.9 

91.7 

93.4 

95.2 

96.7 

97.8 

97.9 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

GE 

400! 

71.4 

72.9 

78.1 

79.6 

84.3 

88.9 

91.7 

93.4 

95.2 

96.8 

97.9 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

99  1 

GE 

300  j 

71.4 

72. V 

78.1 

79.6 

34.3 

38.9 

91.7 

93.4 

95.2 

96.8 

97.9 

98.0 

98.4 

98.4 

98.9 

99.3 

GE 

200 1 

71.4 

72.9 

78.1 

79.6 

84.3 

88.9 

91.7 

93.4 

95.2 

96.8 

97.9 

98.0 

98.4 

98.4 

99.0 

99.  V 

GE 

100  I 

71  .4 

’2.9 

70.1 

79.6 

04 . 5 

08.4 

?  1 .  / 

95.4 

95.2 

9o.8 

97.9 

98.0 

98.4 

93.4 

99.  U 

i  00 . 0 

GE 

1 

■-00| 

n.  4 

78.  I 

a 

34  .  -) 

4  1  .  / 

9j.  . 

45.2 

96.8 

97.9 

98.0 

98.4 

98.4 

99.0 

IOO.i; 

IOTaL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOUR  I  Y  OPSIRVA  IKAf? 


STATION  NUMBER:  72236m  MATIUN  NAME:  MARCH  AFB  CA  !'FRMjU  ol  RECORD :  AUG  79  JUL  89 


LSI  TO  ore. 

♦  11 

MONTH*  NOV 

HCXlRf: 

12-14 

CEILING 

IN  |  GE 

GE 

GE  or 

GE 

VISIBILITY  *N  STATUTE  HUES 

ge  of  r,r  Gt 

LF  GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  |  7 

o 

S  u 

5 

2  1/2  t  i  t  i 

1  3/4 

S/8 

t/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

1 

58.7 

59.4 

61.4 

62.3 

65.8 

68.1 

69.3 

69.8 

70.0 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GE 

1 

20000| 

63.3 

64.2 

66.7 

67.1’- 

71.9 

7 4.2 

75.4 

75.9 

76.1 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

GE 

18000 j 

64.7 

65.6 

68.0 

69.1 

73.2 

75.7 

76.9 

77.4 

77.7 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

GE 

16000| 

64.7 

65.6 

68.0 

6V.  1 

73.2 

75.7 

76.9 

77.4 

77.7 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

GE 

14000 | 

66.0 

66.9 

69.6 

71. U 

75.8 

78.3 

79.  / 

80. 3 

00.0 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

GE 

12000| 

66.9 

08. 1 

70.8 

72.3 

77.2 

79.9 

81. 2 

01 .9 

82 .  j 

82.9 

82.9 

83.1 

03.1 

83.1 

83.2 

83.2 

GE 

1 

100001 

67.7 

68.9 

71.7 

73.3 

70.2 

81.  U 

82.3 

33.0 

03.4 

84.0 

34.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

34.3 

GE 

9000  j 

67.8 

69.1 

71.9 

73.0 

78.** 

81.2 

82.0 

83.2 

03.7 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

GE 

8000 1 

68.7 

70.1 

73.0 

74.7 

79.6 

82.3 

83.7 

84.3 

84.8 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

GE 

7COO| 

68.7 

70.1 

73. U 

74.7 

79.6 

82.3 

83.7 

84.3 

84.8 

83.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

GE 

6000  j 

t 

69.4 

70.9 

73.8 

75.- 

80.4 

83.2 

84.6 

85.2 

85.7 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

GE 

5000 1 

69.8 

71.2 

74.1 

75.8 

80.8 

83.6 

84.9 

85.6 

86.0 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

GE 

4500| 

70.0 

71.4 

74.6 

76.3 

81.3 

84.1 

85.4 

86.1 

86.6 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

GE 

4000| 

72.6 

74.0 

77.1 

78.9 

e4.o 

86.8 

88.2 

88.9 

89.3 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

GE 

3500| 

74.3 

75.8 

79.0 

80.8 

86.2 

89.0 

90.6 

91.2 

91.7 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

GE 

3000| 

l 

75.9 

77.6 

81.2 

83.2 

88.9 

91.7 

93.2 

93.9 

94.3 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

GE 

1 

2500| 

76.8 

78.4 

82.1 

84.2 

89.9 

92.9 

94.4 

95.1 

95.6 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

GE 

2000| 

76.9 

78.0 

82.3 

84.6 

90.2 

93.4' 

95.2 

96.0 

96.4 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

GE 

1800| 

76.9 

78.6 

82.3 

84.7 

90.4 

93.7 

95.6 

96.3 

96.8 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GE 

1500| 

77.3 

79.0 

82.8 

85.1 

91.1 

94.4 

96.3 

97.1 

97.8 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

93.7 

GE 

1 200 1 

77.4 

79.1 

82.9 

85.2 

91.2 

94.6 

96.4 

97.2 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

GE 

1000 1 

77.8 

79.4 

83.2 

85.6 

91.6 

94.9 

96.8 

97.6 

98.2 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GE 

900 1 

77.8 

79.4 

83.2 

85.7 

91.7 

95.0 

96.9 

97.7 

98.3 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

GE 

800 1 

77.8 

79.- 

83.2 

85.7 

91.7 

95.0 

96.9 

97.8 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

GE 

700 1 

77.8 

79.4 

83.2 

85.7 

91.7 

95.0 

96.9 

97.8 

98.8 

99.- 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

600 1 
l 

77.8 

79.4 

83.2 

85.7 

91.7 

95.0 

96.9 

97.8 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

1 

500 1 

77.8 

79.4 

83.2 

85.7 

91.7 

95.  U 

9  -0 .  A 

v7.8 

98. C 

99.  , 

'TV. 4 

99.  / 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

400 1 

77.3 

79. - 

83.2 

85.7 

91.7 

95.0 

96.9 

97.:. 

'YK.fi 

99... 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

Ge 

300 1 

77.8 

79.4 

83.2 

85.7 

91.7 

95.  (J 

9o .  9 

■>/  o 

96.8 

99  .. 

9V.- 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

Gt 

200 1 

7  7.8 

79.- 

83.2 

85./ 

91.7 

M5..I 

96.  y 

9.  ..: 

'*!»  .  o 

><9.  , 

9V... 

9V.  7 

99.7 

99 . 7 

99.9 

100.0 

GE 

100 1 

1 

/7.8 

V.- 

83.2 

85.7 

91.7 

95.0 

96.9 

9/  .8 

?8. « 

V9.« 

V9.« 

99  7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

OE 

1 

000 1 

77.1 

79.- 

83.2 

85.7 

91.7 

95.0 

9o.9 

97.8 

98.8 

9V.4 

99.- 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  9UU 


OPERATING  LOCATION  “A”  PERCENTAGE  FREGOENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STmTION  NUMBER:  7 22860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  Cm  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC: 

-  3 

MONTH:  NOV 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

IN  |  GE 

Gt 

GE  GE 

Gt 

VISIBM.IIY  IN 

i,r.  GF 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  |  7 

c 

5  4 

5 

7  1/2 

1  1/2 

1  1/4 

1  3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

1 

53.8 

55.4 

58.6 

61.1 

65.6 

63.  1 

.1.0 

71.8 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

1 

20000 | 

58.1 

60.0 

63.4 

66.0 

71.4 

74.2 

77.1 

77.9 

78.7 

79.2 

79.2 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

1 8000 | 

58.8 

60.7 

64.2 

66.8 

72.2 

75.0 

77.9 

78.7 

79.6 

80.1 

80.1 

80.1 

80.4 

80.4 

30.4 

30.4 

GE 

16000| 

58.8 

60.7 

64.2 

66.8 

72.2 

75.0 

77.9 

70.7 

79.6 

80.1 

80.1 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

14000| 

60.0 

62.0 

65.6 

68.1 

73.8 

76.9 

80.1 

80.9 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

12000| 

i 

61.0 

63.1 

66.7 

69.4 

75.1 

78.2 

81.4 

82.2 

83.2 

83.8 

83.8 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

1 

10000 i 

61.9 

64.0 

67.8 

70.7 

76.7 

79.8 

83.1 

83.9 

85.0 

85.6 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

9000| 

62.4 

64.6 

68.3 

71.2 

77.4 

80.6 

83.9 

84.7 

85.8 

86.3 

86.3 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

8000| 

62.9 

65.0 

68.8 

71.9 

78.3 

81.4 

84.8 

85.6 

86.7 

87.2 

87.2 

87.2 

87.6 

87.6 

67.6 

7.6 

GE 

7000 1 

63.0 

65.1 

68.9 

72.0 

78. 4 

81.6 

84.9 

8j.  7 

86.8 

87.3 

87.3 

87.3 

87.7 

37.7 

87.7 

87.7 

GE 

6000| 

i 

63.6 

65.8 

69.6 

72.7 

79.1 

82.2 

85.6 

86.3 

87.4 

88.0 

88.0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

1 

5000 1 

64.3 

60.6 

70.3 

73.4 

79.9 

83.0 

86.3 

87.1 

88.2 

88.8 

88.8 

88  S 

89.1 

89.1 

89.1 

39.1 

GE 

4500| 

65.1 

67.3 

71.1 

74.3 

80.8 

83.9 

87.2 

80.0 

89.1 

89.7 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90. 0 

GE 

-000  j 

67.6 

69.8 

73.6 

76.8 

83.4 

86.6 

89.9 

90.7 

91.8 

92.3 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

3500 1 

69.0 

71.2 

75.1 

78.3 

85.4 

88.8 

92.1 

92.9 

94.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

3000| 

i 

69.9 

72.1 

76.2 

79.9 

87.1 

90.0 

94.2 

95.0 

96.1 

96.7 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

1 

2500 1 

70.3 

72.6 

76.8 

80.4 

37.8 

91.6 

95.0 

95 . 8 

97.  1 

97.7 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98,0 

GE 

2000 1 

70.3 

72.6 

76.8 

80.6 

37.9 

VI .  7 

9S.1 

96.0 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

93.2 

GE 

1800 1 

70.4 

72.7 

76.9 

80.7 

38.2 

92.0 

9*-. 4 

V6.3 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

93.  u 

GE 

1500 1 

70.  o 

72.3 

?  7 .  *: 

31.1 

83.8 

v.-’  .  ( r 

Of,.0 

9o.  v 

98.2 

98.0 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

9V.  1 

UE 

1 200 1 
i 

70. 7 

72.9 

77.3 

3 1 . 2 

88.9 

'O'. 

96.  1 

17.0 

98.5 

98.9 

98.9 

98.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.  J 

GE 

1 

1006  | 

70 . 7 

72.9 

77.3 

81.2 

89.0 

92.8 

90.2 

97.2 

98.6 

99. 1 

99.1 

99. 1 

99.4 

99. - 

99.4 

99.  . 

GE 

900  1 

70.7 

72.9 

77.3 

81.2 

39.  1 

92.9 

9o.3 

97.3 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

>9  . 

GE 

lUUj 

70.7 

72.9 

77.3 

31.2 

89.2 

93.0 

9o.  4 

97.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

°9. 8 

99.8 

99.8 

99.  ’ 

GE 

700 1 

70.7 

72.9 

77. 3 

8>  .2 

89.2 

93.0 

90., 

97.- 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.  F 

99.3 

99.8 

jE 

vuO: 

70.7 

71  9 

77.3 

3-..V 

39.2 

95. .1 

96. 4 

V  '  .  -4 

90.» 

99.9 

99.- 

99.4 

99.8 

99.3 

99.3 

99.8 

jE 

1 

SuOl 

70.  r 

72.9 

77.5 

89  .  - 

.  Ai 

Vi  >  u 

57.* 

'■rj.9 

«9. 

99.7 

9V.  7 

100.0 

100.0 

100.0 

100. U 

'jE 

-tV'| 

70.7 

72.9 

/  f'  .  J 

81 

mv  . 

. .  0 

Srf  s, 

93 .  v 

yv.  ,‘ 

9V.  , 

V9 .  / 

100.0 

100.  u 

100.0 

100.0 

GE 

J  ."-  ! 

70 . 7 

72.9 

’7.3 

U ' .  2 

Gv.  ■ 

■ : .  u 

'-a.-- 

99. . 

9V.  7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.u 

V,i.  1 

/■>. 

7 :  .  i 

31.7 

3v . 

•/V" 

■  j  . 

-M." 

99  ■ 

VV. ; 

99.7 

100.0 

100.  J 

1U0.  J 

'00.  c 

c 

'*•  ’ 

;  ; 

TV . 

■*  ' 

''  .<• 

G(1 .  V 

v. . 

V  9 . 

99.7 

1 00 . 1 ' 

lot)  0 

TOlt.O 

100.0 

ji. 

V . 

■ 

V . 

•; !  .. 

/,*(. 

V/.  / 

w . , 

99.7 

luo.o 

Ulil.O 

1  OU .  J 

i  -o . ; 

'  jT,«!.  'J’.MGfR  of  'JilCEi.VAT  IONS 

U6 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  TROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  I'ERIGO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC: 

♦  8 

MONTH:  NOV 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY  IN  STATU1C  HUFS 
Gt  GE  GE  GE  GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5  A 

3  2  1/2  2  t  1/2  1  1/4 

1  3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/A 

0 

I 


NO  CEIL  | 

i 

56.3 

57.1 

60.3 

64.0 

69.2 

70.1 

73.1 

73.8 

74 . 1 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

1 

GE  20000| 

59.6 

60.3 

63.6 

o?.4 

73.2 

74.1 

77.3 

78.1’ 

78.4 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.3 

79.0 

79.0 

GE  18000| 

59.8 

60.6 

63.8 

67.7 

73.4 

74.3 

77.6 

78.3 

78.9 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE  160001 

59.8 

60.6 

63.8 

67.7 

73.4 

74.3 

77.6 

78.3 

78.9 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE  14000 

60.9 

61.9 

65.2 

69.1 

75.2 

76.3 

79.7 

80.4 

81.0 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

12000| 

i 

62.1 

63.1 

66.4 

70.3 

76.4 

77.6 

80.9 

81.7 

82.2 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

1 

10000| 

64.0 

65.0 

68.3 

72.4 

78.8 

80.1 

83.7 

84 .4 

85  '. 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

9000| 

64.0 

65.0 

68.3 

72.4 

78.9 

80.2 

83.8 

84.6 

85.2 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

8000) 

64.7 

65.7 

69.0 

73.1 

79.8 

81.1 

84.7 

85. a 

86.1 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

7000| 

65.1 

66.1 

69.4 

73.6 

80.3 

81.7 

85.2 

86.0 

86.7 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

6000  j 

i 

65.4 

66.6 

69.9 

74.0 

80.8 

82.1 

85.7 

86.4 

87.1 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

1 

S000| 

66.0 

67.1 

70.4 

74.6 

81 .4 

82.8 

86.3 

87.1 

87.8 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

4S00| 

06.7 

67.8 

71 . 1 

75.2 

82.1 

83.4 

87.0 

87.8 

88.4 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

4000| 

68.1 

69.2 

72.7 

76.8 

83.9 

85.2 

88.8 

89.6 

90.2 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

3500| 

69.6 

70.? 

74.2 

78.6 

85.8 

87.4 

91.0 

91 .8 

92.4 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

3000 1 
■ 

70.7 

71.9 

75.4 

79.8 

87.4 

99.3 

92.9 

93.7 

9-.  3 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

rr 

2500| 

71.9 

73.' 

76.8 

91.2 

98. V 

40.8 

94.- 

>5 . 

95.  v 

96.0 

96.1 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

Gt 

2000| 

72.1 

73 . 5 

77.  ! 

81.0 

89.4 

91.3 

95.1 

0‘, 

06 ./, 

9; -.a 

97.1 

97.5 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

'8001 

’L‘.  1 

'3.  i 

77.2 

31 .8 

84.  / 

91.0 

95.5 

40. 1 

V;  . ;; 

97. . 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

'50U| 

72.6 

73.8 

77.9 

82.- 

90.3 

92.2 

96.0 

96.8 

97.  a 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

I200| 

i 

72.7 

73.9 

78.0 

82.8 

90.7 

92  6 

96.3 

97.3 

98.0 

98..' 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GF. 

1 

'000| 

72.0 

7a  .0 

78.1 

82.9 

90.9 

92.3 

96.3 

9/  .6 

48.2 

98.9 

99.0 

99.0 

99. 1 

99.1 

99.1 

99.1 

Gl 

90U) 

72.8 

74.0 

78.1 

82.9 

90.  V 

92.8 

96.6 

9  7.0 

48.7 

48.  V 

99.0 

99.0 

99.1 

99. 1 

99.1 

99.1 

GE 

8001 

72.8 

’4.0 

78.  I 

82.5 

91.2 

93.’ 

97.0 

98.0 

98. 5 

‘>9.., 

99. a 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

YOGI 

72.8 

74.0 

’8.  , 

32.9 

91.: 

93.1 

97.0 

95.0 

93  I 

99.4 

99.  a 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

oOO  | 

72.3 

74.0 

78.1 

82.9 

41.7 

93.1 

97.  1 

78.  ! 

.* 

V*>.A 

'74 .6 

99.6 

99.7 

'99.7 

99.7 

99.7 

,E 

500 1 

/«.•• 

78.1 

32.  ■> 

91.7 

9>.i 

47.3 

97, . 

9  V  .  I  . 

j 

4V  ■> 

99. 9 

IUO.U 

100.0 

100.0 

100.0 

-OU  | 

72 .  8 

/4.1- 

78. 1 

32 . 9 

91 

45.  J 

9  7.5 

on. . 

•V  o 

9V. 

■>9.  o 

9V.  9 

10U.U 

1U0.0 

100.0 

100.0 

GF 

500  j 

12.8 

.i 

78.  i 

82 . v 

41  .. 

45.  > 

9.  .  , 

VU.J 

09. 

99  •' 

9o.v 

lOu.O 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

roo  i 

77. 

7a  .  *. 

’8 .  ’ 

UV 

91.7 

'  >  .* 

A.'.  , 

■u..' 

V') 

'  ", '  0 

9>". 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

i  oo  f 

1 

72.8 

7a.  u 

-a.  i 

!>/.'* 

VI.- 

*>  $  .  J 

*y . » 

4;;.  . 

'  V  . 

49  - 

94.0 

ll'IJ.II 

tuo.u 

100.0 

100.0 

■jt 

I 

OUU  1 

1  *4  .  .  1 

78.  . 

J,5 

)  i . 

’J.  . 

•j,  .  i 

. 

79.4 

99.  V 

100. li 

luO.O 

loo. u 

100.0 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC: 

+  8 

MONTH:  NOV 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GC 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

1 

54.8 

56.1 

59.1 

61.4 

66.0 

66.8 

69.6 

70.2 

70.9 

72.2 

72.2 

72.2 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

GE 

1 

20000| 

56.3 

57.7 

60.7 

63.1 

68.9 

69.7 

72.9 

73.6 

74.2 

75.6 

75.7 

75.7 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

GE 

18000] 

57.0 

58.3 

61.3 

63.8 

69.6 

70.3 

73.6 

74.2 

74.9 

76.4 

76.6 

76.6 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

GE 

16000| 

57.0 

58.3 

61.3 

63.8 

69.6 

70.3 

73.6 

74.2 

74.9 

76.4 

76.6 

76.6 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

GE 

14000| 

58.0 

59.4 

62.6 

65.0 

70.8 

71.8 

75.1 

75.8 

76.4 

78.2 

78.3 

78.3 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

GE 

12000| 

58.6 

60.0 

63.1 

65.6 

71.6 

72.6 

75.9 

76.6 

77.2 

79.0 

79.1 

79.1 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

GE 

1 

looooj 

60.2 

61.7 

64.9 

67.4 

73.4 

74.7 

78.0 

73.7 

79.6 

81.3 

81.4 

81.4 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

GE 

9000 1 

60.3 

61.8 

65.0 

67.6 

73.6 

74.0 

78.1 

78.8 

79.7 

81.4 

81.6 

81.6 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

GE 

8000 1 

61.2 

62.7 

66.0 

68.6 

74.7 

75.9 

79.2 

79.9 

80.3 

82.6 

82.7 

82.7 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

GE 

7000  j 

61.9 

63 . 4 

66.8 

69.3 

75.6 

76.8 

30.1 

80.0 

81.7 

83.4 

83.6 

83.6 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

GE 

6000 1 

1 

62.1 

63.7 

67.1 

69.7 

75.9 

77.1 

80.4 

81.1 

82.0 

83.8 

83.9 

83.9 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

GE 

1 

5000] 

63.0 

64.7 

68.2 

70.8 

77.0 

70.2 

81.6 

82.2 

83.1 

84.9 

85.0 

85.0 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

GE 

4500| 

64.0 

65.7 

69.2 

71.9 

78.3 

79.6 

02.9 

33.6 

84.4 

86.2 

86.3 

86.3 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GE 

4000] 

64.9 

66.7 

70.3 

73.0 

79.8 

81.0 

84.3 

85.0 

35.9 

87.7 

37.8 

87.8 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

GE 

3500| 

66.0 

67.0 

71.7 

74.6 

81.3 

82.9 

86.3 

37.0 

37.9 

89.7 

89.8 

89.8 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

GE 

3000 1 

1 

67.3 

69.3 

73.6 

76.4 

83.9 

85.4 

89.  I 

89.8 

cn  / 

92.4 

92.6 

92.6 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

GE 

2500  i 

67.9 

70.0 

74.2 

77.1 

84  .6 

; 

59.:. 

90.4 

91.3 

93.  l 

93.2 

93.2 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

GE 

2000 1 

68.1 

70.2 

74.6 

77.4 

85.0 

An./ 

9<i .  V 

91..; 

92.7 

94.0 

94.1 

94.1 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

GE 

1300  j 

68.3 

70.4 

74.8 

77.7 

85.2 

«6 . 9 

9lj .  Q 

9  l.o 

92.4 

94.2 

94.3 

94.3 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

GE 

1500 1 

68.3 

70.  7 

75.0 

77.9 

85 . 7 

87.5 

91.6 

92.2 

95.1 

94.9 

95.0 

95.0 

95.9 

95.9 

•96.1 

96.1 

GE 

'200  j 

i 

68.6 

70.9 

75.2 

78.1 

85.0 

"7.0 

■tl.fi 

92.  - 

93.3 

95.1 

95.3 

95.3 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

GC 

l 

lOuuj 

69.0 

71.3 

75.? 

78.6 

86.4 

«J.2 

. 

5*4  .  J 

96.  1 

96.3 

96.3 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

GE 

9U0  j 

69.0 

71.3 

75 . 7 

78.6 

86.4 

08 . 7 

r}'*  * ' 

■  .> 

'J-', . 

96.1 

96.3 

96.3 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

GE 

800 1 

69.3 

71.7 

76 . 0 

78.9 

08.8 

Go .  i. 

o'-; .  : 

<»>.*• 

s>4 . ;? 

96.7 

96.9 

96.9 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

GE 

700  | 

69.3 

71.7 

76.0 

78.9 

86.0 

88.6 

9:>.  i 

93.8 

94.8 

96.7 

97.2 

97.2 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

GE 

600  j 

1 

69.3 

71.7 

•  76.0 

78.9 

86.3 

88.6 

93.3 

94.0 

95.0 

96.9 

97.4 

97.4 

98.3 

98.3 

98.6 

98. 6 

GE 

1 

500 1 

69.3 

71.7 

76.0 

78.9 

87.0 

88.8 

93.6 

94.2 

95.2 

97.1 

97.7 

97.7 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

GE 

400  j 

69.3  ’ 

71.7 

76.0 

78.9 

87.1 

88.9 

93.7 

94.3 

95.3 

97.4 

98.0 

98.0 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

GE 

300  | 

69.3 

71.7 

76.0 

73.9 

87.2 

89.0 

93.8 

96.4 

95.6 

97.8 

98. 3 

98.3 

99.3 

99.3 

99.7 

99.5 

GE 

2U0  j 

69.5 

71 . 7 

76 . 0 

78.9 

87.2 

8'>.o 

9  I  8 

94 . 4 

95.6 

97.8 

98.5 

98.3 

99.3 

99.3 

99.7 

99.9 

GE 

100  | 
i 

o9.3 

71 .7 

/6.U 

75.9 

87.2 

89.0 

VH.K 

9^ .  -t 

95.0 

97.8. 

98.3 

98.3 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

GE 

i 

000  i 

69.3 

71.7 

76.0 

78.9 

87..' 

89.0 

95.8 

94 .4 

95.6 

97.8 

98.3 

98.3 

99.3 

99.3 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OF>ERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREOUCNCT  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  ONSIAVAIIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARLH  AF8  CA 


PER  ICO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LSI 

TO  UTC 

8 

MONTH 

:  NOV 

HOURS: 

ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

NILES 

IN  I 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/A 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1 

NO  CEIL  | 

53.1 

54.0 

56.6 

58.3 

62.1 

63.6 

65.6 

66.6 

67.2 

67.9 

68.3 

68.4 

69.0 

69.0 

69.3 

69.7 

GE 

1 

20000| 

56.2 

57.2 

60. 1 

61.8 

66.2 

67.7 

70.0 

71.1 

71 . 7 

72.4 

72.9 

71.0 

75.6 

73.6 

73.9 

74.4 

GE 

180001 

56.7 

57.8 

60.7 

o2.4 

66.8 

68.3 

70.6 

71.7 

7? .  ** 

73.1 

73.6 

73./ 

74.3 

74.3 

74.7 

75.1 

GE 

16000| 

56. d 

57.9 

60.7 

e2.5 

66.8 

08 .  *• 

70.7 

71.8 

72. « 

'3.2 

73.7 

73.8 

74  .<♦ 

74.4 

74.7 

75.2 

GE 

14000| 

57. v 

59.1 

62.0 

oi.a 

68.3 

70 . 0 

72.- 

75.6 

7  i  .  ,i 

75..; 

75./ 

75.8 

76.4 

76.4 

76.7 

77.2 

-E 

12000| 

58.8 

60. 1 

63.1 

o9.< 

1  .  w 

75. 

/  *4  .  9 

/O.  '■ 

77.0 

77.1 

77.7 

77.8 

78.1 

78.5 

GE 

1 

lOOOOj 

59.9 

ol  .2 

0*6.3 

06.2 

n  ,i* 

72.9 

7S .  5 

7l  .4 

7.3 

3 

7  >  .  . 

73.; 

78.8 

79.., 

79... 

79.7 

80.2 

GE 

9000) 

60. 1 

61.  . 

64.5 

66.5 

71.2 

73.1 

75.6 

76.7 

77.6 

78.5 

78.9 

79.0 

79.7 

79.7 

80.0 

80.5 

oE 

8000| 

60.6 

61.9 

65.1 

67.1 

71.9 

73.8 

76.  i 

77.4 

73.3 

79.2 

79.6 

79.7 

eo.3 

80.4 

80.7 

81.2 

uE 

7000| 

60.9 

62.3 

65.5 

67.4 

72.3 

74.2 

76.0 

77.8 

78.6 

79.5 

80.0 

80.1 

80.7 

80.8 

81.1 

81.6 

GF 

6000| 

61.3 

62.7 

65.9 

67.9 

72.8 

74.7 

77. 1 

78.3 

79.  1 

80.0 

80.5 

80.6 

81.2 

81.3 

81.6 

82.1 

-E 

1 

5000| 

61.9 

63.3 

oo.b 

68.5 

73. 

75.3 

77.8 

7.3.  v 

TV.:. 

80.7 

81.2 

81.3 

81.9 

81.9 

82.2 

82.7 

GE 

-SO0| 

62  .»• 

63.8 

67.  t 

69.1 

74.0 

75.9 

78.- 

79.6 

80.4 

2 1 . .- 

01.8 

81.9 

32.5 

82.5 

82.3 

83.3 

GE 

4000 1 

63.7 

65.1 

68.5 

70.5 

75.6 

77.5 

80.0 

01.7 

87.  o 

32.9 

85.- 

83.5 

84.2 

84.2 

84.5 

85.0 

-E 

3500) 

04.6 

00.  > 

09.6 

72. U 

77.2 

79.3 

31.8 

o  > .  o 

/'O.’f 

.  ’• 

(15.2 

85.5 

36.0 

86.0 

86.3 

86.8 

,E 

:ooo| 

60. 0 

87.3 

1 1.3 

73.6 

79.2 

81  .4 

A.  . 

l<:  . 

ilf».  i 

*7.*- 

87 

3.1.5 

88.3 

88.6 

99.1 

(l* 

;5uo 

66 .  *. 

l>Lv  .  <• 

'2.3 

7,, .  - 

V  •  .> 

'il 

.  t  '• 

'  . 

•3 

_  / 

3<-’ .  , 

89.6 

89.9 

90.4 

2000  | 

»>  7 .  i . 

68.6 

72.6 

75.. 

3U.V 

5  > .  '♦ 

.*/  . 

89... 

MV  9 

90.0 

4U./ 

90.7 

91.0 

91.5 

•  f 

'  *oo  1 

o-\2 

68.8 

72. 8 

75.3 

81.2 

35. 7 

*»•* 

7 

V(. 

90.5 

90.9 

91.0 

91.3 

91.8 

uE 

SoO  | 

o7  t 

6V.  4. 

73.  , 

75.9 

31 .9 

vi4  .4 

87.- 

.V:.B 

?  '7  .  V 

Vf . 

VI.- 

91.5 

92.2 

92.2 

92.6 

93.1 

-t 

.  2oO| 

t>'  .  » 

69.5 

73.6 

•  O.  J 

•\  .  .> 

0** .  9 

• 

V.  1 

•J2.2 

92.9 

92.9 

V3.i 

93.8 

.  f 

1 

■  JUO  | 

o8.  : 

69.7 

7}. 3 

76.5 

82.6 

85.3 

88.- 

8V. V 

vi.  i 

92.., 

93.0 

93.1 

93.8 

93.9 

94.3 

94.8 

000 1 

68. 1 

69.7 

73.9 

76.6 

82.8 

85.4 

88.6 

90.2 

91.5 

92.8 

93.4 

93.5 

94.3 

94.4 

94.8 

95.3 

1 

300 1 

oa.: 

69.8 

74.0 

76.7 

83.0 

85.7 

38.9 

90.6 

92.0 

93.5 

94.0 

94.1 

94.9 

95.0 

95.3 

95.9 

■  t 

’001 

68.2 

69.8 

74.0 

76.3 

83.1 

85.8 

89.1 

90.3 

92.2 

93.6 

94.4 

V*6.  $ 

95.3 

95.4 

95.7 

96.3 

j£ 

dOO  | 

68.2 

69.8 

74.0 

76.8 

83.1 

85.8 

89.2 

90.9 

V^.4 

93.9 

94.7 

94.8 

95.6 

95.7 

96.0 

96.6 

j£ 

i 

500| 

68.  - 

69.1’ 

74. 1 

76.8 

(13.2 

36.0 

09  ■ 

,  1  .  . 

»• 

9*4  > 

rS  .  * 

95.3 

96.1 

96.2 

96.6 

97.2 

-00  i 

68.2 

e9.  V 

74.2 

76.9 

83.3 

do.1 

39.' 

1 . 3 

?7.3 

94. 

'75.4 

95.5 

96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

>£ 

3C0 1 

68. t 

69.  v 

7.. 2 

76.5 

83.3 

86.  1 

89. c 

9.  .3 

A  .9 

7*«  .  6 

95.5 

95.6 

96.5 

96.6 

97.2 

97.9 

GE 

200 1 

68.2 

69.9 

74.2 

76.9 

S3  : 

86.  ■ 

85.-, 

vl 

'v  V 

9  B*  .6 

95.5 

95.7 

96.6 

96.7 

97.4 

98.9 

'u£ 

100| 

68. c 

o9.9 

7.. 2 

7e.  9 

8j.  3 

8c.  i 

ttV.c* 

>1 

v7.o 

94.0 

95.6 

95.7 

96.6 

96.8 

97.5 

99.5 

GE 

1 

UUOj 

68.2 

69.9 

74.2 

76.9 

33.5 

8o.  1 

89.6 

91 

97 .  V 

94.6 

95.6 

95.7 

96.6 

96.8 

97.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC'  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  B 

PER  100 
MONTH: 

OF 

DEC 

RECORD: 

HOURS: 

AUG  79 
:  00-02 

•  JUL 

89 

CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 

GE  GE  GE  GE  GE 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

7 

6 

5  A  321/22 

1  1/2  1  1/A 

1 

3/A 

5/8 

1/2 

3/8 

1/A 

0 

NO 

CEIL  | 

i 

60.1 

61.2 

62.5 

63.3 

66.7 

67.4 

68.8 

69.4 

69.7 

70.1 

70.8 

71.0 

72.2 

72.2 

72.9 

73. 4 

GE 

1 

20000] 

63.0 

64.1 

65.4 

66.3 

70.0 

71.1 

72.5 

73.0 

73.3 

73.8 

74.4 

74.6 

75.8 

75.8 

76.6 

77.1 

GE 

18000| 

63.0 

64.1 

65.5 

66.6 

70.2 

71.3 

72.8 

73.3 

73.7 

74.1 

74.7 

74.9 

76.1 

76.1 

76.9 

77.4 

GE 

16000| 

63.2 

64.3 

65.7 

66.8 

70.4 

71.5 

73.0 

73.5 

73.9 

74. 3 

74.9 

75.2 

76.3 

76.3 

77.1 

r/.b 

GE 

1A000| 

6A.6 

65.7 

67.2 

68.3 

71.9 

73.0 

74.5 

75.1 

75.5 

75.9 

76.8 

77.0 

78.2 

78.2 

78.9 

79.5 

GE 

12000| 

i 

65.5 

66.6 

68.1 

69.1 

72.9 

74.0 

75.5 

76.0 

76.5 

76.9 

77.7 

78.0 

79.1 

79.1 

79.9 

80.4 

GE 

1 

10000] 

67.5 

68.6 

70.1 

71.2 

75. A 

76.5 

78.1 

78.6 

79.0 

79.5 

80.4 

80.6 

81.8 

81.8 

82.6 

83.1 

GE 

9000| 

67.6 

68.7 

70.3 

71.5 

75.7 

76.9 

78.5 

79.0 

79.5 

79.9 

80.9 

81.1 

82.3 

82.3 

83.0 

83.5 

GE 

8000] 

68.1 

69.1 

70.8 

71.9 

76.2 

77. A 

79.0 

79.6 

80.0 

80.4 

81.4 

81.6 

82.8 

£2.8 

63.5 

84.  - 

GE 

7000 1 

68.1 

69.1 

70.9 

72.0 

76.3 

77.5 

79.1 

79.7 

80.1 

80.5 

81.5 

81.7 

82.9 

82.9 

83.7 

84  , 

GE 

6000| 

i 

68.1 

69.1 

70.9 

72.0 

76.3 

77.5 

79.1 

79.7 

80.1 

80.5 

81.5 

81.7 

82.9 

82.9 

83.7 

84.2 

GE 

1 

5000 1 

8.6 

69.7 

71.  A 

72.6 

76.9 

78.1 

79.7 

80.2 

80.6 

81.1 

82.0 

82.3 

83.4 

83.4 

84.2 

84.7 

GE 

A500| 

69.0 

70.1 

71.8 

73.0 

77. A 

78.6 

80.2 

80.8 

81.2 

81.6 

82.6 

82.8 

84.0 

84.0 

84.7 

85.; 

GE 

4000  j 

69.7 

70.8 

72.7 

73.9 

78.5 

79.7 

81.3 

81.8 

82.3 

82.8 

83.8 

84.0 

85.2 

85.2 

86.0 

86.6 

GE 

3500 1 

70.1 

71.2 

73.1 

74.5 

79.4 

80.5 

82.2 

82.7 

83.1 

83.7 

84.6 

84.8 

86.0 

86.0 

86.9 

87.4 

GE 

3000] 

I 

71.2 

72.3 

74.7 

76.2 

81.5 

82.7 

84.3 

84. 8 

85.3 

85.9 

86.9 

87.1 

88.3 

88.3 

89.1 

89.7 

GE 

2500] 

72.2 

73.4 

75.9 

77.4 

83.2 

84.4 

86.0 

86.7 

87.2 

87.8 

88.8 

89.0 

90.2 

90.2 

91.1 

91  .(■ 

GE 

20001 

72.6 

73.9 

76.3 

78.1 

84.2 

85.4 

87.1 

87.7 

88.3 

88.9 

89.9 

90.1 

91.3 

91.3 

92.2 

9-  , 

GE 

1 800  j 

72.9 

74.2 

76.7 

78.5 

84.6 

85.8 

87.7 

88.4 

88.9 

89.6 

90.5 

90.8 

91.9 

91.9 

92.8 

93,. 

GE 

1500| 

73.4 

74.7 

77.4 

79.2 

85.9 

87.1 

89.1 

89.8 

90.3 

91.1 

92.2 

92.4 

93.5 

93.5 

94  4 

94 

GE 

1200  j 

i 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.1 

87.4 

89.9 

90.5 

91.1 

91.8 

92.9 

93.2 

94.5 

94.5 

95.4 

95 

GE 

1 

10001 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.3 

87.6 

90.3 

91.0 

91.5 

92.5 

93.5 

93.9 

95.2 

95.2 

96.1 

9o  !■ 

GE 

900 1 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.3 

87.6 

90.6 

91.4 

91.9 

92.9 

94.1 

94.4 

95.7 

95.7 

96,7 

V/ 

GE 

800 1 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.3 

87.6 

90.9 

91.6 

92.2 

93.1 

94.3 

94.6 

95.9 

95.9 

96.9 

9?  ' 

GE 

700 1 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.5 

87.7 

91.0 

91.7 

92.3 

93.2 

94.7 

95.1 

96.3 

96.3 

97.3 

98.9 

GE 

600 1 
l 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.5 

87.7 

91.0 

91.9 

92.5 

93.4 

94.9 

95.3 

96.6 

96.6 

97.5 

93.,. 

GE 

1 

500 1 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.5 

87.7 

91.0 

91.9 

92.5 

93.7 

95.2 

95.5 

96.9 

96.9 

97.8 

98.7 

GE 

400  j 

73.5 

74.8 

77.5 

79.4 

86.5 

87.7 

91.0 

91.9 

92.5 

93.7 

95.2 

95.5 

96.9 

96.9 

97.8 

98..' 

GE 

300| 

73.5 

74.8 

77.6 

79.5 

86.6 

87.8 

91.1 

92.0 

92.6 

93.8 

95.3 

95.6 

97.1 

97.1 

96.1 

98.  ‘ 

GE 

200 1 

73.5 

74.8 

77.6 

79.5 

86.6 

87.8 

91.1 

92.0 

92.6 

93.8 

95.3 

95.6 

97.1 

97.1 

96.3 

99. 

GE 

100 1 

i 

73.5 

74.8 

77.6 

S 

86.1 

C  i  .  3 

91.1 

92.0 

92.6 

93.8 

95.3 

95.6 

97.1 

97.1 

98.5 

99. 

GE 

1 

0001 

73.5 

74.8 

77.6 

79.5 

86.6 

87.3 

91.1 

92.0 

92.6 

93.8 

95.3 

95.6 

97.1 

97.1 

98.3 

100.. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0-2-100 


U) ii*  li" 


OPERATING  LOCATION  »A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSU8  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIGO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  03-0S 

CEIUNG .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

58.7 

59.9 

61.2 

61.9 

64.8 

66.2 

67.1 

67.6 

67.6 

66.5 

69.0 

69.2 

69.7 

69.7 

70.9 

71.8 

1 

G£  200001 

61.6 

62.9 

64.2 

64.9 

68.1 

69.5 

70.3 

71.0 

71.0 

71.8 

72.4 

72.6 

73.0 

73.0 

74.3 

75.3 

GE 

isoooj 

61.8 

63.1 

64.4 

65.2 

68.3 

69.7 

70.5 

71.2 

71.2 

72.0 

72.6 

72.8 

73.2 

73.2 

74.5 

75.5 

CE 

16000| 

61.9 

63.2 

64.5 

65.3 

68.4 

69.8 

70.6 

71.3 

71.3 

72.2 

72.7 

72.9 

73.3 

73.3 

74.6 

75.6 

GE 

uoooj 

63.5 

64.8 

66.2 

67.0 

70.1 

71.5 

72.4 

73.0 

73.0 

73.9 

74.5 

74.7 

75.4 

75.4 

76.7 

77.6 

GE 

12000| 

64.8 

66.1 

67.5 

68.3 

71.4 

72.8 

73.7 

74.3 

74.3 

75.2 

75.8 

76.0 

76.7 

76.7 

78.0 

78.9 

GE 

1 

100001 

66.9 

68.2 

69.7 

70.4 

73.8 

75.2 

76.0 

76.7 

76.7 

77.5 

78.2 

78.4 

79.0 

79.0 

80.3 

81.3 

GE 

9000| 

66.9 

68.2 

69.7 

70.4 

73.8 

75.2 

76.1 

76.8 

76.8 

77.6 

78.3 

78.5 

79.1 

79.1 

80.4 

81.4 

GE 

8000| 

67.4 

68.7 

70.2 

71.0 

74.3 

75.7 

76.7 

77.3 

77.3 

78.2 

78.8 

79.0 

79.7 

79.7 

81.0 

81.9 

GE 

7000 1 

67.4 

68.7 

70.2 

71.0 

74.3 

75.7 

76.7 

77.3 

77.3 

78.2 

78.8 

79.0 

79.7 

79.7 

81.0 

81.9 

GE 

6000 1 

67.6 

68.9 

70.4 

71.2 

74.5 

75.9 

76.9 

77.5 

77.5 

78.4 

79.0 

79.2 

79.9 

79.9 

81.2 

82.2 

GE 

1 

5000| 

67.7 

69.0 

70.5 

71.3 

74.6 

76.0 

77.0 

77.6 

77.6 

78.5 

79.1 

79.4 

80.0 

80.0 

81.3 

82.3 

GE 

4500| 

67.7 

69.0 

70.6 

71.5 

74.8 

76.3 

77.3 

78.0 

78.0 

78.8 

79.5 

79.7 

80.3 

80.3 

81.6 

82.6 

GE 

4000 1 

68.4 

69.8 

71.4 

72.3 

75.6 

77.1 

78.1 

78.7 

78.7 

79.6 

80.2 

80.4 

81.1 

81.1 

82.4 

83.3 

GE 

3500| 

69.5 

70.9 

72.6 

73.7 

77.1 

78.6 

79.6 

80.2 

80.2 

81.1 

81.7 

81.9 

82.6 

82.6 

83.9 

84.8 

GE 

3000 1 

70.8 

72.3 

74.1 

75.6 

79.2 

80.8 

81.7 

82.7 

82.7 

83.5 

84.2 

84.4 

85.1 

85.1 

86.3 

87.3 

GE 

2500| 

71.0 

72.6 

74.5 

76.0 

80.4 

82.0 

83.0 

84.0 

84.0 

84.8 

85.5 

85.7 

86.3 

86.3 

87.6 

88.6 

GE 

2000 1 

71.1 

72.8 

74.8 

76.3 

81.1 

82.8 

83.8 

84.9 

84.9 

85.8 

86.5 

86.7 

87.3 

87.3 

88.6 

89.6 

GE 

1800) 

71.1 

72.9 

74.9 

76.5 

81.2 

82.9 

83.9 

85.2 

85.2 

86.0 

86.7 

86.9 

87.5 

87.5 

88.8 

89.8 

GE 

1500 1 

71.5 

73.3 

75.4 

77.0 

82.0 

83.8 

85.1 

86.8 

86.8 

87.7 

88.4 

88.6 

89.2 

89.2 

90.5 

91.6 

GE 

1200 1 

71.5 

73.3 

75.4 

77.0 

82.3 

84.2 

85.5 

87.2 

87.3 

88.3 

88.9 

89.1 

89.8 

89.8 

91.1 

92.2 

GE 

1 

10001 

71.5 

73.3 

75.4 

77.0 

82.3 

84.2 

85.7 

87.5 

87.6 

88.7 

89.4 

89.6 

90.3 

90.3 

91.8 

92.9 

GE 

900 1 

71.5 

73.3 

75.4 

77.0 

82.5 

84.4 

85.9 

88.0 

88.1 

89.1 

90.0 

90.3 

91.1 

91.1 

92.6 

93.7 

GE 

800 1 

71.5 

73.3 

75.4 

77.0 

82.5 

84.4 

86.2 

88.3 

88.4 

89.6 

90.4 

90.8 

91.5 

91.5 

93.0 

94.1 

GE 

700 1 

71.5 

73.3 

75.4 

77.0 

82.7 

84.7 

86.6 

88.6 

88.7 

89.9 

90.8 

91.1 

91.8 

91.8 

93.3 

94.4 

GE 

600  j 

71.6 

73.4 

75.5 

77.1 

82.9 

84.9 

86.8 

88.8 

88.9 

90.1 

91.0 

91.3 

92.0 

92.0 

93.5 

94.6 

GE 

500 1 

71.6 

"3.4 

75.5 

77.1 

82.9 

84.9 

86.8 

88.8 

88.9 

90.1 

91.1 

91.4 

92.5 

92.5 

94.0 

95.4 

GE 

400  j 

71.6 

73.4 

75.5 

77.1 

83.0 

85.1 

86.9 

89.0 

89.1 

90.3 

91.3 

91.6 

92.8 

92.8 

94.3 

95.9 

GE 

300 1 

71.6 

73.4 

75.5 

77.1 

83.0 

85.1 

86.9 

89.0 

89.1 

90.3 

91.4 

91.7 

92.9 

92.9 

94.5 

96.5 

GE 

200 1 

71.6 

73.4 

75.5 

77.1 

83.1 

85.2 

87.0 

89.1 

89.2 

90.4 

91.5 

91.8 

93.3 

93.3 

95.2 

98.1 

GE 

100| 

71.6 

73.4 

75.5 

77.1 

83.1 

85.2 

87.0 

89.1 

89.2 

90.4 

91.5 

91.8 

93.3 

93.3 

95.2 

99.0 

GE 

! 

000 1 

71.6 

73.4 

75.5 

77.1 

83.1 

85.2 

87.0 

89.1 

89.2 

90.4 

91.5 

91.8 

93.3 

93.3 

95.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0-2-101 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFb  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

56.7 

57.4 

59.4 

60.1 

61.8 

62.9 

63.4 

64.5 

64.8 

65.2 

65.8 

65.8 

66.5 

66.6 

67.2 

68.5 

GE 

1 

20000| 

61.1 

61.8 

64.. 

64.7 

66.8 

67.3 

68.4 

69.5 

69.8 

70.1 

70.8 

70.8 

71.5 

71.6 

72.3 

73.5 

GE 

18000 j 

61.6 

62.4 

64.6 

65.4 

67.4 

68.6 

69.1 

70.2 

70.5 

70.9 

71.5 

71.5 

72.3 

72.4 

73.0 

74.3 

GE 

16000) 

61.7 

62.5 

64.7 

65.5 

67.5 

68.7 

69.2 

70.3 

70.6 

71.0 

71.6 

71.6 

72.4 

72.5 

73.1 

74.4 

GE 

14000) 

63.4 

64.3 

66.6 

67.3 

69.4 

70.6 

71.2 

72.3 

72.6 

73.0 

73.7 

73.7 

74.5 

74.6 

75.4 

76.7 

GE 

12000| 

64.4 

65.3 

67.7 

68.6 

70.6 

71.9 

72.5 

73.5 

73.9 

74.3 

74.9 

74.9 

75.8 

75.9 

76.7 

78.0 

GE 

1 0000  j 

66.2 

67.1 

69.7 

70.5 

72.6 

73.9 

74.5 

75.6 

75.9 

76.3 

77.0 

77.0 

77.8 

78.0 

78.7 

80.0 

GE 

9000  j 

66.6 

67.4 

70.0 

70.9 

72.9 

74.2 

74.8 

5.9 

76.2 

76.7 

77.3 

77.3 

78.2 

78.3 

79.0 

80.3 

GE 

8000  j 

67.1 

68.1 

70.9 

71.7 

73.8 

75.1 

75.7 

76.8 

77.1 

77.5 

78.3 

78.3 

79.1 

79.2 

80.0 

81.3 

GE 

7000 1 

67.1 

68.1 

70.9 

71.7 

73.8 

75.1 

75.7 

76.8 

77.1 

77.5 

78.3 

78.3 

79.1 

79.2 

80.0 

81.3 

GE 

6000| 

67.2 

68.2 

71.0 

71.8 

73.9 

75.2 

75.8 

76.9 

77.2 

77.6 

78.4 

78.4 

79.2 

79.4 

80.1 

81  4 

GE 

1 

5000 ) 

68.1 

69.0 

71.9 

72.8 

74.8 

76.1 

76.8 

77.8 

78.2 

78.6 

79.4 

79.4 

80.2 

80.3 

81.1 

82.4 

GE 

4500 1 

68.7 

69.7 

72.6 

73.4 

75.5 

76.8 

77.4 

78.5 

78.8 

79.2 

80.0 

80.0 

80.9 

81.0 

81.7 

83.0 

GE 

4000 1 

69.7 

70.6 

73.8 

74.7 

76.8 

78.1 

78.7 

79.8 

80.1 

80.5 

81.4 

81.4 

82.3 

82.4 

83.1 

84.4 

GE 

3500| 

70.6 

71.6 

74.7 

75.8 

78.0 

79.2 

79.9 

81.1 

81.5 

81.9 

82.8 

83.0 

83.9 

84.0 

84.7 

86.0 

GE 

3000 1 

71.1 

72.0 

75.3 

76.5 

78.7 

80.0 

80.6 

82.2 

82.6 

83.0 

83.9 

84.1 

84.9 

85.1 

85.9 

87.2 

GE 

2500| 

71.3 

72.3 

75.6 

76.9 

79.7 

81.0 

81.7 

83.3 

83.8 

84.2 

35.1 

85.3 

86.1 

86.2 

87.1 

88.4 

GE 

2000| 

71.3 

72.3 

75.7 

77.0 

80.0 

81.4 

82.3 

83.9 

84.3 

84.8 

85.7 

85.9 

86.9 

87.0 

87.8 

89. ! 

GE 

1800) 

71.3 

72.3 

75.7 

77.0 

80.0 

81.4 

82.3 

83.9 

84.3 

84.9 

85.9 

86.1 

87.2 

87.3 

88.2 

89.. i 

GE 

1500| 

71.5 

72.5 

75.9 

77.2 

80.5 

81.9 

82.8 

84.4 

84.9 

85.9 

86.9 

87.1 

88.3 

88.4 

89.2 

90. j 

GE 

12Q0  j 

71.6 

72.6 

76. C 

77.6 

81.0 

82.5 

83.3 

84.9 

85.7 

86.7 

87.7 

88.0 

89.1 

89.2 

90.1 

91.4 

GE 

1000| 

71.7 

72.7 

76.1 

77.8 

81.3 

82.8 

83.8 

85.5 

86.2 

87.3 

88.5 

88.7 

89.9 

90.0 

91.2 

92.  ’j 

GE 

900 1 

71.7 

72.7 

76.1 

77.8 

81.4 

82.9 

84.0 

83.8 

86.6 

87.6 

89.1 

89.4 

9f  .6 

90.8 

92.0 

93.  , 

GE 

300  j 

71.8 

72.8 

76.2 

70.0 

81.6 

83.1 

84.4 

36.2 

87.0 

88.1 

89.6 

89.8 

91.2 

91.3 

92.6 

93.9 

GE 

700 1 

71.9 

72.9 

76.3 

78.1 

81.7 

83.2 

84.5 

86.5 

87.2 

88.3 

89.8 

90.0 

91.4 

91.5 

92.8 

94.' 

GE 

600  j 

71.9 

72.9 

■  76.3 

78.1 

81.7 

83.2 

84.5 

86.5 

87.2 

88.3 

89.8 

90.0 

91.4 

91.5 

92.8 

94.1 

GE 

500 1 

71.9 

72.9 

76.5 

78.4 

82.2 

83.7 

85.1 

87.1 

88.0 

89.1 

90.8 

91.0 

92.5 

92.6 

94.1 

95.5 

GE 

400 1 

71.9 

72.9 

76.5 

78.4 

82.2 

83.7 

85.1 

87.3 

88.2 

89.5 

91.1 

91.3 

93.0 

93.1 

94.6 

96.  U 

GE 

300) 

71.9 

72.9 

76.5 

78.4 

82.2 

83.7 

83.1 

87.4 

88.3 

89.6 

91.2 

91.4 

93.2 

93.3 

95.3 

97.  ! 

GE 

200  j 

71.9 

72.9 

76.5 

78.4 

82.2 

33.7 

85.1 

87.4 

88.3 

89.6 

91.2 

91.4 

93.2 

93.3 

95.4 

98... 

GE 

ICO  I 

71.9 

72.9 

76.5 

78.4 

82.2 

83.7 

85.1 

87.4 

88.3 

89.6 

91.2 

91.4 

93.2 

93.3 

95.4 

99.3 

GE 

1 

JOOi 

71.9 

72.9 

76.5 

78.4 

82.2 

83.7 

85.1 

87.4 

88.3 

89.6 

91.2 

91.4 

93.2 

93.3 

95.6 

ICO.- 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  102 


OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OSSERVATIOHS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA 

PERIOD  OF  RECORD: 

AUG  79 

-  JUL  89 

LST 

TO  UTC 

:  ♦  8 

MONTH 

:  DEC 

HOURS 

:  09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

I  CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

fEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

58.8 

59.7 

61.2 

62.2 

63.9 

64.8 

65.7 

66.3 

66.6 

67.0 

67.0 

67.1 

67.4 

67.4 

67.7 

68.1 

GE  20000 

66.7 

67.5 

69.4 

70.4 

72.3 

73.2 

74.2 

74.9 

75.2 

75.6 

75.7 

75.8 

76.1 

76.1 

76.5 

76.8 

GE 

18000 

67.5 

68.4 

70.2 

71.3 

73.1 

74.1 

75.1 

75.8 

76.2 

76.7 

76.8 

76.9 

77.2 

77.2 

77.5 

77.8 

GE 

16000 

67.5 

68.4 

70.2 

71.3 

73.1 

74.1 

75.1 

75.8 

76.2 

76.7 

76.8 

76.9 

77.2 

77.2 

77.5 

77.8 

GE 

14000 

68.9 

69.8 

71.6 

72.9 

74.7 

75. 7 

76.7 

77.4 

77.8 

78.4 

78.5 

78.6 

78.9 

78.9 

79.2 

79.6 

GE 

12000 

69.8 

70.6 

72.5 

74.0 

75.8 

76.3 

77.7 

78.5 

78.9 

79.5 

79.6 

79.7 

80.0 

80.0 

80.3 

80.6 

GE 

10000 

71.6 

72.5 

74.3 

75.8 

77.6 

78.6 

79.6 

80.3 

80.8 

81.3 

81.4 

81.5 

81.8 

81.8 

82.2 

82.5 

GE 

9000 

71.9 

72.8 

74.6 

76.1 

78.0 

78.9 

79.9 

80.6 

81.1 

81.6 

81.7 

81.8 

82.2 

82.2 

82.5 

82.8 

GE 

8000 

73.1 

74.0 

75.8 

77.3 

79.2 

80.2 

81.2 

81.9 

82.6 

83.1 

83.2 

83.3 

83.7 

83.7 

84.0 

84.3 

GE 

7000 

73.2 

74.1 

75.9 

77.4 

79.4 

80.3 

81.3 

82.0 

82.7 

83.2 

83.3 

83.4 

83.8 

83.8 

84.1 

84.4 

GE 

6000  j 

74.1 

74.9 

76.8 

78.3 

80.2 

81.2 

82.2 

82.9 

83.5 

84.1 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.9 

85.3 

GE 

sooo 

75. S 

76.5 

78.3 

79.9 

81.9 

82.9 

83.9 

84.6 

85.3 

85.8 

85.9 

86.0 

86.3 

86.3 

86.7 

87.0 

GE 

4500 

75.8 

76.8 

78.6 

80.2 

82.4 

83.4 

84.4 

85.2 

85.8 

86.3 

86.5 

86.6 

86.9 

86.9 

87.2 

87.5 

GE 

4000 1 

77.0 

78.0 

79.8 

81.4 

83.7 

84.7 

85.8 

86.6 

87.2 

87.7 

87.8 

88.0 

88.3 

88.3 

".8.6 

88.9 

GE 

3500 

77.4 

78.4 

80.3 

81.9 

84.2 

85.4 

86.7 

87.4 

88.1 

88.6 

88.7 

88.8 

89.1 

89.1 

89.5 

89.8 

GE 

3000| 

78.7 

79.7 

82.2 

83.9 

86.1 

87.4 

88.7 

89.5 

90.1 

90.8 

90.9 

91.0 

91.3 

91.3 

91.6 

91.9 

Gc 

2500 

79.0 

80.0 

82.5 

84.2 

86.5 

87.7 

89.0 

89.8 

90.4 

91.1 

91.2 

91.3 

91.6 

91.6 

91.9 

92.3 

GE 

2000  j 

79.4 

80.3 

82.9 

84.6 

87.2 

88.6 

90.0 

90.8 

91.5 

92.2 

92.3 

92.4 

92.7 

92.7 

93.0 

93.3 

GE 

1800j 

79.5 

80.4 

83.0 

84.8 

87.5 

89.0 

90.4 

91.2 

91.9 

92.6 

92.7 

92.8 

93.1 

93.1 

93.4 

93.8 

GE 

1500 

79.8 

80.9 

83.7 

85.5 

88.5 

90.0 

91.5 

92.3 

93.1 

93.9 

94.0 

94.1 

94.4 

94.4 

94.7 

95.1 

GE 

1200| 

80.0 

81.1 

83.9 

85.7 

88.7 

90.6 

92.2 

93.1 

94.0 

94.7 

94.8 

94.9 

95.4 

95.4 

95.7 

96.0 

GE 

10001 

80.0 

81.1 

84.0 

85.8  ' 

89.0 

91.1 

92.7 

93.7 

94.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.5 

96.5 

96.8 

97.1 

GE 

900 1 

80.0 

81.1 

84.0 

85.8 

89.0 

91.1 

92.7 

93.8 

94.8 

95.8 

96.0 

96.1 

96.7 

96.7 

97.1 

97.4 

GE 

800  j 

80.0 

81.1 

84.0 

85.8 

89.0 

91.1 

92.8 

93.9 

95.1 

96.0 

96.2 

96.3 

97.0 

97.0 

97.4 

97.7 

GE 

700 1 

80.1 

81.2 

84.1 

85.9 

89.1 

91.2 

92.9 

94.1 

95.3 

96.2 

96.5 

96.6 

97.2 

97.2 

97.6 

98.0 

GE 

600  j 

80.1 

81.3 

84.2 

86.1 

89.4 

91.5 

93.2 

94.5 

95.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.6 

97.6 

98.1 

98.4 

GE 

| 

500 1 

80.1 

61.3 

84.2 

86.2 

89.5 

91.6 

93.3 

94.6 

95.8 

96.8 

97.0 

97.2 

98.0 

98.0 

98.5 

98.8 

GE 

400  j 

80.1 

81.3 

84.2 

86.2 

89.5 

91.6 

93.3 

94.6 

95.8 

96.3 

97.0 

97.2 

98.0 

98.0 

98.5 

98.8 

GE 

300 1 

80.1 

81.3 

84.2 

86.2 

89.6 

91.7 

93.4 

94.7 

95.9 

96.9 

97.2 

97.4 

98.2 

98.2 

98.8 

99.2 

GE 

200 1 

80.1 

81.3 

84.2 

86.2 

89.6 

91.7 

93.4 

94.7 

95.9 

95.9 

97.2 

97.4 

98.2 

98.2 

98.9 

99.6 

GE 

100| 

80.1 

81.3 

84.2 

86.2 

89.6 

91.7 

93.4 

94.7 

95.9 

96.9 

97.2 

97.4 

98.2 

98.2 

98.9 

99.9 

GE 

000 1 

80.1 

81.3 

84.2 

86.2 

89.6 

91.7 

93.4 

94.7 

95.9 

96.9 

97.2 

97.4 

98.2 

98.2 

93.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  Of  OBSERVATIONS  930 


0-2-103 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO*  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  12-H 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

60.8 

61.6 

62.6 

63.0 

64.5 

65.1 

65.7 

65.9 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

I 

20000| 

69.2 

70.1 

71.1 

71.7 

73.3 

74.0 

74.9 

75.2 

75.4 

7$. 6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

18000| 

70.0 

71.1 

72.0 

72.7 

74.3 

74.9 

75.9 

76.2 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

16000| 

70.2 

71.3 

72.3 

72.9 

74.5 

75.2 

76.1 

76.5 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

7.1 

77.1 

GE 

uoooj 

72.2 

73.2 

74.3 

75.1 

76.9 

77.5 

78.5 

78.8 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

12000| 

74.1 

75.2 

76.2 

77.0 

78.8 

79.5 

80.4 

80.8 

81.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

1 

100001 

75.9 

77.0 

78.1 

78.8 

80.6 

81.3 

82.3 

82.6 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

33.2 

GE 

9000| 

76.3 

77.4 

78.5 

79.2 

81.1 

81.7 

82.7 

83.0 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

33.7 

83.7 

33.7 

GE 

8000| 

77.6 

78.7 

79.8 

80.S 

82.4 

83.0 

84.0 

84.3 

84.5 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

7000| 

77.8 

78.9 

80.0 

80.8 

82.6 

83.2 

84.2 

84.5 

64.7 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

35.2 

35.2 

GE 

6000| 

78.8 

79.9 

81.0 

81.7 

83.5 

84.2 

85.2 

85.5 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

1 

5000| 

80.5 

81.6 

82.7 

83.4 

85.4 

86.0 

87.0 

87.3 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

8*.0 

88.0 

38.0 

38.0 

GE 

4500 1 

80.9 

81.9 

83.1 

83.9 

85.8 

86.5 

87.4 

87.7 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

4000| 

82.3 

83.3 

.  84.8 

85.6 

87.5 

88.2 

89.1 

89.5 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

3500 1 

82.8 

83.9 

85.5 

86.2 

88.4 

89.1 

90.2 

90.5 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

3000| 

85.6 

86.8 

88.6 

89.4 

91.6 

92.5 

93.5 

93.9 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

2500| 

85.9 

87.1 

89.0 

89.9 

92.3 

93.1 

94.2 

94.5 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7. 

GE 

2000 1 

86.5 

87.7 

89.7 

90.5 

92.9 

93.8 

94.9 

95.3 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

1800| 

86.5 

87.7 

89.7 

90.8 

93.1 

94.0 

95.2 

95.5 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

1500 1 

87.1 

88.4 

90.8 

91.8 

94.2 

95.4 

96.7 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

'.7.3 

97.8 

97. .i 

GE 

1200| 

87.2 

88.5 

90.9 

92.0 

94.6 

96.1 

97.5 

98.0 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98./ 

GE 

1 

1000| 

87.2 

88.5 

91.0 

92.2 

94.8 

96.7 

98.2 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99 .7 

GE 

900  j 

87.2 

88.5 

91.0 

92.2 

94.8 

96.7 

98.2 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99. 

GE 

300 1 

87.2 

88.5 

91.0 

92.2 

94.8 

96.7 

98.2 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 1 

87.3 

88.6 

91.1 

92.3 

95.1 

96.9 

98.4 

99.1 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

og.o 

GE 

600 1 

87.3 

82.4 

91.1 

92.3 

95.1 

96.9 

98.4 

99.1 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1 

500 1 

87.3 

88.6 

91.1 

92.3 

95.1 

96.9 

98.4 

99.1 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 1 

87.4 

88.7 

91.2 

92.4 

95.2 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.9 

GE 

300 1 

87.4 

88.7 

91.2 

92.4 

95.2 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO.i’. 

GE 

200 1 

87.4 

88.7 

91.2 

92.4 

95.2 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

r.E 

100 1 

37. 4 

88.7 

91.2 

92.4 

95.2 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

'00.0 

loo.o 

GE 

t 

000 1 

37.4 

88.7 

91.2 

92.4 

95.2 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

!00.0 

OO.'t 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  •  2  -  104 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

1 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/2  1  1/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEiL  | 

57.4 

59.0 

61.1 

61.8 

63.9 

64.7 

65.7 

66.5 

66.8 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

1 

2U000 

64.1 

65.5 

68.2 

69.0 

72.2 

73.2 

74.4 

75.2 

75.7 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

18000 1 

65.2 

66.6 

69.4 

70.5 

73.9 

74.9 

76.3 

77.1 

77.6 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

16000] 

65.6 

67.0 

69.8 

71.0 

74.3 

75.4 

76.8 

77.5 

78.1 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GE 

14000| 

67.0 

68.4 

71.2 

72.4 

75.7 

76.8 

78.2 

78.9 

79.5 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE 

12000) 

|  69.1 

70.8 

73.5 

74.7 

78.1 

79.1 

80.5 

81.4 

81.9 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

100001 

t 

70.2 

71.8 

74.7 

75.9 

79.2 

80.3 

81.7 

82.6 

83.1 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

90001 

70.3 

71.9 

74.8 

76.1 

79.5 

80.5 

81.9 

82.8 

83.3 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

8000 |  71.5 

73.2 

76.5 

77.7 

81.3 

82.4 

83.8 

84.6 

85.2 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

7000|  71.6 

73.3 

76.6 

77.8 

81.4 

82.5 

83.9 

84.7 

85.3 

8S.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

6000)  72,2 

73.9 

77.2 

78.5 

82.0 

83.1 

84.5 

85.4 

8S. 9 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

j 

5000|  74.3 

76.0 

79.4 

80.8 

84.3 

as. 4 

86.8 

87.6 

88.2 

88.8 

88.8 

88.8 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

4500)  74.8 

76.6 

79.9 

81.3 

84.8 

85.9 

87.3 

88.2 

88.7 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

4000 |  76.1 

77.8 

81.3 

82.7 

86.2 

87.3 

88.7 

89.7 

90.2 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

3500|  77.3 

79.0 

82.5 

84.0 

87.6 

88.7 

90.1 

91.1 

91.6 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

3000)  79.0 

80.8 

84.6 

86.3 

90.1 

91.2 

92.7 

93.7 

94.2 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

2500 |  79.1 

80.9 

84.9 

86.8 

90.9 

91.9 

93.4 

94.4 

94.9 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

2000  79.8 

81.5 

85.8 

87.6 

91.7 

92.9 

94.4 

95.4 

95.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

18001 

79.8 

81.5 

85.8 

87.6 

91.7 

92.9 

94.4 

95.4 

95.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

1500 |  80.1 

81.8 

86.1 

88.1 

92.2 

93.5 

95.1 

96.0 

96.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1200;  80.6 

82.4 

86.8 

88.9 

93.2 

94.6 

96.1 

97.3 

97.8 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

1 

1000|  81.0 

82.7 

87.1 

BV.2 

93.5 

94.9 

96.8 

98.1 

98.6 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

900 j  81.0 

82.7 

87.1 

89.2 

93.5 

94.9 

96.8 

98.1 

98.6 

99.4 

99.4 

99. h 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

800 j  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.7 

95.2 

97.0 

98.3 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 j  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.8 

95.3 

97.1 

98.4 

98.9 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600)  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.8 

95.3 

97.1 

98.4 

98.9 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500 |  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.9 

95.4 

97.3 

98.6 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 |  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.9 

95.4 

97.3 

98.6 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 |  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.9 

95.4 

97.3 

98.6 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10.0 

GE 

200 |  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.9 

95.4 

97.3 

98.6 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100|  81.1 

82.8 

87.2 

69.4 

93.9 

95.4 

97.3 

98.6 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000|  81.1 

82.8 

87.2 

89.4 

93.9 

95.4 

97.3 

98.6 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC 

.  ♦  8 

MONTH 

:  DEC 

HOURS 

:  18-20 

CEILING 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

60.6 

61.7 

64.5 

6.1 

69. C 

69.9 

70.8 

71.2 

71.7 

72.2 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

1 

20000 | 

63.8 

65.1 

68.6 

70.* 

73.4 

74.3 

75.5 

75.9 

76.6 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

1 8000  j 

64.2 

65.5 

69.0 

71.1 

74.8 

75.8 

77.0 

77.4 

78.1 

78.5 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

16000) 

64.3 

65.6 

•  69.1 

71.2 

7V.9 

75.9 

77.1 

77.5 

78.2 

78.6 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GE 

14000 j 

65.5 

66.8 

70.3 

72.5 

76.6 

77.5 

78.7 

79.1 

79.8 

80.2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

12000| 

66.1 

67.4 

71.0 

73.1 

77.2 

78.2 

79.4 

79.8 

80.4 

80.9 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

1 

10000) 

67.6 

68.9 

72.5 

74.7 

78.8 

79.8 

81.0 

81.4 

82.0 

82.5 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

9000  j 

67.7 

69.0 

72.8 

75.1 

79.1 

80.1 

81.3 

81.7 

82.4 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

8000  j 

68.8 

70.1 

73.9 

76.6 

80.9 

81.8 

83.0 

83.4 

84.1 

84.5 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

7000 1 

69.4 

70.6 

74.5 

77.2 

81.5 

82.5 

83.8 

84.2 

84.8 

85.3 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

6000| 

69.9 

71.2 

75.1 

77.7 

82.2 

83.1 

84.4 

84.8 

85.5 

85.9 

86.1 

86.1 

86.2 

36.2 

86.2 

86.2 

GE 

1 

5000 1 

71.5 

72.8 

76.7 

79.4 

83.9 

84.8 

86.1 

86.6 

87.2 

87.6 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

86.0 

GE 

4500| 

71.7 

73.0 

76.9 

79.6 

84.1 

85.1 

86.3 

86.8 

87.4 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

4000  j 

73.0 

74.3 

78.4 

81.1 

85.8 

86.8 

88.1 

88.5 

89.1 

89.6 

89  8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

3500| 

74.4 

75.7 

79.9 

82.7 

87.6 

88.6 

89.9 

90.3 

91.0 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

3000| 

76.0 

77.3 

81.7 

84.9 

90.1 

91.2 

92.5 

92.9 

93.5 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

2500| 

76.3 

77.6 

82.2 

85.5 

91.1 

92.2 

93.5 

94.0 

94.6 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

2000 1 

77.2 

78.5 

83.4 

86.8 

92.4 

93.5 

94.9 

95.4 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

1800 1 

77.2 

78.5 

83.7 

87.0 

92.8 

94.0 

95.4 

95.8 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1500| 

77.5 

79.0 

84.3 

87.7 

93.9 

95.1 

96.6 

97.0 

97.0 

98.1 

98.3 

93.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

1200| 

77.6 

79.1 

84.5 

88.0 

94.1 

95.3 

96.8 

9/.  2 

97.8 

98.3 

98.5 

78.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

10001 

77.7 

79.2 

84.6 

88.1 

94.6 

95.8 

97.3 

97.7 

98.4 

98.8 

9V. 0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

900  j 

77.7 

79.2 

84.6 

88.1 

94.6 

V5.8 

97.3 

97.7 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

09.  J 

GE 

800  j 

78.0 

79.5 

84.8 

88.3 

94.8 

96.1 

97.6 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

700 1 

78.0 

79.5 

84.8 

88.3 

94.8 

96.1 

97.6 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

600 1 

78.1 

79.6 

84.9 

88.4 

94.9 

96.3 

97.8 

98.5 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

500 1 

78.1 

79.6 

84.9 

88.4 

94.9 

96.3 

97.8 

98.5 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 1 

78.1 

79.6 

84.9 

88.4 

94.9 

96.3 

97.8 

98.5 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 1 

78.1 

79.6 

84.9 

88.4 

94.9 

96.3 

97.8 

98.5 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100. D 

GE 

200) 

78.1 

79.6 

84.9 

88.4 

94.9 

96.3 

97.8 

98.5 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  j 

78.1 

79.6 

84.9 

88.4 

94.9 

96.3 

97.8 

98.5 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1 

000  j 

78.1 

79.6 

84.9 

88.4 

94.9 

96.3 

97.8 

93.5 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

1'jO.O 

100.0 

100.0 

i  oO ,  -j 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  »A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722S60 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  MARCH  AFB  CA  PER 100 

+  8  MONTH: 

OF  RECORD: 
DEC  HOURS: 

AUG  79 
:  21-23 

■  JUL 

89 

CEILING 

IN 

1  « 

GE 

GE  GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

!  7 

6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2  11/4-  1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

i 

59.6 

60.4 

62.9 

64.3 

66.5 

67.1 

69.2 

69.9 

70.2 

71.1 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

GE 

1 

20000| 

63.8 

64.8 

67.8 

69.2 

71.5 

72.4 

74.8 

75.5 

75.8 

76.7 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

GE 

18000| 

63.8 

64.8 

67.8 

69.6 

72.2 

73.1 

75.7 

76.3 

76.7 

77.5 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

GE 

16000| 

63.8 

64.8 

67.8 

69.6 

72.2 

73.1 

75.7 

76.3 

76.7 

77.5 

77.6 

77.6 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

GE 

14000| 

64.7 

65.9 

69.1 

70.9 

73.7 

74.6 

77.2 

77.8 

78.2 

79.0 

79.1 

79.1 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

GE 

12000) 

65.5 

66.7 

69.9 

71.6 

74.4 

75.4 

78.0 

78.6 

78.9 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

GE 

100001 

67.8 

69.0 

72.3 

74.0 

77.1 

78.1 

80.6 

81.3 

81.6 

82.5 

82.6 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

GE 

9000| 

67.8 

69.0 

72.4 

74.2 

77.4 

78.4 

81.0 

81.6 

81.9 

82.8 

02.9 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

GE 

8000  i 

48. 7 

69.9 

73.2 

75.1 

78.5 

79.5 

82.0 

82.7 

83.0 

83.9 

84.0 

84.0 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

GE 

7CO0  j 

69.1 

70.3 

73.8 

75.6 

79.0 

80.0 

82.6 

83.2 

83.5 

84.4 

84.5 

84.5 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

GE 

6000 1 

69.5 

70.6 

74.1 

75.9 

79.5 

80.4 

83.0 

83.7 

84.0 

84.8 

84.9 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

GE 

5000 1 

70.2 

71.4 

74.9 

76.8 

80.3 

81.3 

83.9 

84.5 

84.8 

85.7 

85.8 

85.8 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

GE 

4500  j 

71.0 

72.2 

75.8 

77.6 

81.2 

82.2 

84.7 

85.4 

85.7 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

GE 

4000 1 

71.5 

72.7 

76.6 

78.4 

82.4 

83.4 

86.1 

86.8 

37.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

GE 

3500 1 

72.0 

73.2 

77.1 

78.9 

83.0 

84.1 

86.8 

87.4 

87.7 

88.7 

88.8 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

GE 

3000| 

73.1 

74.4 

78.4 

80.2 

84.5 

85.6 

88.3 

88.9 

89.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

GE 

| 

2500 1 

74.0 

75.3 

79.2 

81.2 

86.1 

87.3 

90.0 

90.6 

91.0 

91.9 

92.0 

92.0 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

GE 

2000 1 

74.6 

75.9 

79.9 

82.0 

87.6 

88.8 

91.7 

92.4 

92.7 

93.7 

93.8 

93.8 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

GE 

1800  j 

74.9 

76.2 

80.3 

82.5 

88.4 

89.6 

92.5 

93.1 

93.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

GE 

1500| 

75.5 

76.8 

81.0 

83.3 

89.9 

91.1 

94.2 

94.8 

95.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

GE 

1200 1 
t 

75.6 

76.9 

81.2 

83.5 

90.2 

91.4 

94.8 

95.6 

95.9 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

GE 

1 

1000) 

75.8 

77.1 

81.4 

83.9 

91.0 

92.2 

95.6 

96.3 

96.7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

GE 

«  '1 

75.8 

77.1 

81.4 

83.9 

91.0 

92.2 

95.7 

96.5 

96.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

GE 

8u 

75.8 

77.1 

81.4 

83.9 

91.0 

92.2 

95.  * 

96.5 

96.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

GE 

700  j 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.1 

92.3 

95.8 

96.6 

96.9 

98.4 

98.6 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

600) 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.1 

92.3 

95.8 

96.6 

96.9 

98.4 

98.6 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

| 

500 1 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.2 

92.4 

95.9 

96.7 

97.0 

98.6 

98.8 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

400 1 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.2 

92.4 

95.9 

96.7 

97.0 

98.6 

98.8 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

300 1 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.2 

92.4 

95.9 

96.7 

97.0 

98.6 

98.8 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

200| 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.2 

92.4 

95.9 

96.7 

97.0 

98.6 

98.8 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

100 1 

1 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.2 

92.4 

95.9 

96.7 

97.0 

98.6 

98.8 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

GE 

1 

0011 

75.9 

77.2 

81.5 

84.0 

91.2 

92.4 

95.9 

96.7 

97.0 

98.6 

98.8 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0-2-107 


[0  J\  %  V  ■'  "  sr^  i  -■--  . 
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OPERATING  LOCATION  "A" ■  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  ■  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  j 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

MO  CEIL  j 

59.1 

60.1 

61.9 

62.8 

65.1 

66.0 

67.1 

67.7 

67.9 

68.5 

68.7 

68.8 

69.2 

69.2 

69.5 

69.9 

GE 

1 

20000| 

64.2 

65.2 

67.3 

68.4 

70.9 

71.9 

73.1 

73.3 

74.1 

74.6 

74.9 

75.0 

75.3 

75.3 

75.7 

76.1 

GE 

18000| 

64.6 

65.7 

67.9 

69.0 

71.8 

72.8 

74.1 

74.7 

75.1 

75.6 

75.9 

75.9 

76.3 

76.3 

76.7 

77.1 

GE 

16.0001 

64.8 

65.9 

68.0 

69.2 

71.9 

73.0 

74.2 

74.9 

75.2 

75.7 

76.0 

76.1 

76.5 

76.5 

76.9 

77.3 

GE 

14000 | 

66.2 

67.4 

69.6 

70.8 

73.6 

74.7 

75.9 

76.6 

76.9 

77.5 

77.8 

77.9 

78.3 

78.3 

78.7 

79.1 

GE 

12000| 

67.4 

68.6 

70.8 

72.1 

74.9 

76.0 

77.2 

77.9 

78.2 

78.8 

79.1 

79.2 

79.6 

79.6 

80.0 

80.4 

GE 

1 

1 0000 1 

69.2 

70.4 

72.7 

73.9 

76.9 

77.9 

79.2 

79.9 

80.2 

80.8 

81.1 

81.2 

81.6 

81.7 

82.1 

82.5 

GE 

9000 1 

69.4 

70.6 

72.9 

74.2 

77.2 

78.2 

79.5 

80.2 

80.6 

81.1 

81.5 

81.5 

81.9 

82.0 

82.4 

82.8 

GE 

8000  j 

70.3 

71.5 

73.9 

75.2 

78.3 

79.4 

80.7 

81.3 

81.7 

82.3 

82.6 

82.7 

83.1 

83.2 

83.5 

84.0 

GE 

7000  j 

70.5 

71.7 

74.1 

75.4 

78.5 

79.6 

80.9 

81.6 

81.9 

82.5 

82.9 

82.9 

83.4 

83.4 

83.8 

84.2 

GE 

6000  j 

70.9 

72.1 

74.5 

75.9 

79.0 

80.1 

81.4 

82.0 

82.4 

83.0 

83.3 

83.4 

83.8 

83.9 

84.3 

84.7 

GE 

1 

5000 1 

72.1 

73.3 

75.7 

77.1 

80.3 

81.3 

82.6 

83.3 

83.7 

84.2 

84.6 

84.7 

85.1 

85.1 

85.5 

85.9 

GE 

4500  j 

72.5 

73.7 

76.2 

77.6 

80.8 

81.8 

83.1 

83.8 

84.2 

84.7 

85.1 

85.2 

85.6 

85.6 

86.0 

86.4 

GE 

4000 1 

73.5 

74.7 

77.3 

78.8 

82.1 

83.2 

84.5 

85.2 

85.6 

86.1 

86.5 

86.6 

87.0 

87.0 

87.4 

87.8 

GE 

3500 1 

74.3 

75.5 

78.2 

79.7 

83.2 

84.3 

85.7 

86.3 

86.7 

87.3 

87.7 

87.8 

88.2 

88.3 

88.7 

89.1 

GE 

30001 

75.7 

76.9 

79.9 

81.6 

85.2 

86.4 

87.8 

88.6 

89.0 

89.6 

89.9 

90.0 

90.5 

90.5 

90.9 

91.3 

GE 

2500 1 

76. 1 

77.4 

80.5 

82.2 

86.3 

87.5 

88.9 

89.7 

90.1 

90.7 

91.1 

91.2 

91.6 

91.6 

92.0 

92.4 

GE 

2000] 

76.5 

77.9 

81.1 

82.9 

87.1 

88.4 

89.9 

90.7 

91.2 

91.8 

92.2 

92.2 

92.7 

92.7 

93.1 

93.5 

GE 

1800 1 

76.6 

78.0 

81.2 

83.1 

87.4 

88.7 

90.2 

91.0 

91.5 

92.1 

92.5 

92.6 

93.1 

93.1 

93.5 

93.9 

GE 

1500| 

77.1 

78.4 

61.8 

83.7 

88.4 

89.7 

91.4 

92.3 

92.7 

93.5 

93.9 

94.0 

94.5 

94.5 

94.9 

95.3 

GE 

1200| 

77.2 

78.6 

82.0 

84.0 

88.8 

90.3 

92.0 

93.0 

93.5 

94.2 

94.7 

94.8 

95.3 

95.3 

95.7 

96.1 

GE 

1 

1000| 

77.3 

78.7 

82.1 

34.2 

89.1 

90.7 

92.5 

93.6 

94.1 

95.0 

95.4 

95.5 

96.1 

96.1 

96.6 

97.0 

GE 

900 1 

77.3 

78.7 

82.1 

84.2 

89.2 

90.7 

92.6 

93.8 

94.3 

95.1 

95.7 

95.8 

96.4 

96.4 

96.9 

97. 

GE 

300 1 

77.4 

78.7 

82.2 

84.2 

89.2 

90.8 

92.8 

94. C 

94.5 

95.4 

95.9 

96.0 

96.6 

96.7 

97.2 

97.6 

GE 

700 1 

77.4 

78.8 

82.2 

84.3 

89.3 

90.9 

93.0 

94.1 

94.7 

95.6 

96.2 

96.3 

96.9 

96.9 

97.4 

97.9 

GE 

600 1 

77.4 

78.8 

82.3 

84.3 

89.4 

91.0 

93.1 

94.3 

94.8 

95.7 

96.3 

96.4 

97.0 

97.1 

97.6 

98.0 

Gc 

1 

500 1 

77.4 

78.8 

82.3 

84.4 

89.5 

91.1 

93.2 

94.4 

95.0 

95.9 

96.5 

96.7 

97.4 

97.4 

98.0 

98.5 

GE 

400  j 

77.5 

78.8 

82.3 

84.4 

89.5 

91.1 

93.2 

94.5 

95.1 

96.0 

96.6 

96.8 

97.5 

97.5 

93.1 

93.7 

GE 

300 1 

77.5 

78.8 

82.3 

8h  .  4 

39.6 

91.2 

93.3 

94.5 

95.1 

96.0 

96.7 

96.8 

97.6 

97.6 

98.3 

98.9 

GE 

200  j 

77.5 

78.8 

82.3 

84 . 4 

89.6 

91.2 

93.3 

94.5 

95.1 

96.1 

96.7 

96.8 

97.6 

97.7 

98.4 

99.3 

GE 

100 1 

77.5 

78.8 

82.3 

84.4 

89.6 

91.2 

93.3 

94.5 

95.1 

96.1 

96.7 

96.8 

97.6 

97.7 

98.4 

99. S 

GE 

1 

GOOl 

77.5 

78.3 

82.3 

84 . 4 

39.6 

91.2 

93.3 

94.5 

95.1 

96.1 

96.7 

96.8 

97.6 

97.7 

98.5 

lUO.u 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  74 40 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  V2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1 

NO  CEIL  | 

50.4 

52.6 

57.3 

60.0 

65.5 

67.5 

69.1 

69.9 

70.3 

70.8 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

71.6 

71.9 

1 

GE  200001 

53.2 

55.5 

60.2 

63.3 

69.2 

71.3 

72.9 

73.8 

74.3 

74.8 

75.1 

75.2 

75.4 

75.5 

75.7 

75.9 

GE 

18000) 

53.5 

55.9 

60.6 

63.7 

69.6 

71.8 

73.4 

74.3 

74.8 

75.3 

75.6 

75.7 

76.0 

76.0 

76.2 

76.4 

GE 

16000  j 

53.6 

55.9 

60.7 

63.8 

69.7 

71.9 

73.5 

74.4 

74.9 

75.4 

75.7 

75.8 

76.1 

76.1 

76.3 

76.5 

GE 

14000| 

54.6 

57.0 

81.8 

65.0 

70.9 

73.1 

74.8 

75.7 

76.2 

76.8 

77.1 

77.1 

77.4 

77.5 

77.6 

77.9 

GE 

12000| 

55.6 

58.1 

63.0 

66.2 

72.3 

74.5 

76.3 

77.2 

77.7 

78.2 

78.5 

78.6 

78.9 

78.9 

79.1 

79.4 

GE 

1 

100001 

56.5 

56.9 

63.9 

67.1 

73.3 

75.6 

77.3 

78.2 

78.7 

79.3 

79.6 

79.7 

80.0 

80.0 

80.2 

80.5 

GE 

9000) 

56.7 

59.1 

64.1 

67.4 

73.6 

75.8 

77.6 

78.5 

79.0 

79.6 

79.9 

79.9 

80.2 

80.3 

80.4 

80.7 

GE 

8000 1 

57.2 

59.7 

64.7 

68.0 

74.2 

76.5 

78.2 

79.2 

79.7 

80.3 

80.6 

80.6 

80.9 

81.0 

81.1 

81.4 

GE 

7000  j 

57.3 

59.8 

64.8 

68.1 

74.4 

76.6 

78.4 

79.3 

79.8 

80.4 

80.7 

80.8 

81.1 

81.1 

81.3 

81.6 

GE 

6000| 

57.7 

60.2 

65.2 

68.6 

74.8 

77.1 

78.9 

79.8 

80.3 

80.9 

81.2 

81.3 

81.6 

81.6 

81.8 

82.1 

GE 

5000 1 

58.4 

60.9 

66.0 

69.4 

75.7 

78.0 

79.8 

80.7 

81.2 

81.8 

82.1 

82.2 

82.5 

82.5 

82.7 

82.9 

GE 

4500 1 

58.9 

61.4 

66.6 

69.9 

76.3 

78.6 

80.4 

81.3 

81.8 

82.4 

82.7 

82.8 

83.0 

83.1 

83.3 

83.5 

GE 

4000  j 

60.1 

62.7 

67.9 

71.3 

77.7 

80.0 

81.9 

82.8 

83.3 

83.9 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.8 

85.1 

GE 

3500  j 

61.3 

63.9 

69.2 

72.7 

79.2 

81.6 

83.4 

84.3 

84.9 

85.5 

85.8 

85.8 

86.1 

86.2 

86.4 

at  6 

GE 

3000  j 

62.8 

65.4 

71.0 

74.6 

81.4 

83.8 

85.7 

86.6 

87.2 

87.8 

88.1 

88.1 

88.4 

88.5 

88.7 

88.9 

GE 

2500| 

63.6 

66.3 

72.1 

75.8 

82.8 

85.2 

87.2 

88.2 

88.7 

89.3 

89.6 

89.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.5 

GE 

2000 1 

64.2 

66.9 

72.8 

76.6 

83.9 

86.4 

88.4 

89.5 

90.0 

90.7 

91.0 

91.0 

91.3 

91.4 

91.6 

91.8 

GE 

1800| 

64.3 

67.1 

73.0 

76.8 

84.1 

86.8 

88.8 

89.8 

90.4 

91.0 

91.3 

91.4 

91.7 

91.7 

91.9 

92.2 

GE 

1500) 

64.7 

67.4 

73.5 

77.5 

85.1 

87.8 

89.9 

91.1 

91 .7 

92.3 

92.7 

92.7 

93.0 

93.1 

93.3 

93.5 

GE 

1200| 

64.8 

67.6 

73.7 

77.8 

85.6 

88.4 

90.7 

91.8 

92.5 

93.2 

93.5 

93.6 

93.9 

94.0 

94.2 

94.4 

GE 

1000| 

65.0 

67.8 

73.9 

78.1 

86.0 

89.0 

91.3 

92.6 

93.3 

94.1 

94.5 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.4 

GE 

900  j 

65.0 

67.8 

74.0 

78.2 

86.2 

89.2 

91.7 

93.0 

93.7 

94.5 

94.9 

95.0 

95.3 

95.4 

95.6 

95.9 

GE 

800| 

65.1 

67.9 

74.1 

78.2 

86.3 

89.4 

91.9 

93.3 

94.1 

94.9 

95.3 

95.4 

95.7 

95.8 

96.0 

96.3 

GE 

700 1 

65.1 

67.9 

74.1 

78.3 

86.4 

89.5 

92.1 

93.5 

94.4 

95.2 

95.7 

95.8 

96.1 

96.2 

96.4 

96.7 

GE 

600  j 

65.1 

67.9 

74.1 

78.3 

86.5 

89.6 

92.2 

93.7 

94.6 

95.6 

96.0 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

97.1 

GE 

500 1 

65.1 

67.9 

74.1 

78.3 

86.5 

89.7 

92.n 

94.0 

94.9 

95.9 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

97.3 

97.7 

GE 

400 1 

65.1 

67.9 

74.1 

78.4 

86.6 

89.8 

92.5 

94.1 

95.1 

96.2 

96.9 

97.0 

97.5 

97.6 

97.8 

98.2 

GE 

300 1 

65.1 

67.9 

74.1 

78.4 

86.6 

89.8 

92.5 

94.2 

95.1 

96.3 

97.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.3 

98.7 

GE 

200 1 

65.1 

67.9 

74.1 

78.4 

86.6 

89.8 

92.5 

94.2 

95.2 

96.4 

97.1 

97.2 

97.9 

98.0 

98.6 

99.5 

GE 

100| 

65.1 

67.9 

74.1 

78.4 

86.6 

89.8 

92.5 

94.2 

95.2 

96.4 

97.1 

97.3 

97.9 

98.1 

98.6 

99.8 

GE 

1 

000 1 

65.1 

67.9 

74.1 

78.4 

86.6 

89.8 

92.5 

94.2 

95.2 

96.4 

97.1 

97.3 

97.9 

98.1 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87664 


D  -  2  -  109 


OPERATING  LOCATION  "A11 
USAFETAC,  ASEV1LLE  NC 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  722860  STAT ION. NAME :  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC :  ♦  8  MONTH:  JAN  HOURS:ALL 


HOURS  | 
(LST)  | 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

CT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02  | 

37.2 

25.5 

16.6 

16.1 

2.6 

37.3 

14.5 

930 

1 

03-05  | 

38.9 

22.4 

17.0 

17.5 

4.2 

38.7 

16.5 

930 

t 

06-08  j 

24.8 

32.9 

20.1 

16.6 

5.6 

42.3 

18.6 

930 

1 

09-11  | 

18.4 

34.8 

29.0 

14.9 

2.8 

46.8 

15.5 

930 

1 

1?-l4  | 

15.7 

36.6 

33.5 

13.9 

.3 

47.7 

10.6 

930 

1 

15-17  | 

14.1 

39.4 

31.2 

15.1 

.3 

46.6 

10.5 

930 

i 

18-20  | 

26.0 

35.4 

22.9 

15.4 

.5 

38.6 

9.5 

930 

1 

21-23  | 

34.7 

30.6 

17.2 

16.5 

1.0 

34.6 

11.6 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  | 

26.0 

32.0 

23.0 

15.0 

2.0 

41.0 

13.0 

7440 

MONTH:  FEB  HOUR.,: 

ALL 

'  .'!  •  02  | 

52.0 

25.1 

21.0 

19.8 

2.1 

42.9 

17.2 

849 

1 

i  3  -  08  | 

29.2 

26.3 

18.4 

20.6 

5.5 

44.5 

18.3 

849 

1 

U3  | 

31. U 

27.0 

19.3 

6.6 

52.9 

19.6 

849 

1 

CiMI  i 

15.5 

31.4 

31.4 

21.4 

2.1 

55.0 

16.7 

849 

1 

12-14  1 

11.9 

32.4 

37.9 

17.8 

55.7 

12.4 

849 

i 

15-17  | 

9.3 

55.6 

36.5 

18.1 

54.7 

15.7 

849 

‘0-20  j 

12.6 

39.9 

25.0 

16.4 

.1 

41.5 

15.5 

849 

1 

;  i  ’3  | 

28.9 

31.2 

18.7 

19.8 

1.4 

39.9 

13.7 

849 

i 

f‘Ll  1 
rtOJPS  j 

20.0 

31.6 

27.0 

19.2 

2.2 

48.4 

16.1 

6792 

0-3-1 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFCTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

MARCH  AFB  CA 
8 

PERIOO 

MONTH: 

OF  RECORD 
MAR  HOURS 

AUG  79  -  JUL  89 
ALL 

HOURS  | 
(1ST)  1 

CLEAR  SCATTERED 

BROKEk 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02  | 

34.4 

21.5 

19.7 

20.9 

3.5 

44.1 

16.8 

930 

03-05  | 

31.9 

24.1 

14.8 

23.1 

6.0 

44.0 

21.2 

930 

06-08  | 

16.0 

32.5 

24.5 

19.9 

7.1 

51.5 

27.5 

930 

I 

09-11  | 

14.5 

35.7 

28.4 

18.6 

2.8 

49.8 

21.6 

930 

i 

12-14  | 

10.8 

38.0 

29.8 

20.5 

1.0 

51.3 

18.7 

930 

1 

15-17  | 

11.6 

40.0 

29.1 

18.6 

.6 

48.4 

22.3 

930 

1 

n-20  | 

21.5 

36.6 

22.4 

19.2 

.3 

41.9 

14.0 

930 

21-23  | 

33.0 

28.2 

18.6 

19.6 

.6 

38.8 

12.0 

930 

1 

ALL  | 

HOURS  | 

21.0 

32.0 

23.0 

20.0 

2.0 

46.0 

19.0 

7440 

MONTH: 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02  | 

38.7 

22.9 

17.0 

19.9 

1.6 

38.4 

15.9 

900 

03-05  | 

32.7 

23.3 

18.8 

21.6 

3.7 

44.0 

21.0 

900 

1 

06-08  | 

19.4 

29.6 

25.6 

19.6 

5.9 

51.0 

24.7 

900 

1 

09-11  | 

17.4 

34.4 

30.1 

15.9 

2.1 

48.1 

22.3 

900 

12-14  1 

14.2 

39.6 

30.8 

14.4 

1.0 

46.2 

25.8 

900 

15-17  | 

14.0 

40.4 

3 1 . 7 

12.9 

1.0 

45.6 

29.1 

900 

18-20  | 

20.2 

41.4 

25.7 

11.9 

.8 

38.3 

20.0 

900 

21-23  | 

34.6 

31.1 

18.4 

15.2 

.7 

34.3 

13.6 

900 

1 

all  I 

. 

HOURS  | 

23.9 

32.8 

24.8 

16.4 

2.1 

43.3 

21.5 

7200 

0  -  3  -  2 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  +8 

PER IOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  MAY  H0URS:ALL 

HOURS  | 

C  LST )  | 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02  | 

37.8 

21. G 

151 

24.0 

2.2 

41.2 

24.8 

930 

1 

03*05  j 

28.1 

20.2 

15.7 

28.3 

7.7 

51.7 

27.8 

930 

i 

06-08  | 

17.7 

24.8 

23.4 

26.1 

7.8 

57.4 

35.1 

930 

1 

09-11  | 

18.0 

36.2 

26.6 

16.8 

2.5 

45.8 

33.9 

930 

1 

12-14  j 

14.7 

43.5 

27.2 

12.6 

1.9 

41.7 

38.7 

930 

1 

15-17  | 

17.5 

42.6 

27.4 

10.6 

.8 

39.9 

38.9 

930 

1 

18-20  j 

24.8 

40.6 

24.6 

8.4 

1.5 

34.5 

24.7 

930 

21-23  j 

39.0 

30.3 

17.8 

11.7 

1.1 

30.6 

17.3 

930 

1 

ALL  | 

HOURS  j 

24.0 

32.0 

22.0 

17.0 

3.0 

42.0 

o 

o 
r  i 

7440 

MONTH 

JUN  HOURS: 

ALL 

00-02  ! 

55.0 

17.3 

11.0 

15.8 

.9 

27.7 

28.8 

900 

1 

03-05  J 

40.2 

18.4 

10.6 

26.0 

4.8 

41.3 

36.1 

90C 

1 

uo-03  i 

28.9 

24.9 

14.6 

27.3 

4.3 

46. 2 

44.3 

900 

1 

09-11  j 

29.3 

.35.3 

20.7 

13.7 

1.0 

35.3 

42.6 

900 

i 

12-14  1 

29.1 

43.4 

19.9 

6.9 

.7 

27.4 

50.8 

900 

1 

15-17  | 

32.2 

45.8 

16.3 

5.0 

.7 

22.0 

46.0 

900 

1 

18-20  j 

4^  .  6 

41.3 

>1.6 

4.1 

.4 

16.1 

30.4 

900 

1 

'1-23  I 

57.6 

27.2 

8.9 

6.3 

15.2 

22.6 

900 

1 

ALL  | 

HOURS  | 

J9 .  -* 

31./ 

u.z 

13.1 

1.6 

28.9 

37.7 

7200 

U  i 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAG  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +8  MONTH:  JUL  HOURS: ALL 


HOURS  |  CLEAR 

(LST)  j 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRUAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

06$ 

00-02 

67.6 

18.5 

8.2 

5.3 

.4 

13.9 

10.3 

930 

03-05 

49.7 

28.0 

9.6 

9.8 

3.0 

22.4 

19.9 

930 

06-08 

38.3 

35.5 

13.4 

8.8 

4.0 

26.2 

30.8 

930 

09-11 

31.7 

48.7 

13.8 

4.4 

1.4 

19.6 

27.4 

930 

12-14 

28.8 

53.4 

13.7 

3.4 

.6 

17.7 

34.4 

930 

15-17 

30.8 

50.6 

13.7 

4.2 

.6 

18.5 

28.1 

928 

18-20 

37.8 

47.7 

11.8 

2.6 

.2 

14.6 

10.1 

927 

21-23 

63.9 

25.9 

7.9 

2.4 

10.2 

3.9 

927 

ALL 

HOURS 

43.0 

38.0 

11.0 

5.0 

1.0 

17.0 

20.0 

7432 

MONTH:  AUU  HOURS: 

ALL 

00-02  | 

60.9 

21.4 

8.5 

8.6 

.6 

17.7 

13.9 

930 

03-05  | 

51.4 

24./ 

8.3 

12.8 

2.6 

23.9 

20.5 

930 

06-08  | 

30.8 

41.5 

13.1 

11.6 

3.0 

2  7.7 

32.0 

930 

09-11  | 

23.0 

55.9 

14.5 

5.3 

1.3 

21.1 

24.1 

930 

12-14  | 

21.0 

62.8 

12.5 

3.1 

.6 

16.2 

29.1 

930 

15-17  | 

24.8 

56.0 

15.8 

3.0 

.3 

19.1 

29.8 

930 

18-20  | 

aO.Q 

42.3 

12.8 

4.6 

.3 

17.7 

11.8 

930 

21-23  | 

61.4 

24.5 

9.1 

4.6 

.3 

14.1 

7.7 

930 

ALL  1 
HOURS  j 

39.2 

41.1 

11.8 

6.7 

1.2 

19.7 

21.1 

7440 

0-3-4 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

MARCH  A'B  CA 

8 

PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  SEP  HOURS: ALL 

HOURS  j 
(LST)  | 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL  GT  PARTIAL 

OBSCURATION  1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02  | 

52.2 

22.7 

12.4 

11.9 

.8 

25.1 

18.4 

900 

1 

03*05  j 

44.3 

22.7 

13.0 

16.2 

3.8 

33.0 

19.0 

900 

1 

06-08  | 

30.6 

29.9 

19.8 

16.1 

3.7 

39.6 

26.1 

900 

1 

09-11  j 

23.9 

45.2 

22.3 

3.1 

.4 

30.9 

19.1 

900 

1 

12-14  | 

20.2 

53.7 

20.4 

5.3 

.3 

26.1 

25.7 

900 

1 

15-17  | 

22.8 

-  51.3 

19.6 

6.0 

.3 

25.9 

31.6 

900 

1 

18-20  j 

36. A 

41.7 

15.4 

6.1 

.3 

21.9 

17.3 

900 

21-23  | 

51.7 

28.7 

11.9 

7.8 

19.7 

15.7 

900 

1 

ALL  | 

HOURS  | 

35.0 

36.0 

16.0 

9.0 

1.0 

27.0 

21.0 

7200 

MONTH: 

OCT  HOURS: 

ALL 

00-02  | 

39.1 

27.0 

12.6 

17.4 

3.9 

33.9 

30.9 

930 

1 

03-05  j 

38.1 

22.3 

11.7 

19.6 

8.4 

39.7 

30.0 

930 

1 

06-08  | 

22.6 

30.0 

21.0 

17.4 

9.0 

47.4 

34.4 

930 

1 

09-11  | 

22.7 

38.9 

21.5 

14.3 

2.6 

38.4 

30.9 

930 

! 

12-14  | 

22.7 

42.3 

23.4 

11.0 

.6 

35.1 

28.6 

930 

1 

15-17  j 

23.0 

45.1 

22.7 

8.8 

.4 

31.9 

36.8 

930 

1 

13-20  | 

35.6 

35.7 

19.1 

9.5 

.1 

28.7 

26.2 

930 

I 

21-23  | 

43.5 

26.5 

18.0 

11.9 

.1 

30.0 

27.6 

930 

1 

ALL  | 

HOURS 

30.9 

33.5 

18.8 

13.7 

3.1 

35.6 

30.7 

7440 

0-3-5 


OPERATING  LOCATION  "A- 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PER I 00  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

40.4 

26.3 

15.4 

15.1 

2.7 

33.2 

23.9 

900 

03-05 

37.7 

25.1 

13.6 

16.8 

6.9 

37.2 

21.8 

900 

06-08 

16.4 

35.9 

23.0 

15.9 

8.8 

47.7 

23.6 

900 

09- 17 

15.1 

43.0 

23.9 

14.6 

3.4 

41.9 

20.1 

900 

12-14 

15.0 

44.7 

26.7 

12.7 

1.0 

40.3 

16.1 

900 

15-17 

14.7 

47.4 

25.3 

11.9 

.7 

37.9 

21.9 

900 

18-20 

29.6 

38.9 

18.3 

12.9 

.3 

31.6 

20.3 

900 

21-23 

39.6 

30.1 

16.1 

13.6 

.7 

30.3 

20.8 

900 

ALL 

HOURS 

26.0 

36.0 

20.0 

14.0 

3.0 

37.0 

21.0 

7200 

MONTH:  DEC  HOURS: 

ALL 

00-02  | 

| 

35.9 

30.1 

16.2 

16.3 

1.4 

34.0 

16.3 

930 

03-05  | 

1 

36.6 

27.8 

15.7 

15.7 

4.2 

35.6 

16.2 

930 

06-08  | 

1 

18.8 

39.0 

23.3 

14.1 

4.7 

42.2 

16.9 

930 

09-11  | 

1 

14.0 

42.3 

28.2 

13.8 

1.8 

43.8 

13.5 

930 

12-14  j 

1 

14.0 

41.6 

30.4 

14.0 

44.4 

7.4 

930 

15-17  | 

I 

12.8 

43.3 

30.9 

13.0 

43.9 

11.5 

930 

18-20  | 

I 

26.9 

37.5 

19.8 

15.7 

.  1 

35.6 

11.9 

930 

21-23  | 

I 

33.2 

31.4 

18.2 

16.6 

.6 

35.4 

12.2 

V30 

all  j 
HOURS  | 

24.0 

36.6 

22.8 

14.9 

1.6 

39.3 

13.3 

7440 

0  3-6 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SAY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  722860 

STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +  8 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
ALL  HOURS: 

AUG 

ALL 

HOURS  | 
(LSI)  | 

CLEAR  SCATTERED 

BROAEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL  GT  PARTIAL 

OBSCURATION  1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OSS 

00-02  | 

44.3 

23.3 

14.6 

15.9 

1.9 

32.4 

19.3 

10959 

1 

03-03  j 

38.3 

23.8 

13.9 

19.0 

5.1 

37.9 

22.4 

10959 

1 

06 *08  j 

23.4 

32.3 

20.7 

17.7 

5.9 

44.3 

27.8 

10959 

I 

09-11  | 

20.2 

40.2 

24.1 

13.4 

2.0 

39.6 

24.0 

10959 

1 

12-14  1 

18.2 

44.4 

25.4 

11.3 

.7 

37.4 

24.9 

10959 

1 

15-17  | 

19.1 

44.8 

25.0 

10.6 

.6 

36.1 

26.9 

10957 

1 

18-20  | 

30.1 

39.9 

19.1 

10.5 

.4 

30.0 

17.6 

10956 

1 

21-23  | 

43.5 

28.8 

15.1 

12.1 

.5 

27.7 

14.9 

10956 

1 

ALL  j 

HOURS  j 

29.6 

34.7 

19.7 

13.8 

2.1 

35.7 

22.2 

87664 

D  -  3  -  7 
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PART  E 


TEMPERATURE  AND  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 

TEMPERATUR£--CUMUlATIV£  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POF  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  UHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5-DEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GE  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  "GE  33"  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AWS  FORMS  10/10A  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF -OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  "STATION  HISTORY" 

PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90/  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  .1  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  ANO  DEW  POINT  TEMPERATURES. 

THESE  TA8LES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS- -DATA  IS  SUMMARIZED: 

BY  EIGHT  3-HOUR  STANOARD  TIME  PERIOOS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

•  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ACL  YEARS  ANO  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  S1AN0ARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  A..SO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUMMARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

"ENGINEERING  WEATHER  DATA,"  ANO  AWSP  105-56,  "METEOROLOGICAL  TECHNIQUES." 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  ANO  OEU  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOP  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  WET  UUL8  TEMPERATURES  ARE  NOT  REPORTED  (FMH-1B).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (ANO  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 


1 


2 


TEMPERATURE  CONVERSIONS: 


F  *  1.8C  ♦  32 


C  ■  It  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  .7) 

C  »  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 

RELATIVE  HUMIOITY* -CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

.  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 
HUMIDITY  FOR  10X  INCREMENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 
THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOUS: 

•  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TINE  PERIOOS  FOB  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

•  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AM)  ALL  HOURS  COMBINED). 


E  •  1  •  3 


OPERATING  OCATIOH  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722860 


STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA 
LST  TO  UTC:  *08 


PER I 00  OF  RECORD:  3602-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

(DEG- 

1 

F>  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

GE 

110  1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.1 

.0 

GE 

105  j 

.1 

.7 

2.2 

2.0 

1.8 

.1 

.6 

G£ 

100  | 

.1 

.6 

4.5 

11.4 

11.3 

10.0 

1.1 

3.3 

GE 

95 

.1 

.9 

3.5 

13.5 

38.2 

35.7 

28.0 

6.5 

10.6 

GE 

90  I 

.3 

3.7 

9.2 

31.2 

71.7 

68.7 

48.0 

17.S 

12 

.1 

21.1 

GE 

85  | 

.4 

.9 

1.7 

12.4 

23.9 

50.0 

91.3 

87.5 

65.0 

32. c 

6.9 

.9 

31.3 

GE 

80  | 

3.0 

5.2 

8.7 

23.9 

39.4 

68.4 

97.9 

96.3 

80.3 

49. r 

20.1 

5.2 

41.7 

GE 

75 

11.7 

14.5 

20.3 

39.3 

57.6 

84.4 

99.8 

99.3 

90.8 

67.0 

37.4 

16.6 

53.4 

GE 

70  | 

25.0 

29.3 

36.5 

56.8 

76.8 

94.4 

:on.o 

99.9 

97.9 

83. 

54.4 

32.0 

65.7 

GE 

65  | 

41.7 

47.5 

53.3 

74.8 

90.0 

98.1 

100.0 

99.9 

94.  i’ 

71.4 

50.8 

77.0 

GE 

60  | 

60.8 

68.2 

74.8 

89.4 

97.2 

99.8 

99.9 

98  7 

87.7 

68.5 

87.2 

GE 

55  | 

80.6 

86.7 

92.1 

97.3 

99.8 

100.0 

100.0 

99.9 

97.3 

85.4 

95.0 

GE 

50  | 

94.2 

96.8 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

99.7 

96.1 

98.8 

GE 

45  j 

98.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

99.6 

99.8 

GE 

40  1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

35  | 

100.0 

100.0 

MEAN 

1 

62.7 

64.5 

66.2 

71.9 

76.9 

84.2 

92.5 

92.0 

88.1 

79.5 

70.8 

64.7 

76.2 

SO 

1 

1 

_ |.. 

9.01 

8.80 

8.92 

9.94 

9.57 

9.31 

5.89 

6.42 

9.26 

9.72 

9.28 

9.03 

13.76 

TOTAL 

08$  j 

1643 

1511 

1674 

1620 

1674 

1620 

1673 

1643 

1590 

1643 

1590 

1643 

19524 
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OPERATING  LOCATION  ‘A*  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  NfROM  SUMMARY  OF  OAV  DATA 


STATION  NUMBER!  722660 


STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LIT  TO  UTC:  *0® 


PER I 00  OF  RECORO:  3602-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

(DEG- 

F> 

VAN 

FEB 

IMR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

GE 

n 

.1 

.4 

.4 

.i 

GE 

70 

4.4 

3.4 

2.8 

i.i 

GE 

63 

2.2 

26.7 

28.0 

15.0 

.7 

6.1 

GE 

60 

.1 

.1 

1.4 

14.3 

59.4 

63.7 

40.1 

6  3 

.2 

15.6 

GE 

53 

.5 

1.0 

.  .7 

3.8 

19.2 

55.4 

89.1 

91.4 

73.0 

25.7 

3.1 

.8 

30.5 

GE 

SO 

5.0 

7.9 

9.6 

24.9 

63.4 

91.4 

99.7 

99.8 

93.8 

60.6 

15.5 

6.7 

48.4 

GE 

45 

22.0 

26.7 

34.3 

59.8 

90.1 

99.1 

100.0 

100.0 

99.7 

88.1 

45.1 

22.0 

65.8 

GE 

40 

47.1 

56.8 

70.8 

86.9 

98.9 

99.9 

100.0 

97.8 

76.7 

51.6 

82.4 

GE 

35 

73.3 

84.2 

91.8 

97.8 

99.9 

100.0 

99.8 

94.4 

79.7 

93.5 

GE 

33 

83.0 

91.2 

96.0 

99.2 

99.9 

99.9 

97.0 

37.2 

96.1 

GE 

30 

92.9 

97.7 

99.2 

99.8 

100.0 

99.9 

99.4 

95.4 

98.7 

GE 

25 

98.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

99.8 

GE 

20 

99.8 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

GE 

15 

1  100.0 

1 

100.0 

100.0 

I 


1 

MEAN  | 

38.9 

40.6 

42.3 

45.7 

50.6 

55.1 

60.9 

61.4 

58.2 

51.0 

43.7 

39.6 

40.0 

1 

SO  j 

. j . 

6.53 

5.99 

5.41 

5.33 

4.46 

4.27 

5.05 

5.01 

5.82 

5.52 

5.75 

6.23 

9.  rv 

TQTAl  08S  j 

1643 

1511 

1674 

1620 

167* 

1620 

1673 

1643 

1590 

1643 

1590 

'645 

':V.  /  , 
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OPE RAT  INC  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  *08 


PERI®  OF  RECORD:  3602-8907 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP  | 

(DEC-F)  | 
. 1., 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

GE 

90  | 

.3 

.5 

.4 

.i 

GE 

85  | 

.1 

.4 

5.4 

5.6 

4.2 

.1 

1.3 

GE 

80  j 

.5 

6.2 

31.3 

30.6 

19.8 

1.7 

7.6 

GE 

75  | 

.1 

.7 

4.2 

22.8 

67.2 

68.4 

42.0 

8.2 

.2 

18.0 

GE 

70  j 

.1 

.4 

5.6 

18.0 

50.4 

93.9 

92.4 

68.4 

25.1 

1,7 

.1 

29.9 

GE 

65  | 

1.3 

2.4 

3.5 

19.0 

42.5 

80.2 

99.9 

99.4 

91.2 

53.6 

12.8 

2.1 

42.6 

GE 

60  I 

9.4 

11.6 

18.9 

45.9 

77.1 

96.2 

100.0 

100.0 

99.4 

84.1 

37.5 

12.8 

58.0 

GE 

55  | 

27.8 

37.3 

48.7 

75.1 

95. S 

99.9 

100.0 

96.0 

67.3 

35.7 

73.8 

GE 

50  | 

60.4 

71.5 

80.6 

93.2 

99.7 

100.0 

99.5 

89.9 

68.4 

88.7 

GE 

45  | 

84.5 

91.6 

96.4 

99.6 

100.0 

100.0 

98.9 

89.3 

96.7 

GE 

40  | 

96.8 

99. 

99.9 

100.0 

100.0 

98.4 

99.6 

GE 

55  | 

99.4 

100.0 

100.0 

79.8 

99.9 

GE 

53  | 

99.8 

99.9 

100.0 

GE 

30  | 

100.0 

100.0 

100.0 

I 


1 

HE  AH  | 

50.9 

52.7 

54.% 

58.9 

63.9 

69.8 

76.9 

76.8 

73.3 

65.4 

57.4 

52.3 

62.8 

SO  I 

6.26 

5.73 

5.64 

6.31 

5.89 

6.01 

4.79 

4.98 

6.51 

6.27 

6.03 

6.10 

10.98 

TOTAL  OSS  I 

1643 

1511 

1674 

1620 

1674 

1620 

1673 

1643 

1590 

1643 

1590 

1643 

19524 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


NONTHLT  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA* 


STATION  NUMBER:  722060  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER  1 00  OF  RECORD:  3602-8907 


LST 

TO  UTC: 

*00 

MONTH 

ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

. | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

36 

76* 

86 

96 

sal 

101 

109 

104 

104 

98 

88 

70 

109* 

37 

60 

77 

00 

09 

99 

101 

105 

102 

107 

96 

85 

81 

107 

30 

78 

75 

72 

90 

97 

95 

102 

105 

102 

89 

83 

87 

105 

39 

74 

75 

86 

88 

93 

99 

106 

100 

102 

94 

86 

83 

106 

40 

02 

74 

82 

95 

100 

97 

103 

102 

95 

98 

82 

85 

103 

41 

70 

75 

79 

81 

96 

97 

102 

103 

90 

95 

93 

82 

103 

42 

77 

73 

04 

84 

103 

97 

107 

99 

99 

92 

89 

82 

107 

43 

00 

84 

83 

89 

9o 

100 

108 

99 

104 

99 

84 

74 

108 

44 

00 

77 

81 

02 

91 

98 

100 

107 

105 

89 

77 

78 

107 

43 

00 

80 

03 

93 

92 

100 

100 

102 

103 

96 

87 

82 

103 

46 

02 

00 

85 

94 

89 

97 

101 

106 

102 

88 

80 

83 

106 

47 

0* 

02 

86 

93 

101 

93 

105 

104 

104 

IOC 

83 

82 

105 

40 

05 

77 

75 

89 

91 

91 

96 

104 

107 

94 

83 

76 

107 

49 

65 

79 

74 

92 

95 

98 

100 

103 

107 

95 

92 

83 

107 

30 

7V 

81 

86 

89 

88 

103 

102 

106 

101 

103 

92 

70 

106 

31 

83 

06 

85 

88 

98 

94 

100 

98 

104 

97 

86 

72 

104 

52 

71 

78 

02 

88 

92 

98 

98 

101 

100 

100 

85 

78 

101 

S3 

SO 

80 

86 

80 

87 

97 

103 

102 

104 

99 

85 

81 

104 

54 

80 

87 

82 

95 

88 

102 

102 

102 

98 

99 

85 

76 

102 

55 

77 

79 

86 

85 

93 

97 

98 

106 

110 

97 

87 

77 

110 

5-j 

78 

70 

84 

07 

99 

100 

97 

105 

104 

90 

90 

EO 

Vjv 

5  ‘ 

73 

85 

82 

85 

91 

103 

'05 

101 

too 

85 

80 

79 

1u5 

53 

77 

81 

74 

95 

92 

96 

107 

100 

102 

100 

88 

PS 

nv 

5V 

85 

79 

85 

96 

85 

99 

107 

102 

100 

99 

85 

62 

It.- 7 

60 

73 

71 

05 

90 

96 

100 

100 

100 

102 

93 

83 

80 

1C8 

82 

79 

80 

97 

89 

110 

102 

1CI 

97 

97 

88 

75 

A  2 

85 

78 

84 

96 

93 

105 

101 

104 

102 

94 

90 

80 

1.5 

63 

72 

87 

82 

83 

as 

92 

100 

103 

103 

87 

84 

78 

103 

0*6 

a. 

75 

81 

91 

87 

102 

105 

103 

96 

99 

81 

71 

1  -5 

65 

78 

SO 

78 

91 

93 

89 

101 

106 

96 

100 

84 

81 

1'J3 

66 

77 

74 

92 

95 

100 

102 

98 

100 

100 

93 

89 

75 

102 

67 

77 

82 

83 

73 

105 

98 

103 

109 

94 

96 

88 

'5 

If.  9 

68 

77 

85 

87 

89 

100 

100 

102 

101 

104 

99 

87 

75 

6V 

81 

67 

82 

84 

92 

100 

102 

106 

104 

90 

87 

<5 

Hv- 

7*)  { 

72 

82 

80 

84 

99 

106 

•05 

107 

100 

99 

90 

.'0 

I  -  3  •  1A 


OPERATING  LOCATION  'A1 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


t.- f' 


t  '  V  S  t  I- 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  5602-8907 


LST 

TO  UTC:  »08 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

. 1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

85 

85 

89 

88 

89 

100 

107 

107 

114 

102 

87 

63 

114 

72 

72 

83 

93 

29 

98 

104 

110 

105 

96 

87 

81 

80 

110 

73 

79 

70 

68 

89 

101 

107 

107 

102 

96 

96 

82 

81 

107 

74 

74 

76 

78 

86 

100 

102 

100 

99 

100 

95 

86 

75 

102 

75 

82 

78 

83 

77 

94 

94 

99 

106 

102 

97 

91 

84 

106 

76 

85 

PI 

81 

90 

98 

105 

103 

105 

96 

92 

38 

77 

105 

77 

73 

87 

78 

88 

91 

93 

101 

98 

98 

95 

89 

81 

101 

78 

74 

77 

84 

78 

101 

97 

106 

102 

102 

100 

87 

72 

106 

79 

66 

71 

79 

79 

94 

107 

106 

98 

109 

92 

80 

87 

109 

80 

72 

33 

77 

93 

87 

101 

106 

103 

109 

110 

94 

87 

110 

81 

81 

86 

76 

98 

94 

106 

103 

110 

103 

90 

88 

79 

110 

82 

76 

77 

74 

88 

90 

90 

102 

103 

108 

89 

79 

74 

108 

83 

78 

80 

76 

77 

95 

97 

106 

106 

106 

90 

86 

75 

106 

84 

78 

78 

82 

95 

108 

97 

101 

100 

105 

90 

84 

69 

108 

85 

69 

79 

81 

96 

91 

102 

108 

111 

97 

95 

85 

78 

111 

86 

82 

85 

88 

89 

98 

104 

102 

103 

99 

90 

84 

79 

104 

87 

83 

75 

81 

93 

98 

99 

103 

101 

104 

103 

80 

80 

104 

88 

77 

83 

95 

93 

98 

98 

102 

101 

109 

99 

94 

82 

109 

89 

. | 

82 

80 

87 

100 

92 

101 

107 

107* 

GREATEST 

85 

87 

95 

100 

O 

CD 

O 

110 

111 

114 

110 

94 

90 

114 

. I . . 

total  OBS  I  1643  ’  511  1674  1620  1674  1620  1673  1643  1590  1643  1590  1643  19524 


THE  GREATEST  VALUE  OF  114  OCCURRED  CN  09/12/71 


NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 


STATION  NUMBER :  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  3602-8907 


LST 

TO  UTC: 

♦08 

MONTH 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEAR 

1 

JAN 

FEP 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

36 

1 

36* 

31 

36 

43 

43 

51 

50 

48 

45 

38 

29 

29* 

37 

1 

23 

31 

35 

38 

42 

45 

52 

54 

50 

44 

35 

33 

2  : 

38 

1 

32 

33 

34 

36 

40 

46 

50 

52 

52 

36 

30 

36 

30 

39 

1 

35 

29 

31 

41 

41 

46 

5* 

54 

46 

41 

38 

31 

29 

40 

1 

31 

33 

36 

42 

45 

46 

49 

47 

46 

41 

33 

34 

31 

41 

1 

36 

40 

39 

40 

46 

49 

52 

52 

45 

40 

30 

28 

23 

42 

1 

30 

26 

35 

37 

39 

46 

53 

49 

46 

39 

34 

30 

26 

-3 

1 

31 

33 

37 

37 

44 

44 

52 

50 

52 

38 

35 

33 

31 

4  4* 

1 

33 

28 

33 

36 

44 

44 

49 

50 

46 

44 

33 

30 

28 

45 

1 

28 

29 

31 

34 

41 

46 

48 

53 

46 

44 

32 

27 

27 

46 

1 

1 

30 

30 

28 

39 

46 

52 

54 

54  . 

52 

38 

36 

34 

28 

47 

1 

29 

35 

36 

38 

48 

50 

55 

51 

50 

45 

27 

30 

27 

48 

1 

27 

28 

32 

37 

39 

47 

50 

50 

45 

39 

35 

2d 

27 

49 

1 

23 

27 

35 

38 

40 

48 

50 

52 

47 

36 

41 

27 

23 

50 

1 

26 

31 

34 

39 

39 

45 

S3 

50 

49 

45 

30 

32 

26 

51 

1 

1 

29 

31 

32 

37 

41 

49 

33 

SO 

52 

42 

34 

29 

29 

52 

1 

27 

35 

32 

42 

44 

46 

54 

55 

48 

44 

33 

31 

27 

53 

1 

33 

27 

31 

33 

40 

44 

57 

52 

48 

40 

33 

30 

27 

54 

1 

29 

32 

30 

41 

42 

45 

55 

51 

50 

42 

39 

28 

28 

55 

1 

31 

28 

32 

32 

40 

45 

52 

59 

46 

45 

34 

29 

28 

56 

1 

31 

29 

32 

34 

45 

49 

54 

54 

55 

38 

34 

32 

2® 

57 

1 

32 

32 

39 

3V 

46 

51 

55 

52 

52 

43 

35 

36 

32 

53 

1 

32 

36 

33 

38 

47 

49 

53 

58 

53 

47 

26 

33 

?<> 

59 

1 

37 

33 

40 

43 

41 

51 

59 

52 

52 

47 

37 

3<* 

33 

60 

1 

25 

32 

38 

39 

41 

50 

54 

53 

52 

44 

36 

27 

61 

1 

1 

30 

37 

37 

37 

46 

48 

56 

50 

47 

37 

33 

!2 

39 

62 

1 

27 

32 

33 

40 

42 

47 

51 

51 

46 

40 

30 

21 

23 

63 

1 

18 

38 

29 

32 

40 

48 

51 

53 

54 

44 

32 

26 

18 

64 

1 

26 

27 

27 

35 

40 

44 

52 

53 

47 

40 

30 

30 

26 

65 

» 

1 

27 

22 

33 

36 

36 

45 

52 

54 

44 

43 

34 

31 

22 

66 

1 

1 

25 

25 

27 

39 

44 

45 

49 

52 

44 

38 

31 

29 

25 

67 

1 

28 

30 

25 

32 

32 

41 

55 

60 

55 

42 

32 

27 

75 

68 

1 

23 

35 

27 

28 

38 

46 

49 

50 

46 

42 

29 

17 

17 

69 

1 

27 

29 

30 

34 

44 

49 

50 

53 

49 

35 

29 

20 

20 

70 

1 

21 

30 

30 

27 

40 

43 

54 

58 

45 

38 

34 

27 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  3602-8907 

LST  TO  UTC:  »08  MONTH:  ALL  HOURS:  AU 

TEAR  j  JAN  FES  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


71 

1 

25 

25 

24 

31 

41 

39 

53 

49 

42 

28 

29 

17 

17 

72 

1 

24 

25 

29 

32 

37 

50 

53 

54 

46 

40 

30 

23 

23 

73 

1 

16 

34 

31 

29 

37 

47 

51 

52 

48 

40 

31 

31 

16 

74 

1 

31 

28 

33 

34 

35 

48 

51 

53 

51 

43 

36 

25 

25 

75 

1 

1 

23 

24 

33 

34 

37 

49 

52 

52 

53 

37 

29 

27 

23 

76 

1 

1 

21 

37 

30 

38 

48 

49 

57 

51 

53 

40 

32 

31 

21 

77 

1 

33 

32 

31 

37 

43 

52 

54 

57 

50 

44 

37 

31 

31 

78 

1 

35 

32 

41 

38 

43 

49 

53 

52 

49 

48 

35 

27 

27 

79 

1 

24 

27 

34 

36 

40 

43 

50 

56 

55 

40 

27 

30 

24 

80 

1 

J 

34 

39 

38 

40 

40 

45 

56 

54 

50 

42 

35 

34 

34 

81 

1 

1 

34 

33 

38 

39 

44 

54 

58 

56 

47 

42 

38 

31 

31 

82 

1 

28 

36 

33 

37 

46 

49 

51 

53 

50 

40 

37 

32 

28 

83 

1 

29 

38 

36 

34 

42 

SO 

52 

56 

57 

47 

35 

32 

29 

84 

1 

29 

30 

35 

36 

44 

49 

59 

60 

54 

42 

32 

30 

29 

85 

i 

31 

2G 

29 

40 

45 

47 

54 

54 

48 

43 

33 

29 

28 

86 

1 

1 

38 

30 

36 

40 

38 

53 

55 

56 

45 

43 

39 

35 

30 

87 

1 

27 

33 

33 

39 

49 

52 

52 

55 

54 

51 

35 

20 

20 

88 

1 

32 

38 

34 

42 

44 

45 

57 

54 

49 

50 

36 

30 

30 

89 

1 

30 

32 

35 

40 

48 

52 

59 

30* 

I 


LEAST 

1  I* 

1 

| . 

22 

24 

27 

32 

39  48  47  42 

28 

26 

17 

16 

TOTAL  08 

I  1643 

1511 

1674 

1620 

1674 

1620  1673  1643 

1590 

1643 

1590 

1643 

19524 

THE  LEAST  VALUE  OF  16  OCCURRED  OH  01/07/73 

NOTE;  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  903  Of  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  •  J  28 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  Of  DAY  DATA 


OPERATING  LOCATION  'A1 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  3602-8907 


LST  TO  UTC 

:  +08 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

36 

54* 

56 

60 

65 

72 

78 

77 

73 

65 

60 

52 

65* 

37 

41 

51 

54 

58 

63 

69 

76 

77 

75 

67 

58 

56 

62 

38 

54 

51 

53 

58 

63 

68 

75 

77 

75 

63 

56 

56 

62 

39 

51 

47 

54 

62 

63 

69 

75 

77 

74 

65 

60 

57 

63 

40 

53 

54 

58 

61 

68 

70 

76 

76 

71 

67 

58 

56 

64 

41 

53 

55 

57 

57 

67 

68 

77 

74 

68 

62 

60 

51 

62 

42 

55 

51 

55 

57 

62 

68 

78 

75 

70 

64 

59 

54 

62 

43 

52 

54 

56 

60 

66 

68 

75 

76 

76 

66 

59 

52 

63 

44 

51 

48 

55 

56 

63 

65 

71 

76 

72 

65 

54 

54 

61 

45 

51 

51 

51 

JO 

62 

67 

76 

77 

74 

66 

56 

52 

62 

46  | 

51 

50 

54 

61 

62 

72 

77 

77 

76 

62 

55 

53 

63 

47 

50 

55 

57 

61 

66 

69 

77 

75 

76 

65 

56 

51 

63 

48 

54 

4Q 

50 

57 

61 

67 

73 

73 

74 

64 

57 

47 

61 

49 

40 

48 

51 

61 

62 

71 

75 

76 

75 

63 

64 

51 

61 

50 

46 

55 

56 

61 

60 

67 

76 

75 

69 

68 

61 

58 

63 

51 

50 

52 

56 

59 

64 

68 

77 

75 

74 

66 

58 

49 

62 

52 

48 

53 

50 

58 

67 

66 

77 

78 

76 

69 

54 

50 

62 

53 

56 

53 

55 

56 

60 

68 

78 

75 

73 

65 

60 

54 

63 

54 

50 

60 

53 

61 

64 

69 

80 

73 

74 

65 

61 

52 

63 

55 

48 

52 

57 

58 

62 

69 

74 

80 

75 

65 

57 

53 

63 

56 

53 

48 

57 

57 

65 

72 

76 

74 

78 

63 

61 

56 

63 

57 

49 

57 

57 

59 

61 

74 

79 

77 

73 

63 

55 

56 

63 

58 

54 

55 

52 

60 

68 

71 

75 

79 

76 

71 

58 

59 

65 

59 

56 

51 

61 

65 

63 

74 

81 

77 

72 

68 

62 

55 

65 

60 

49 

52 

58 

62 

66 

73 

81 

77 

78 

66 

56 

53 

64 

61 

56 

56 

55 

62 

62 

73 

78 

78 

71 

65 

55 

52 

6*'* 

c2 

52 

51 

52 

64 

63 

70 

75 

77 

73 

63 

55 

52 

62 

63 

48 

58 

52 

55 

63 

66 

75 

75 

75 

65 

55 

51 

62 

64 

48 

49 

51 

55 

61 

67 

77 

76 

70 

69 

53 

50 

61 

o5 

51 

51 

53 

57 

61 

63 

75 

79 

68 

69 

57 

52 

61 

66 

48 

50 

56 

62 

65 

72 

75 

78 

72 

65 

56 

52 

63 

67 

51 

■  54 

53 

50 

63 

66 

80 

83 

74 

68 

60 

48 

6  > 

68 

50 

57 

55 

58 

64 

70 

77 

74 

72 

64 

57 

47 

62 

69 

52 

48 

52 

57 

65 

66 

76 

80 

75 

60 

58 

51 

62 

70 

51 

55 

53 

55 

65 

71 

79 

80 

71 

64 

57 

47 

E  -  *  -  1A 


OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION 

HUMBER 

:  722860 

STATION  NAME;  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +08 

PER100 

MONTH: 

OF  RECORD:  3602-8V37 
ALL  HOURS:  ALL 

YEAR 

1 

..  I _ 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

| 

49 

49 

53 

56 

60 

69 

78 

81 

74 

62 

55 

45 

61 

72 

| 

47 

52 

59 

58 

64 

71 

78 

77 

70 

60 

54 

49 

62 

73 

| 

47 

52 

49 

56 

64 

73 

75 

76 

69 

65 

52 

52 

61 

74 

| 

50 

52 

54 

57 

63 

71 

75 

75 

76 

63 

57 

50 

62 

75 

1 

51 

48 

52 

52 

63 

68 

76 

75 

75 

64 

57 

52 

61 

76 

1 

| 

54 

53 

54 

58 

65 

72 

76 

72 

69 

66 

61 

54 

63 

77 

| 

51 

55 

49 

59 

59 

71 

77 

76 

70 

67 

61 

55 

62 

78 

| 

53 

52 

57 

56 

67 

72 

78 

78 

74 

69 

54 

48 

63 

79 

| 

47 

49 

53 

58 

64 

72 

76 

75 

78 

65 

56 

54 

62 

80 

1 

54 

59 

55 

63 

60 

70 

80 

76 

72 

70 

61 

60 

65 

81 

1 

1 

57 

57 

54 

62 

66 

78 

79 

82 

76 

64 

60 

56 

66 

82 

| 

51 

55 

52 

59 

63 

66 

78 

78 

75 

65 

54 

50 

62 

83 

1 

53 

53 

53 

54 

63 

68 

76 

79 

77 

68 

57 

53 

63 

84 

1 

53 

54 

57 

60 

70 

70 

80 

79 

78 

62 

54 

50 

64 

85 

1 

49 

52 

52 

63 

64 

73 

79 

77 

69 

65 

54 

54 

63 

86 

| 

58 

55 

58 

61 

66 

74 

76 

80 

67 

65 

61 

54 

65 

87 

| 

53 

53 

54 

64 

69 

74 

74 

78 

77 

69 

58 

49 

64 

88 

| 

54 

59 

60 

63 

67 

72 

79 

78 

74 

71 

60 

52 

66 

89 

1 

51 

51 

60 

65 

66 

72 

80 

64* 

MEAN 

1 

1 

1 

|  . 

50.9 

52.7 

54.4 

58.9  63.9  69.8  76.9 

76.8 

73.3 

65.4 

57.4 

52.3 

62.8 

TOTAL 

OBS  | 

1643 

1511 

1674 

1620  1674  1620 

1673 

1643 

1590 

1643 

1590 

1643 

19524 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90X  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  4  •  IB 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOULY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH 

.JAN 

HOURS  | 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  HUMBER 

OF  HOURS  WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST  | 

DEVIATION 

oes 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02  | 

46.5 

6.089 

930 

0 

4 

3 

0 

0 

930 

03-05  | 

44.6 

6.366 

930 

0 

29 

0 

0 

0 

930 

1 

06-08  | 

44.5 

6.541 

930 

0 

30 

0 

0 

0 

930 

1 

09-11  1 

55.2 

7.995 

929 

0 

0 

128 

0 

0 

929 

12-14  i 

62.9 

8.372 

930 

0 

0 

382 

16 

0 

930 

1 

15-17  | 

61.6 

7.888 

930 

0 

0 

323 

10 

0 

930 

i 

18-20  | 

54.1 

6.276 

930 

0 

0 

68 

0 

0 

930 

1 

21 -?5  | 

49.8 

6.042 

930 

0 

0 

15 

G 

0 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  | 

52.4 

9.772 

7439 

0 

63 

919 

26 

0 

7439 

MONTH 

FEB 

00-02  | 

47.8 

6.045 

849 

0 

2 

4 

0 

0 

849 

03 -05  | 

45.8 

6.446 

849 

0 

11 

3 

0 

0 

849 

I 

06-08  | 

46.0 

6.798 

849 

0 

18 

4 

0 

0 

849 

1 

09-11  | 

56.9 

8.226 

849 

0 

0 

163 

0 

0 

849 

1 

12-  U  | 

64 . 6 

9  095 

349 

0 

0 

432 

35 

0 

849 

1 

15-17  | 

63.9 

8.934 

849 

0 

0 

393 

29 

0 

849 

1 

18-20  | 

55.9 

6.774 

849 

0 

0 

101 

0 

0 

849 

2123  | 

51.0 

5.887 

849 

0 

0 

7 

0 

0 

849 

1 

ALL  | 
HOURS  | 

54.0 

10.252 

6792 

0 

31 

1107 

64 

0 

6792 

E  -  5  -  1 


1 


OPERATING  LOCATION  "A'* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC :  +8 

MONTH: 

MAR 

HOURS  | 
LST  j 

MEAN 

STANOARO 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 
LE  0 

OF  HOURS 
LE  32 

WITH 
GE  65 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  80  GE  93 

TOTAI 

HOU'-S 

00-02  | 

48.6 

5.203 

930 

0 

0 

5 

0 

0 

930 

1 

03-05  | 

46.4 

5.457 

930 

0 

3 

0 

0 

0 

930 

l 

06-08  | 

47.9 

5.880 

930 

0 

5 

2 

0 

0 

930 

1 

09-11  ! 

58.9 

7.953 

930 

0 

0 

213 

12 

0 

930 

1 

12-14  | 

63.0 

9.056 

930 

0 

0 

4**6 

60 

3 

930 

1 

15-17  | 

64 . 7 

9.060 

930 

0 

0 

447 

51 

3 

930 

1 

18-20  | 

57.1 

6.964 

930 

0 

0 

135 

5 

0 

930 

1 

21-23  | 

51.8 

5.545 

930 

0 

0 

20 

0 

0 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  | 

55.0 

9.878 

7440 

0 

8 

1268 

128 

6 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02  | 

51.9 

5.085 

900 

0 

0 

9 

0 

0 

900 

I 

03-05  | 

49.8 

5.141 

900 

0 

0 

2 

0 

0 

900 

1 

06-08  | 

53.5 

6.890 

900 

0 

0 

58 

2 

0 

900 

I 

09-11  | 

65.7 

9.741 

900 

0 

0 

427 

99 

4 

900 

1 

12-H  | 

72.2 

10.424 

900 

0 

0 

658 

246 

23 

900 

1 

15*17  j 

71.4 

9.967 

900 

0 

0 

652 

210 

13 

900 

! 

18-20  | 

62.4 

7.996 

900 

0 

0 

332 

23 

0 

900 

21-23  | 

55.6 

5.753 

900 

0 

0 

65 

0 

0 

900 

1 

ALL  | 
HOURS 

60.3 

11.457 

7200 

0 

0 

2203 

580 

40 

7200 

£  -  5  •  1  -  2 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PER  100 
MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL 
MAY 

89 

HOURS  | 
LST  j 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUMBER 
LE  0 

OF  HOURS  WITH 
LE  32  GE  65 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

55.4 

4.679 

930 

0 

0 

33 

0 

0 

930 

1 

03-05  | 

53.6 

4.531 

930 

0 

0 

6 

0 

0 

930 

1 

06-08  | 

58.0 

6.270 

930 

0 

0 

128 

5 

0 

930 

1 

09-11  j 

69.4 

9.562 

930 

0 

0 

577 

166 

7 

930 

1 

12-14  1 

76.2 

9.811 

930 

0 

0 

800 

366 

39 

930 

1 

15-17  j 

75.1 

9.009 

930 

0 

0 

799 

311 

22 

930 

I 

18-20  | 

66.0 

7.375 

930 

0 

0 

513 

39 

0 

930 

1 

21-23  | 

59.0 

5.431 

930 

0 

0 

132 

0 

0 

930 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

64.1 

11.049 

7440 

0 

0 

2988 

887 

68 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02  | 

60.0 

4.802 

900 

0 

0 

159 

0 

0 

900 

03-05  | 

58.1 

4.351 

900 

0 

0 

68 

0 

0 

900 

I 

06-08  | 

63.6 

7.261 

900 

0 

0 

318 

36 

0 

900 

1 

09-11  | 

76.1 

Id. 109 

900 

0 

0 

754 

360 

52 

900 

1 

!2  K  | 

83.6 

9.481 

900 

0 

0 

884 

596 

172 

900 

1 

i  5  -  *  / 

82./ 

8.442 

90U 

0 

0 

890 

574 

124 

900 

1 

18-20  | 

72.7 

7.584 

900 

0 

0 

760 

180 

4 

900 

1 

2 1-23  | 

64.5 

5.793 

900 

0 

0 

411 

6 

0 

500 

I 

ALL  | 
HOURS 

70.2 

1 2 ;054 

7200 

0 

0 

4244 

1752 

352 

7200 

E  -  5  -  1  -  3 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AF8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH: 

JUL 

HOURS  | 

MEAN 

STANDARD 

i'OTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEC  F 

TOTAL 

LST  | 

DEVIATION 

OSS 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE  30 

GE  93 

HOURS 

00-02  | 

66.2 

4.525 

930 

0 

0 

567 

2 

0 

930 

1 

03-05  j 

63.6 

4.701 

930 

0 

0 

367 

0 

0 

930 

1 

06-08  | 

69.4 

6.948 

930 

0 

0 

656 

77 

0 

930 

I 

09-11  j 

84.1 

7.785 

930 

0 

0 

927 

684 

124 

930 

1 

12-U  | 

91.2 

6.434 

930 

0 

0 

930 

890 

414 

930 

1 

15-17  | 

89.6 

6.045 

928 

0 

0 

928 

881 

305 

928 

I 

13-20  | 

79.4 

5.953 

927 

0 

0 

925 

455 

11 

927 

21-23  | 

i 

70.8 

4.698 

927 

0 

0 

847 

35 

0 

927 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

76.8 

11.660 

7432 

0 

0 

6147 

3024 

854 

7432 

MONTH: 

AUG 

00-02  | 

66.7 

4.725 

930 

0 

0 

604 

3 

0 

930 

I 

03-05  | 

64.4 

4.894 

930 

0 

0 

434 

2 

0 

930 

1 

06-08  | 

68.8 

6.743 

930 

0 

U 

655 

64 

0 

930 

1 

09-11  | 

82.9 

8.316 

930 

0 

0 

920 

621 

110 

930 

1 

12-14  | 

90.7 

7.134 

930 

0 

0 

930 

863 

388 

930 

15-17  | 

89.0 

6.592 

930 

0 

0 

930 

863 

265 

930 

1 

18-20  | 

78.5 

6.323 

930 

0 

0 

929 

395 

21 

930 

1 

21-23  | 

70.8 

4.967 

930 

0 

0 

837 

45 

0 

930 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

76.5 

11.519 

7440 

0 

0 

6239 

2856 

784 

7440 

E  •  5  •  1  A 


OPERATING  LOCATION  "A"  DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH 

SEP 

HOURS  | 

MEAN 

STAND  ARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST  | 

DEVIATION 

06S 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02  | 

j 

63.8 

5.898 

900 

0 

0 

401 

5 

0 

900 

03-05  | 

| 

61.7 

5.705 

900 

0 

0 

266 

3 

0 

900 

1 

06-08  | 
i 

65.1 

7.756 

900 

0 

0 

427 

43 

1 

900 

1 

09-11  | 

t 

79.2 

10.959 

900 

0 

0 

813 

458 

105 

900 

1 

12-14  | 

86.3 

10.530 

900 

0 

0 

881 

643 

302 

900 

1 

15-17  | 

84.3 

9.675 

900 

0 

0 

885 

604 

191 

900 

i 

18-20  j 

1 

73.9 

8.197 

900 

0 

0 

rr 

226 

12 

900 

21-23  | 

1 

67.1 

6.533 

900 

0 

0 

559 

26 

0 

900 

1 

ALL  | 
HOURS  j 

72.7 

12.291 

7200 

0 

0 

5007 

2008 

611 

7200 

MONTH:  OCT 


00-02  j 

57.4 

5.125 

930 

0 

0 

83 

0 

0 

930 

1 

•J3-05  j 

55.  < 

5.30*. 

930 

0 

0 

26 

0 

0 

930 

06  08  1 

57.3 

6.332 

930 

0 

0 

107 

1 

0 

930 

1 

•JV  •  1 1  j 

70.7 

9.422 

930 

0 

0 

652 

175 

22 

930 

I 

12-  54  1 

77.7 

<>.  248 

930 

0 

0 

889 

375 

64 

930 

1 

15-17  | 

75.7 

8.382 

930 

0 

0 

865 

291 

37 

930 

18-20  | 

66.0 

6.470 

930 

0 

0 

492 

35 

0 

930 

I 

21  25  | 

60.4 

5.389 

930 

0 

0 

186 

0 

0 

930 

i 

AU  | 
HOURS  | 

65.1 

10.929 

7440 

0 

0 

3300 

trr 

123 

7440 

E  •  5  •  1  •  5 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


OCT  BULB  TEMPERATURE  SUHMART 
FRO*  HOUR  I  T  OBSERVATION!. 


STATION 

NUMBER: 

722860  STATION  NAME:  MARCH  AfB  CA 

LST  TO  UTC :  «■  8 

PER  100  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL 
MONTH:  NOV 

89 

HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

S1ANOARO 

DEVIATION 

TOTAL 

OSS  ■ 

MEAN  NUMBER 
LE  0 

OF  HOURS  WITH 
LE  32  GE  65 

TEMPERATURES 
GE  80  GE 

DEG  F 
93 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

50.1 

5.863 

900 

0 

1 

4 

0 

0 

900 

03-05  | 

| 

47.9 

6.281 

900 

0 

4 

1 

0 

0 

900 

06-oa  ! 

48.9 

6.843 

900 

0 

1 

7 

0 

0 

900 

l 

09-11  | 

61.5 

8.728 

900 

0 

0 

309 

26 

0 

900 

1 

12-14  | 

68.3 

8.982 

900 

0 

0 

575 

95 

4 

900 

15-17  | 

65.9 

8.362 

900 

0 

0 

496 

52 

1 

900 

1 

18-20  | 

57.4 

6.106 

900 

0 

0 

106 

1 

0 

900 

i 

'M  -23  | 

52.9 

5.577 

900 

0 

0 

13 

1 

0 

900 

i 

ALL  | 
HOURS  | 

56.6 

10.312 

7200 

0 

6 

1511 

175 

5 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02  j 

/6.0 

5.771 

930 

0 

8 

1 

0 

0 

930 

1 

03-05  | 

i 

43.8 

6.019 

930 

0 

31 

0 

0 

0 

930 

06-08  | 

44.0 

6.692 

930 

0 

34 

4 

0 

0 

930 

09-11  | 

55.7 

8.805 

930 

0 

1 

151 

9 

0 

930 

12-14  j 

63.7 

9.383 

930 

0 

0 

420 

39 

0 

930 

15-17  | 

61  .4 

8.693 

930 

0 

0 

320 

21 

0 

930 

1 

18-20  j 

53.3 

o  .45** 

930 

0 

(1 

55 

0 

0 

930 

21-23  j 

49,0 

5.982 

930 

0 

0 

10 

0 

0 

930 

1 

all  1 

HOURS  j 

52.1 

10.321 

7440 

0 

74 

961 

69 

0 

7440 

I  5  ■  I 


6 


OPERATING  LOCATION  "A“ 
USAEETAC,  ASHEVILLE  NC 


DAY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME :  MARCH  AfB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOD  Of  RECORD:  AUG  7»  •  JUL  8V 
MONTH:  ALL 


HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

STANOARD 

DEVIATION 

TOTAL 

063 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS  WITH 

TEMPERATURES  DEG 

E  TOTAL 

U  0 

LE  32 

Ct  65 

GE  80 

GE  93 

HOWS 

00-02  | 

55.1 

V.  i09 

10959 

15 

1873 

1 

0 

10 

0 

10959 

03-05  I 

1 

52.9 

9. 135 

10959 

0 

78 

1173 

5 

0 

10959 

06  08  1 

1 

09  11  , 

55.6 

11.328 

10959 

0 

88 

2366 

228 

1 

10959 

68. 1 

1 3.646 

luvSa 

0 

f 

6034 

2610 

*24 

109S8 

1 

12-14  | 

1 

75.3 

13.679 

10959 

0 

0 

8227 

*22* 

1*09 

10959 

15-17  | 

! 

73.8 

13.216 

10957 

0 

0 

7928 

3897 

961 

10957 

18  20  | 

1 

64.8 

11. <-53 

10956 

0 

0 

5191 

1359 

*8 

10956 

21-23  | 

1 

58.6 

9 .  o>* 

10956 

0 

0 

3102 

113 

0 

10956 

ALl  I 
HOURS  | 

63.0 

i*.ur 

37663 

0 

182 

3589* 

12*46 

28*3 

87663 

E  •  5  1  -  7 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAfETAC,  ASHEVILLE  NC 


UET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD;  AUG  79  -  JUL  89 


L  ST 

TO  UTC:  *8 

MONTH: 

JAN 

hour?  I 
l  ST  I 

MEAN 

STANDARD 

OEVIATION 

TOT  Ml 

oes 

MFAN  NUMBER 

U  32 

OF  HOURS 

GE  5U 

WJ  TH 
GE  67 

TEMPERATURES 
GE  73  GE 

DEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

00  02  I 

41.6 

5.788 

930 

54 

86 

0 

0 

0 

930 

1 

03-05  ) 

40.3 

6.120 

930 

95 

70 

0 

0 

0 

930 

1 

06-03  | 

40.1 

6.157 

930 

103 

75 

0 

0 

0 

930 

1 

09- 11  | 

46.6 

5 . 209 

929 

6 

267 

0 

0 

0 

929 

i 

12-14  | 

49.9 

4.782 

030 

0 

507 

0 

0 

0 

930 

1 

IS  17  j 

49. « 

-.719 

950 

1 

4M 

0 

0 

0 

930 

1 

18-20  | 

*5.8 

4.8*7 

930 

5 

196 

0 

0 

0 

930 

1 

21  23  | 

*3.6 

5.247 

930 

17 

122 

0 

0 

0 

930 

ALL  I 
HOURS  1 

44.7 

6.520 

7*39 

281 

1787 

0 

0 

0 

7439 

MONTH:  FES 


00  02  I 

*3.3 

6.030 

3*9 

29 

138 

0 

0 

0 

849 

1 

03 • 05  I 

*1 .9 

6.31* 

8*9 

58 

109 

0 

0 

0 

849 

i 

06-08  | 

1 

-2.0 

6.-53 

8*9 

57 

1?(, 

0 

0 

0 

849 

1 

•J«  •  11  | 

-8.6 

i .  732 

8*9 

5 

3vn 

0 

0 

u 

849 

12  ’-  | 

51.* 

5.535 

8*9 

> 

563 

1 

0 

0 

849 

1 

'5-17  i 

1 

51.5 

5.653 

8*9 

567 

5 

0 

0 

849 

f 

8  2u  j 

*8.1 

5 . 57 v 

8-9 

< 

37(, 

0 

II 

l) 

849 

.M-cS  | 
i 

*5.5 

5.553 

8*9 

u 

.) 

IJ 

0 

849 

A.  t  | 

HOURS  | 

*6.6 

6.927 

6'V. 

1  77 

2*i> 

8 

u 

u 

6792 

I 


l  S 


OP€RA r 1 MC  LOCATION  “A" 
USAFE1AC,  ASHEVILLE  NC 


WE  T  UUt  H  UMPFRAT11R1  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OUSI  RVA1  IUNS 


station 

NUMBER: 

222860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PER  100 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL 

MAR 

89 

HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

standaro 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUMBER 

IE  32 

OF  HOURS 
GE  50 

WITH 
GE  67 

TEMPERATURES 
GE  73  GE 

DEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

*5.3 

4.828 

930 

8 

203 

0 

0 

0 

930 

I 

03*05  | 

*3.e 

5.338 

930 

2* 

148 

0 

0 

0 

930 

96-08  1 

S.2U2 

i  V 

10 

!t<« 

0 

0 

0 

930 

>9-  1  ' 

J*>.  < 

*•*“' 

T  H‘ 

u 

52v 

0 

" 

(! 

930 

12  U  i 

S2.t> 

- .  s  ro 

930 

W 

698 

u 

0 

0 

930 

1 

is  17  . 

52. 9 

4.693 

930 

0 

702 

0 

0 

0 

930 

1 

ia  i 

4V.V 

4.635 

950 

tj 

505 

0 

0 

0 

930 

21-25  | 

*7.2 

4.553 

930 

1 

303 

0 

0 

0 

930 

I 

ALu  ( 

HOUftS  , 

48.3 

5.882 

7440 

52 

3252 

0 

0 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02  I 

4/.  r 

4.666 

900 

0 

319 

0 

0 

0 

900 

1 

03-05  1 

*0.3 

4.986 

900 

0 

235 

0 

0 

0 

900 

06  08  1 

*3.o 

4.902 

900 

2 

396 

0 

0 

0 

900 

1 

0V- 11  I 

*3.8 

*.261 

900 

0 

736 

2 

0 

0 

900 

12  t*  < 

56.5 

5.152 

900 

0 

814 

14 

0 

0 

900 

1 

15-17  1 

56.  ft 

5.1  , 

900 

0 

817 

14 

0 

0 

900 

18  >0  | 

53.0 

*838 

900 

0 

686 

0 

0 

0 

900 

1 

21  23  | 

49.9 

4.459 

900 

0 

497 

0 

0 

0 

900 

ALl  \ 

HOUKS  j 

51.5 

6.  121 

7200 

2 

45uO 

30 

0 

0 

7200 

E  5  2  2 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PER  100 
MONTH: 

OF  RECORD 

MAY 

AUG 

79  -  JUL 

89 

HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

08  S 

MEAN  HUMBER 
LE  32 

OF  HOURS 
GE  50 

UI TH  TEMPERATURES  OEG  F 
GE  67  GE  73  CE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

51.5 

4.270 

930 

0 

645 

0 

0 

0 

930 

03-05  | 

50.4 

4.651 

930 

0 

559 

0 

0 

IT 

930 

1 

06*03  | 

53.0 

4.386 

930 

0 

743 

0 

0 

0 

930 

1 

09-11  j 

57.4 

4.886 

930 

0 

877 

22 

0 

0 

930 

I 

12-U  j 

60.1 

5.06" 

930 

0 

912 

95 

2 

0 

930 

I 

15*17  | 

60.0 

4.762 

930 

0 

907 

66 

0 

0 

930 

18-20  | 

56.6 

4.517 

930 

0 

864 

4 

0 

0 

930 

1 

21-23  j 

53.6 

4.163 

930 

U 

775 

0 

0 

0 

930 

1 

ALL  | 

i OURS  j 

55.3 

5.799 

7440 

0 

6282 

187 

2 

0 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02  | 

55.4 

3.573 

900 

0 

836 

0 

0 

0 

900 

1 

03-05  | 

54.2 

3.740 

900 

u 

803 

0 

0 

0 

900 

1 

06-08  | 

57.2 

3.960 

900 

0 

878 

11 

u 

0 

900 

1 

09-11  | 

61. c 

4 . 306 

900 

0 

899 

123 

0 

0 

900 

12-14  j 

64.4 

3.965 

900 

u 

900 

278 

11 

0 

900 

15-17  | 

64 . 4 

3.568 

9UU 

0 

900 

251 

j 

0 

900 

18-20  | 

60.8 

3.561 

900  ' 

0 

899 

57 

0 

0 

900 

1 

21-23  | 

57.6 

3.406 

900 

0 

879 

2 

0 

0 

900 

I 

ALL  | 

HOURS  | 

59.5 

5.306 

7200 

0 

5994 

722 

14 

0 

7200 

E  -  5  -  2  -  3 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


UFT  BULK  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER100  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH: 

JUL 

HOURS  | 

mean 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST  | 

DEVIATION 

OSS 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02  | 

59.7 

3.238 

930 

0 

930 

11 

1 

0 

930 

03-05  | 

58.4 

3.612 

930 

0 

924 

8 

0 

0 

930 

1 

06-08  | 

61.3 

3.873 

930 

0 

928 

85 

0 

0 

930 

1 

09-11  | 

65.9 

3.775 

930 

0 

930 

425 

28 

0 

930 

1 

12-14  | 

68.4 

3.343 

930 

0 

930 

651 

112 

0 

930 

15-17  ] 

68.0 

2.842 

928 

0 

928 

626 

60 

0 

928 

I 

18-20  | 

64.7 

2.951 

927 

0 

927 

258 

3 

0 

9’7 

21-23  | 

61.8 

3.096 

927 

0 

927 

50 

3 

0 

927 

1 

ALL  | 
HOURS  j 

63.5 

4.858 

7432 

0 

7424 

2114 

207 

0 

7432 

MONTH: 

AUG 

00-32  ! 

60.3 

3.770 

929 

0 

926 

51 

3 

0 

929 

1 

03  Ob  I 

59.1 

4.140 

930 

0 

923 

33 

4 

0 

930 

I 

06-08  | 

61.3 

4.327 

930 

0 

927 

107 

8 

0 

930 

1 

09  11  | 

66.0 

3.766 

930 

0 

930 

421 

44 

0 

930 

12  1-.  'j 

68.5 

3.508 

930 

0 

930 

649 

148 

0 

930 

15-17  j 

68.3 

3.134 

930 

0 

930 

635 

104 

0 

930 

18  20  1 

t>** .  7 

5.301 

930 

0 

930 

275 

8 

0 

930 

21  23  | 

62.1 

3.351 

930 

0 

930 

110 

4 

0 

930 

ALL  I 

HOURS  i 

63.8 

<  .972 

7439 

0 

7426 

2281 

323 

0 

7  * 

E  •  5  -  2  -  4 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


VET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC :  *8 

MONTH: 

SEP 

HOURS  | 

MEAN 

STANOARO 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS  VI TH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST  | 

DEVIATION 

OBS 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73 

GE  80 

HOURS 

00-02  | 

58.5 

4.623 

900 

0 

865 

2T 

0 

0 

900 

03-05  | 

57.3 

4.839 

900 

0 

839 

17 

0 

0 

900 

1 

06-08  | 

58.8 

5.076 

900 

0 

870 

55 

3 

0 

900 

1 

09*11  | 

63.7 

4.705 

899 

0 

898 

281 

12 

0 

899 

1 

12-14  | 

65.8 

4.524 

900 

0 

900 

442 

32 

0 

900 

1 

15*17  | 

65.8 

4.337 

900 

0 

900 

431 

35 

0 

900 

i 

18-20  | 

62.7 

4.402 

900 

0 

899 

168 

0 

0 

900 

1 

21-23  | 

60.1 

4.513 

900 

0 

891 

65 

2 

0 

900 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

61.6 

5.599 

7199 

0 

7062 

1500 

84 

0 

7199 

MONTH: 

OCT 

00-02  | 

52.6 

5.504 

930 

0 

677 

1 

0 

0 

930 

1 

03-05  | 

51.2 

5.800 

930 

0 

591 

0 

0 

0 

930 

1 

06-08  | 

52.2 

5.639 

930 

0 

645 

0 

0 

0 

930 

I 

09-11  1 

57.6 

4.724 

930 

0 

869 

20 

0 

0 

930 

l 

12-14  | 

59.7 

4.735 

930 

0 

907 

54 

3 

0 

930 

1 

15-17  j 

59.8 

4.854 

930 

0 

900 

52 

6 

0 

930 

l 

18-20  | 

56.9 

4.970 

930 

0 

348 

13 

0 

0 

930 

21-23  | 

54.4 

5.083 

930 

0 

766 

5 

0 

0 

930 

i 

ALL  | 
HOURS 

55.6 

6.091 

7440 

0 

6203 

145 

9 

0 

7440 

E  -  5  -  2  -  5 


OPERATING  LOCATION  "A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH: 

NOV 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

06S 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 
LE  32  GE  50  GE  67 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

45.0 

6.201 

900 

13 

234 

0 

0 

0 

900 

03-05 

43.4 

6.662 

900 

32 

182 

0 

0 

0 

900 

06-08 

43.9 

6.588 

899 

31 

199 

0 

0 

0 

899 

09-11 

50.4 

5.103 

900 

0 

502 

0 

0 

0 

900 

12-14  1 

52.8 

4.716 

900 

0 

681 

2 

0 

0 

900 

15-17 

52.2 

5.157 

899 

0 

614 

0 

0 

0 

899 

18-20 

49.0 

5.434 

900 

0 

404 

0 

0 

0 

900 

21-23 

46.6 

5.731 

900 

2 

302 

0 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

47.9 

6.675 

7198 

78 

3118 

2 

0 

0 

7198 

MONTH: 

DEC 

00-02 

40.9 

5.597 

930 

66 

67 

0 

0 

0 

930 

03-05 

39.4 

5.925 

930 

104 

47 

0 

0 

0 

930 

06-08 

39.4 

6.012 

930 

112 

47 

0 

0 

0 

930 

09-11 

46.5 

5.443 

.930 

10 

282 

0 

0 

0 

930 

12-'4 

49.8 

5.255 

930 

0 

524 

0 

0 

0 

930 

15-17 

<♦9.0 

5.256 

930 

0 

471 

0 

0 

0 

930 

18-20 

45.3 

5.231 

930 

7 

200 

0 

0 

0 

930 

21-23 

42.8 

5.404 

930 

36 

100 

0 

0 

0 

930 

ALL 

HCURC 

44 . 1 

6.722 

7440 

335 

1738 

0 

0 

0 

744' 

E  -  5  -  2  -  6 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


UET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC:  ♦  8 

MONTH 

ALL 

HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS  ' 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG 
LE  32  GE  50  GE  67  GE  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

50.2 

8.465 

10958 

170 

5926 

84 

4 

0 

10958 

1 

03-05  j 

4  8.8 

8.743 

10959 

3” 

5430 

58 

4 

0 

10959 

06-08  j 

50.2 

9.493 

10958 

324 

5992 

258 

11 

0 

10958 

1 

09- 11  j 

55.7 

8.533 

10957 

21 

8109 

1294 

84 

0 

10957 

1 

12*14  j 

58.4 

8.292 

10959 

2 

9266 

2186 

308 

0 

10959 

1 

15-17  | 

58.2 

8.333 

10956 

4 

9100 

2080 

208 

0 

10956 

1 

18-20  | 

54.8 

8.360 

10956 

19 

7728 

795 

11 

0 

10956 

21-23  | 

52.1 

8.280 

10956 

72 

6708 

232 

9 

0 

10956 

1 

AIL  | 

HOURS  | 

53.6 

9.255 

87659 

925 

53259 

6987 

639 

0 

87659 

E  -  5  -  2  •  7 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEU  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


1ST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH: 

JAN 

HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
GE  37 

WITH 
LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

34.8 

10.802 

930 

248 

430 

924 

0 

930 

1 

03-05  | 

34.1 

10.579 

930 

265 

400 

926 

0 

930 

1 

06-08  j 

33.9 

10.530 

930 

268 

391 

926 

0 

930 

i 

09-11  | 

36.4 

11.123 

929 

219 

497 

913 

0 

929 

1 

12-14  | 

35.4 

11.515 

930 

260 

432 

908 

0 

930 

15-17  | 

35.5 

11.432 

930 

260 

471 

918 

0 

930 

1 

18-20  | 

35.5 

11.582 

930 

264 

491 

925 

0 

930 

1 

21-23  | 

35.5 

11.028 

930 

241 

470 

924 

0 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  j 

35.1 

11.122 

7439 

2025 

3582 

7364 

0 

7439 

MONTH:  FEB 


00-02  | 

1 

37.6 

10.193 

849 

121 

479 

842 

0 

849 

I 

03-05  | 

i 

36.8 

10.076 

849 

128 

449 

849 

0 

849 

1 

06-08  | 
i 

36.9 

9.926 

849 

122 

442 

848 

0 

849 

1 

09- 11  | 

39.6 

10.547 

849 

115 

564 

829 

0 

849 

1 

12-14  | 

i 

37.7 

11.282 

849 

170 

465 

332 

0 

849 

i 

15-17  | 

38.6 

11.312 

849 

154 

500 

825 

0 

849 

1 

18-20  | 

1 

39.3 

11.289 

849 

134 

560 

835 

0 

849 

1 

21-23  ! 

i 

38.8 

10.701 

849 

118 

558 

842 

0 

849 

1 

ALL  | 
HOURS 

38.2 

10.748 

6792 

1062 

4017 

6702 

0 

6792 

E  5  -  3 


1 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH: 

MAR 

HOURS  | 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST  j 

DEVIATION 

OBS 

LE  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02  j 

41.4 

8.206 

930 

59 

719 

930 

0 

930 

1 

03-05  | 

40.2 

8.165 

930 

63 

668 

930 

0 

930 

1 

06-Gfi  j 

40.6 

8.388 

930 

68 

696 

929 

0 

930 

1 

09-11  j 

41.5 

9.636 

930 

101 

708 

924 

0 

930 

1 

12*14  | 

40.5 

9.797 

930 

118 

667 

922 

0 

930 

1 

15-17  | 

41.7 

9.483 

930 

90 

714 

919 

0 

930 

i 

18-20  | 

42.6 

9.176 

930 

70 

757 

922 

0 

930 

21-23  | 

42.3 

8.494 

930 

59 

747 

929 

0 

930 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

41.4 

9.000 

7440 

628 

5676 

7405 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02  | 

43.2 

7.674 

900 

32 

734 

886 

0 

900 

1 

03-05  j 

42.5 

7.861 

900 

43 

721 

891 

0 

900 

1 

06-08  | 

43.4 

7.82C 

900 

43 

753 

889 

0 

900 

1 

09-11  | 

42.9 

9.236 

900 

71 

691 

859 

1 

900 

1 

12-14  | 

42.5 

9.749 

900 

71 

654 

850 

3 

900 

1 

15-17  | 

43.6 

9.486 

900 

61 

693 

841 

5 

900 

1 

18-20  | 

44.2 

8.879 

900 

46 

741 

861 

0 

900 

1 

21-23  | 

44.1 

8.047 

900 

37 

755 

877 

0 

900 

ALL  | 
HOURS  1 

43.3 

8.665 

7200 

404 

5742 

6954 

9 

7200 

E  -  5  •  3  -  2 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAfETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860  STATION  NAME:  MARCH  AfB  CA 

LST  TO  UTC:  ♦  8 

PERIOO 

MONTH: 

Of  RECORD:  AUG  79  -  JUL 
MAY 

89 

HOURS  | 
LST  j 

r 

STANOARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 
L£  27 

Of  HOURS 
GE  37 

WITH 
LE  55 

TEMPERATURES  DEG  f 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

48.1 

5.789 

930 

3 

899 

857 

0 

930 

1 

03-05  | 

47.6 

6.088 

930 

5 

893 

863 

0 

930 

1 

06-08  | 

48.7 

6.012 

930 

5 

904 

820 

0 

930 

1 

09-11  | 

47.9 

7.525 

930 

10 

856 

787 

0 

930 

1 

12-14  | 

47.8 

7.764 

930 

7 

844 

768 

3 

930 

1 

15-17  | 

48.6 

7.233 

930 

7 

862 

794 

5 

930 

1 

18-20  | 

49.1 

6.337 

930 

6 

892 

799 

1 

930 

1 

21-23  | 

49.0 

5.514 

930 

0 

912 

827 

0 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  j 

48.4 

6.635 

7440 

43 

7062 

6515 

9 

7440 

MONTH:  JUN 


00-02  | 

51.7 

5.172 

900 

5 

892 

713 

0 

900 

1 

03-05  | 

51.1 

5.362 

900 

6 

890 

743 

0 

900 

1 

06*08  | 

52.3 

5.361 

900 

4 

886 

671 

0 

900 

i 

09-11  | 

51.1 

6.767 

900 

1 

861 

675 

3 

900 

1 

12-14  | 

51.7 

6.582 

900 

0 

870 

641 

4 

900 

1 

15*17  j 

52.3 

6.146 

900 

0 

876 

629 

5 

900 

1 

18-20  | 

52.3 

5.921 

900 

2 

878 

632 

2 

900 

i 

21-23  | 

52.4 

5.209 

900 

a 

889 

689 

0 

900 

1 

AU  | 
HOURS  j 

51.9 

5.902 

7200 

26 

7042 

5393 

14 

7200 

E  5  3  -  3 


B 


f^\  -f 

UC>  l 


*  v/r> r 

v  *T  ;  H 


OPERATING  LOCATION  MA"  OEU  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUN8ER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  JUL 


HOURS  | 
LST  j 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OSS 

MEAN  NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
GE  37 

WITH 
LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

55.1 

4.797 

930 

0 

930 

458 

9 

930 

1 

03*05  j 

54.5 

4.949 

930 

0 

930 

516 

5 

930 

1 

06-08  j 

55.8 

5.185 

930 

0 

929 

411 

29 

930 

1 

09-11  | 

54.4 

7.342 

930 

0 

910 

465 

37 

930 

i 

12-14  1 

54.5 

7.061 

930 

0 

917 

446 

25 

930 

1 

15-17  | 

55.0 

6.192 

928 

0 

924 

430 

23 

928 

1 

18-20  | 

55.2 

5.21 

927 

0 

923 

445 

17 

927 

1 

21-23  j 

55.7 

5.074 

927 

0 

927 

427 

16 

927 

i 

all  | 
HOURS  | 

55.0 

5.915 

7432 

0 

7390 

3598 

161 

7432 

MONTH:  AUG 


0U-02  1 

55.8 

5.723 

929 

0 

925 

425 

61 

930 

1 

03-05  | 

55.3 

5.724 

930 

0 

929 

485 

53 

930 

I 

06-08  | 

56.3 

5.997 

930 

0 

926 

402 

74 

930 

09-n  ; 

55.4 

7.527 

930 

0 

910 

413 

87 

930 

1 

12*U  | 

55.2 

7.282 

930 

0 

918 

435 

80 

930 

1 

15-17  | 

55.9 

6.790 

930 

0 

922 

403 

93 

930 

1 

18-20  | 

55.8 

6.780 

930 

0 

915 

396 

85 

930 

1 

21-23  | 

r 

56.3 

5.783 

930 

0 

927 

377 

67 

930 

i 

ALL  1 
HOURS  j 

55.7 

6.545 

7439 

0 

7372 

3336 

600 

7439 

E  -  5  -  3  -  A 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  +8 

MONTH: 

SEP 

HOURS  | 
LST  j 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
GE  37 

WITH 
LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02  | 

54.6 

5.836 

900 

0 

897 

462 

31 

900 

03-05  | 

54.0 

5.983 

900 

0 

892 

516 

26 

900 

1 

06-08  | 

54.2 

6.126 

900 

0 

891 

503 

34 

900 

1 

09-11  | 

53.4 

7.180 

899 

0 

877 

522 

37 

899 

1 

12*14  | 

52.6 

7.736 

900 

0 

866 

546 

38 

900 

1 

15-17  | 

53.9 

7.113 

900 

1 

880 

470 

51 

900 

1 

13*20  | 

55.2 

6.354 

900 

0 

892 

422 

43 

900 

21-23  | 

55.2 

5.854 

5  00 

0 

896 

439 

31 

900 

1 

ALL  | 
HOURS  | 

54.1 

6.659 

7199 

1 

7091 

3880 

291 

7199 

MONTH: 

OCT 

00-02  | 

48.1 

9.507 

930 

46 

824 

764 

4 

930 

1 

03*05  I 

47.0 

9.608 

930 

56 

813 

788 

0 

930 

1 

06-08  1 

47.1 

9.677 

930 

59 

804 

782 

1 

930 

1 

09*11  | 

46.5 

10.753 

930 

75 

763 

751 

1 

930 

12  1-  | 

45.0 

10.943 

930 

93 

723 

780 

2 

930 

I 

15*17  | 

-7.0 

10.912 

930 

81 

775 

716 

1 

930 

1 

18-20  | 

48.9 

10.435 

930 

58 

809 

689 

9 

930 

21-23  | 

48.7 

9.703 

930 

52 

829 

737 

6 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  j 

47.3 

10.299 

7440 

520 

6340 

6007 

24 

7440 

E  5  •  3  -  5 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST 

TO  UTC:  ♦  8 

MONTH: 

NOV 

HOURS  | 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  OEG  F 

TOTAL 

LST  | 

DEVIATION 

06S 

LE  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02  | 

38.5 

11.417 

900 

171 

534 

876 

0 

900 

1 

03-05  | 

37.5 

11.132 

900 

179 

499 

875 

0 

900 

1 

06-08  j 

37.5 

11.138 

899 

167 

494 

883 

0 

899 

I 

09-11  j 

38.2 

11.903 

900 

202 

543 

880 

0 

900 

1 

12-14  j 

36.7 

11.643 

900 

234 

495 

890 

0 

900 

15-17  | 

37.9 

12.200 

899 

214 

519 

872 

0 

899 

1 

18-20  | 

39.4 

12.115 

900 

176 

572 

871 

0 

900 

1 

21*23  j 

39.0 

1 1 . 748 

900 

181 

567 

877 

0 

900 

i 

ALL  | 
HOURS  | 

38.1 

11.717 

7198 

1524 

4223 

7024 

u 

7198 

MONTH: 

DEC 

00-02  | 

33.3 

10.291 

930 

270 

409 

929 

0 

930 

1 

03*05  | 

33.2 

10.011 

93G 

?B4 

373 

930 

0 

930 

1 

06-08  | 

32.9 

10.005 

930 

283 

351 

928 

0 

930 

1 

09-11  | 

35. 7 

10.38- 

930 

818 

-77 

925 

0 

930 

1 

12-14  1 

3-.  3 

10.925 

930 

275 

422 

923 

0 

930 

15-17  | 

35.0 

11.158 

930 

251 

454 

922 

0 

930 

1 

18-20  | 

35.3 

11.101 

930 

238 

478 

924 

0 

930 

1 

21-23  | 

34.7 

10. 726 

930 

236 

443 

926 

0 

930 

! 

all  | 
HOURS  | 

34.4 

10.641 

7440 

2055 

3407 

7407 

0 

7440 

E  •  5  •  3  -  6 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLt  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  70  -  JUL  89 


LST  TO  UTC:  »  8 

MONTH 

ALL 

HOURS  | 
LST  | 

MEAN 

STANOARO 

DEVIATION 

TOTAL 

oes 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES 
LE  27  GE  37  IE  55  GE  65 

DEC  F  TOTAL 
HOURS 

00*02  | 
j 

45.3 

11.348 

10958 

955 

8672 

9066 

105 

10958 

03*05  | 

44.5 

11.393 

104S9 

1029 

8457 

9312 

84 

10959 

1 

06-08  | 

45.0 

11.710 

10958 

1019 

8467 

8992 

138 

10958 

1 

09-11  j 

45.3 

11.593 

10957 

1012 

8657 

8943 

166 

10957 

12-14  | 

44.5 

12.083 

10959 

1228 

8273 

8941 

155 

10959 

15-17  | 

45.5 

11.990 

10956 

1119 

8590 

8739 

183 

10956 

1 

ie-2o  j 

46.1 

11.734 

10956 

094 

8908 

8721 

157 

10956 

21-23  I 

46.0 

11.452 

10956 

932 

8920 

8871 

120 

10956 

1 

AU  1 

HOURS  | 

45.3 

1 1 .678 

87659 

8288 

68944 

71585 

1108 

87659 

E 


5  3- 


7 


OPEFATING  LOCA’ION  "A“  CUNULA1IVE  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCUR  REN.:  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION 
lst  TO 

NAME: 

JTC:  ♦ 

MARCH  AFB 
8 

IA 

PER  100  OF  RECORD : 
MONTH:  JAN 

AUG  79  -  JUL  09 

OURS  | 
l  ST  j 

ion 

20K 

RELATIVE  humidity  greater  than 

3on  40?  sue  60". 

OR  rOUAl  TO 

70-  80% 

90A 

MEAN 

TOTAL  obs 

00  02  1 

100.0 

97.2 

91.7 

83.7 

71.2 

62.5 

5m. 9 

m3. 2 

25.5 

68..  0 

930 

1 

03-05  | 

100.0 

98.1 

93.1 

86.2 

76.8 

67.  1 

59.0 

45.9 

27.6 

70.4 

930 

I 

06-03  1 

100.0 

97.4 

91.9 

86.3 

76.0 

67.3 

58.2 

46.2 

29.1 

70.3 

930 

1 

00-11  j 

99.9 

90.9 

76.1 

6S.  7 

55.0 

45.9 

35.3 

28.1 

14.4 

55.9 

929 

I 

12-14  | 

100.0 

79.2 

S7.2 

MM. 2 

3m.  2 

26.9 

18.7 

11.5 

5.5 

42.2 

930 

1 

is- )?  ; 

99 . 7 

83.2 

6’  .3 

,9.0 

37.2 

26.9 

19.0 

12.0 

6.2 

43.7 

930 

! 

'8-20  | 

100.0 

91  .4 

78.4 

63.8 

55.3 

m7.4 

36.9 

24.7 

10.2 

55.3 

930 

21  -23  | 

100.0 

96.0 

8S .  7 

7S.6 

64.0 

57.7 

49.0 

38.7 

17.5 

63.1 

930 

1 

AlL  1 
hOuRS  j 

99.9 

91.7 

-9 , 1 

69.3 

58.7 

50.2 

‘•1.4 

31.3 

17.0 

63. 

7439 

MONTH:  FEB 

0J-02  | 

100.0 

98. 1 

93.5 

88. 1 

84.0 

74.8 

tl  .8 

4m.  3 

20.8 

71.3 

849 

03  OS  I 

100.0 

98.2 

94.9 

SO.  7 

86.5 

79 . 2 

6  7.  H 

mS  .  S 

24.5 

75.9 

849 

06-03  , 

100.0 

vti .  « 

*}-.e 

Sl-  .  S 

30 . 0 

68.  I 

-7.3 

?4.7 

73.7 

849 

1 

09-11  | 

100.0 

9j.  a 

3m.  3 

’2.8 

61  .  1 

-9.6 

37.o 

v 

11.0 

58.0 

849 

1 

*2  U  1 

100.0 

85.0 

60  .  J 

“6  .  H 

iS.M 

27.  1 

lfe.5 

3.7 

2.9 

m2.7 

849 

t 

'S  '7  | 

100.0 

8S  .  6 

66. 3 

51.5 

Ml  3 

28.6 

13. M 

S.- 

2.9 

44  .  / 

5-9 

20  j 

100.0 

92.  S 

33. V 

6<*  .  ■’ 

65. < 

39.1 

a‘*4  .  ') 

8.1 

53.7 

849 

2 1  23  ; 

100.0 

9S.9 

90. 5 

OS  .9 

•8.2 

*63. 

r  C  f. 

57.5 

15.8 

67.3 

8-9 

AU  i 
-■XifrS  ; 

'  JtJ .  ‘J 

v  5 . . 

:’.3.S 

6.\S 

57.r 

,  t 

k'.o 

'3.9 

67.3 

6792 

I 


OPERATING  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENIAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

72286U 

SI AT  I ON  NAME; 
1ST  TO  UTC:  ♦ 

MARCH  Atb 

8 

Ca 

PER  TOO  OF  RECORD: 
MONTH:  MAR 

AUG  79  ■  JUL 

HOURS  | 
LST  j 

10- 

20,; 

RELATIVE  HUMIDITY  uREAIER  THAN 

SO?.  4(jX  SU/.  f,UA 

OR  FQUAI  TO 

70  ■;  807- 

90 3L 

MEAN 

10TAL  08S 

00-02  | 

100. u 

98. 2 

vo.v 

94.2 

90  3 

86.8 

79 .7 

64.1 

29.5 

78.9 

930 

1 

01-05  1 

100.0 

98.9 

97.5 

95.8 

92.9 

89.8 

83.7 

70.1 

33.5 

81.3 

930 

1 

06-08  | 

100.0 

98.3 

95.9 

93.1 

90.2 

85.8 

79.2 

65.2 

31.5 

73.8 

93C 

uV-lt  j 

100.0 

>31  .0 

8a.2 

75.4 

67.1 

55.8 

37.1 

21.4 

6.5 

58.3 

930 

12  1-  1 

100.0 

85.6 

72.5 

59.8 

46.0 

29.4 

15.3 

3.7 

2.5 

46.4 

930 

1 

15  17  » 

100. 0 

87.7 

76.2 

64.8 

47.4 

30.6 

18.7 

10.1 

3.7 

43.5 

930 

i8-,:o  ! 

'00.0 

95.1 

89.2 

S3 

76.8 

65.3 

45.5 

23.8 

3.9 

63.1 

930 

21-23  , 

100.0 

97. J 

9*. .  5 

91.0 

87.0 

81.3 

70. o 

50.3 

18.7 

73.7 

930 

All  • 
HOURS  j 

100.0 

V<*.Q 

88.4 

82.2 

74.7 

65.  to 

53.8 

39.2 

16.8 

73.7 

7440 

MONTH:  APR 

00 • 02  | 

100.0 

99.0 

98.0 

94.6 

88.9 

81  .8 

69.7 

49.6 

16.6 

74.6 

900 

1 

0  5-v*  ; 

100.0 

99.1 

97.8 

96.2 

91.2 

84.4 

77.0 

59.4 

26.7 

78.2 

900 

1 

Oft  08  ! 

100.  J 

98.2 

90.7 

85.2 

76.9 

65.7 

46.7 

17.9 

72.3 

900 

1 

■  jQ  M  | 

100.0 

37.6 

7,.  4 

64.1 

52.1 

39.3 

21.7 

9.3 

2.7 

49.6 

900 

u  ■. 

'00.  J 

>7. 3 

63.7 

99. 2 

32.7 

17.3 

7.2 

2.7 

.7 

39.5 

900 

15  '1  ; 

100.  j 

(35 .  $ 

ftV.  1 

55.8 

34.1 

17.8 

7.2 

3.3 

.8 

41.6 

900 

1 

18  ,'0  , 

1  DO .  0 

V4.4 

85.0 

75.9 

66.6 

51.7 

29.5 

12.8 

2.4 

56.2 

900 

?  1  .5  j 

1  iO. 

VS  .() 

88.3 

L»  A  A 

Ly  1  . 

73.3 

57.1 

37.3 

9.7 

68.7 

900 

a;  , 

H‘>  -  S  , 

100.0 

92.2 

8«* .  7 

16.9 

ftft  .ft 

55.  * 

41  .V 

27.6 

9.7 

68.7 

7200 

E  6  2 


OPERATING  LOCATION  MA" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

STATION 

NUMBER : 

722860 

STATION 
LST  TO 

NAME: 

UTC :  ♦ 

MARCH  AFB 
8 

CA 

PERIOD  OF 
MONTH:  MAY 

RECORD:  AUG 

79  -  JUL 

HOURS  | 
LST  | 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  Full  A 
30%  *07.  50%  60':'.  A) 

TO 

8U-. 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02  | 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

96.3 

89.9 

70.8 

51.3 

21.0 

77. 6 

930 

1 

03 -05  | 

100.0 

100.0 

99.8 

99.5 

98.2 

9a.  3 

30.8 

f>2.3 

,11,5 

81.3 

930 

1 

06-08  | 

100.0 

99.5 

98.6 

96.2 

90.9 

79.5 

62.3 

42.7 

20.1 

73.6 

930 

1 

09-11  | 

100.0 

94.2 

84.9 

71.2 

51.9 

34.3 

16.7 

6.6 

1.7 

50.5 

930 

1 

12-14  | 

100.0 

91 .0 

73.0 

51.0 

14.8 

9.8 

3.7 

1.2 

.4 

40.0 

930 

15-17  j 

100.0 

92.6 

79.6 

56.5 

30.5 

11.8 

».5 

1.1 

.u 

42.2 

930 

I 

16-20  | 

100.0 

98.8 

94.2 

86.0 

69.2 

48.1 

23. 1 

8.2 

2.0 

57.3 

930 

21-23  | 

100.0 

100.0 

99.8 

97.6 

92.2 

?9.2 

55.5 

33.8 

11.2 

71.2 

930 

1 

ALL  | 
HOURS  | 

100.0 

97.0 

91.2 

82.1 

69.3 

55.9 

39.7 

25.9 

10.9 

71.2 

7440 

MONTH:  JUN 


00-02  | 

100.0 

99.6 

99.4 

98.1 

95.3 

87.3 

72.6 

43.2 

16.0 

75.5 

900 

03-05  | 

100.0 

99.6 

99.3 

98.8 

97.1 

92.1 

79.1 

55.0 

24.8 

79.1 

900 

1 

06-08  | 

100.0 

99.0 

97.4 

92.6 

84.4 

74.1 

57.3 

34.7 

12.9 

69.6 

900 

09-11  | 

100.0 

91.8 

77.8 

60.0 

44.0 

24.7 

12.7 

3.6 

1.2 

46.1 

900 

12-14  | 

100.0 

87.3 

66. 1 

38.6 

17.3 

6.2 

1.3 

.9 

.1 

36.2 

900 

1 

’5-17  | 

100.0 

90.8 

71.3 

43.6 

19.6 

5.2 

1.2 

.7 

.3 

37.7 

900 

1 

18-20  | 

100.0 

97.8 

90.3 

76.0 

58.7 

34.2 

14.2 

2.9 

.8 

51.8 

900 

1 

21  23  | 

1 

100.0 

99. 1 

98.2 

94.7 

86.2 

72.8 

50.9 

22.1 

4.8 

67.1 

900 

ALL  | 
HOURS  j 

100.0 

95.6 

87.5 

75.3 

62.8 

*9 . 6 

56.2 

2u  .  4 

7.6 

67.1 

7200 

t  -  6  3 


OPERATING  IOCATION  "A"  CUMUt  A  f I VE  PERCENTAGE  TREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OE  RELATIVE  HUMIDIIY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  fKOM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

S  T  A 1  ION 

LST  TO 

NAMfc  : 

UTC:  ♦ 

MArtCH  AfB 

8 

CA 

PER  100  OF  RECORD: 

MONTH:  JUL 

AUG  79  JUL  89 

HOURS  | 
LST  | 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GRlATER  THAN 
30*/  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70X  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02  | 

100.0 

100.0 

100.0 

97.8 

88.3 

75.7 

54.4 

22.4 

6.9 

69.0 

930 

1 

03-05  j 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

94.4 

82.4 

64.4 

36.6 

13.2 

73.6 

930 

1 

06*08  J 

100.0 

90.9 

98.9 

92.6 

78.0 

59.7 

42.7 

21.7 

8.6 

64.6 

930 

09-11  j 

100.0 

91  .0 

72.6 

h6  .  1 

23.1 

V.o 

3.5 

.9 

39.1 

930 

1 

12-U  | 

99.9 

84.9 

56.8 

19.8 

2.7 

.8 

.1 

30.8 

930 

1 

15*17  | 

100.0 

90.7 

60.9 

23.7 

5.6 

1.6 

.6 

.3 

.2 

32.8 

928 

t 

18-20  | 

100.0 

98.8 

86.3 

68.0 

38.6 

14.1 

3.2 

.9 

_  2 

45.4 

9?7 

1 

21*23  | 

100.0 

100.0 

98.4 

91.5 

77.6 

56.4 

28.0 

6.9 

1.5 

60.5 

927 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

100.0 

95. 7 

84.3 

67.4 

51.0 

37.5 

24.7 

11.2 

3.8 

60.5 

7432 

MONTH;  AUG 

00-02  ! 

,00.0 

ICO.O 

99.7 

95.9 

89.1 

73.0 

52.2 

32.7 

15.5 

70.0 

929 

I 

03-  5  I 

100.0 

i  Ci  i  '» 

100.0 

98.7 

93.1 

80.8 

60.6 

41.1 

23.5 

4.2 

930 

i 

06  -3  | 

100.0 

vv.e 

98.4 

92.4 

81.1 

64.5 

47.4 

28.2 

15.3 

67.2 

930 

i 

09  .  j 

100.0 

9c..' 

74.4 

52.7 

31 .9 

18.3 

8.0 

3.1 

l  .0 

42.5 

930 

I 

•2  -*  j 

100. 1" 

C  .  9 

53.4 

25.2 

3.5 

3.1 

1.5 

.8 

.5 

32.5 

930 

15  17  1 

1  tjfl .  J 

>i  t 

62.6 

31.2 

12.8 

4.3 

1.8 

1.3 

1.0 

35.0 

930 

'•'WO  | 

HtU.O 

98.0 

37. o 

63.8 

<*6.5 

25.8 

10.9 

2.0 

1  .4 

-8.5 

930 

1 

21-23  ! 

• 

100.0 

99.8 

98.4 

90. S 

77.0 

57.2 

35.6 

18.0 

4.1 

62.5 

930 

Al 

hOU-’S  j 

100.1) 

95 .  7 

.84 . 2 

69 . 4 

55. u 

-u.v 

27.2 

15.9 

7.8 

62.5 

7439 

E  ■  9 


/ 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAfETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  722860 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

from  hourly  dost r vat  ions 


STATION  NAME:  MARCH  AfB  CA 
LST  Tl  U1C:  *  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUl  89 
MON1H:  SEP 


HOURS  | 

LST  | 

10* 

207. 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  .40%  507.  60% 

OR  EQUAL  TO 

704  807. 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02  | 

100.0 

100.0 

99.8 

99.2 

92.6 

81.3 

64.0 

40.3 

19.7 

73.9 

900 

1 

03-05  | 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

95.2 

87.3 

71.4 

48.7 

24.3 

77.1 

900 

1 

06-08  i 

100.0 

100.0 

98.3 

94.0 

84.7 

72.7 

56.8 

35.8 

17.3 

70.6 

900 

I 

09-n  | 

100.0 

92.1 

75.1 

56.6 

40.4 

26.6 

U.O 

6.2 

2.4 

45.6 

899 

1 

12-14  1 

100.0 

82.3 

56.0 

35.9 

19.4 

8.2 

3.8 

1.6 

.2 

35.2 

900 

1 

15-17  | 

100.0 

89.9 

67.6 

46  .*♦ 

22.7 

10.1 

4.1 

1.8 

.7 

38.6 

900 

1 

18-20  | 

100.0 

99.3 

90.8 

79.3 

63.0 

41.0 

21.7 

8.0 

1.4 

55.0 

900 

1 

21-23  | 

100.0 

100.0 

99.3 

94.3 

85.8 

69.7 

48.3 

26.0 

9.0 

67.6 

900 

1 

ALL  | 
HOURS  j 

100.0 

95.5 

85.9 

75.5 

63.0 

49.6 

35.5 

21.0 

9.4 

67.6 

7199 

MONTH:  OCT 

00-02  | 

100.0 

98.0 

95.5 

93.0 

87.3 

79.0 

68.2 

53.4 

22.7 

74.4 

930 

1 

03-05  | 

100.0 

98.4 

96.1 

92.8 

89.9 

82.6 

71.1 

57.7 

28.4 

76.4 

930 

1 

06-08  | 

100. Q 

97.5 

94.4 

89.8 

83.3 

74.9 

65.4 

50.9 

23.5 

72.8 

930 

1 

09-11  j 

100.0 

84.8 

69.4 

60.9 

50.1 

37.4 

24.3 

11.6 

4.3 

48.6 

930 

1 

12-14  1 

100.0 

74.3 

56.3 

43.4 

26.3 

11.8 

5.4 

1.7 

.5 

36.2 

930 

t 

15-17  | 

100.0 

82.8 

69.4 

54.8 

34.5 

16.6 

6.8 

1.3 

.6 

40.9 

930 

1 

13-20  | 

100.0 

9**  .  3 

86.9 

79.1 

70.3 

56.8 

38.6 

16.3 

3.8 

58.9 

930 

I 

21  23  1 

100.0 

96.9 

93.5 

88.7 

81 .6 

72.0 

61.3 

40.3 

14.4 

69.3 

930 

1 

AL  L  1 
"OURS  | 

100.0 

90.9 

82.7 

75.3 

65.4 

53.9 

42.6 

29.2 

12.3 

69.3 

7440 

F  •  6  •  8 


OPERATING  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

MARCH  AFB 
8 

CA 

PER  1 00  OF  RECORD: 
MONTH:  NOV 

AUG  79  -  JUL  89 

HOURS  1 
LST  1 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  083 

00-02  I 

100.0 

97.4 

90.3 

83.7 

77.7 

69.7 

SV.2 

42.2 

19.1 

68.5 

900 

03-05  | 

100.0 

97.9 

93.9 

86.9 

81.0 

72. 3 

60.9 

44.7 

21.2 

70.7 

900 

I 

06-08  | 

100.0 

96.6 

92.0 

85.1 

77.5 

68.6 

56.2 

42.2 

22.0 

68.8 

899 

I 

09' 1 1  | 

99.3 

83.0 

69.1 

57.8 

50.0 

41.7 

28.1 

15.9 

4.9 

49.4 

900 

1 

12-14  | 

99.3 

71.0 

53.7 

42.4 

31.9 

18.7 

8.8 

3.6 

1.0 

37.1 

9on 

1 

15-17  | 

99.4 

77.1 

63.0 

51.2 

39.4 

25.0 

12.5 

5.9 

1.6 

41.6 

899 

1 

18-20  j 

99.6 

91.4 

80.8 

71.4 

61  .d 

51.4 

37.9 

20.2 

5.3 

56.5 

900 

1 

21-23  | 

99.9 

96.0 

87.7 

78.9 

71.3 

61.9 

51.3 

35.3 

14.4 

64.1 

900 

i 

ALL  | 
HOURS  | 

99.7 

88.8 

78.8 

69.7 

61.3 

51.2 

39.4 

26.2 

11.2 

64.1 

7198 

MONTH:  DEC 

00-02  | 

100.0 

98.0 

92.0 

83.8 

73.3 

61 .4 

51.2 

37.7 

16.3 

66.0 

930 

1 

03-05  j 

100.0 

98.6 

94.5 

88.3 

78.8 

66.5 

55.3 

41.9 

20.0 

69.2 

930 

1 

06-08  j 

100.0 

97.5 

93.2 

87.3 

77.2 

65.5 

53.7 

41.2 

18.9 

68.2 

930 

1 

09-11  j 

100.0 

90.5 

77.1 

64.1 

52.7 

*1.1 

30.3 

19.5 

8.5 

52.8 

930 

1 

12-K  j 

99.6 

'  77.8 

5a.2 

41.3 

30.8 

20.8 

11.7 

7.5 

2.3 

39.0 

930 

1 

15-17  j 

99.5 

83.5 

63.8 

48.5 

36.7 

26.1 

15.1 

9.0 

3.4 

42.8 

930 

1 

18  20  | 

100.0 

93.5 

79.7 

68.1 

58.* 

4o.5 

33.9 

20.9 

7.1 

55.6 

930 

I 

21-23  | 

100.0 

97.2 

87.8 

77.3 

66. 7 

55.8 

47.3 

31.5 

12.3 

62.1 

930 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

99.9 

92.1 

80.3 

6  ')Jl 

v; 

*7.9 

17.  j 

2o.  1 

11.1 

o2. 1 

0 
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OPERATING  LOCATION  “A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722860 

STATION 
LST  TO 

NAME: 

UTC :  + 

MARCH  AFB 

8 

CA 

PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

AUG  79  -  JUL 

HOURS  | 
LST  | 

10'/ 

20? 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  40.  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  SO- 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02  | 

100.0 

98.8 

96.4 

92.6 

36.2 

76.9 

63.2 

43.7 

19.1 

72.3 

10958 

1 

03*05  | 

100.0 

99.1 

97.3 

94 . 

89.6 

81.5 

69.2 

51.0 

24.9 

75.4 

10959 

1 

06-08  | 

100.0 

98.5 

95.7 

90.9 

82.8 

72.4 

59.3 

41.9 

20.2 

70.9 

10958 

l 

09-11  | 

99.9 

90.2 

76.6 

62.2 

48.2 

35.3 

22.4 

12.5 

4.9 

49.7 

10957 

I 

12*14  | 

99.9 

31 .6 

60.2 

41  .4 

26.0 

14.9 

7.8 

4.1 

1.4 

38.1 

10959 

1 

15*17  j 

99.9 

86.0 

67.6 

48.0 

30.1 

17.0 

9. 1 

h.7 

1.3 

40.8 

10956 

1 

18-20  | 

100.0 

95.5 

85.8 

74 . 6 

60.8 

44 .6 

27.8 

13.7 

4.3 

55.1 

10956 

1 

21*23  j 

100.0 

98.0 

94.1 

87.9 

79.1 

67. 1 

50.8 

31.4 

11.1 

66.4 

10956 

i 

ALL  | 
HOURS  j 

100.0 

93.5 

84.2 

74.0 

62.8 

51.2 

38.7 

25.4 

11.0 

58.6 

87659 

E  •  6 
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PART  F 


PRESSURE  SUMMARIES 

AU  PRESSURE  DATA  IN  PART  F  IS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  SYNOPTIC  REPORTING  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  TEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTING. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

PRESSURE  CONVERSIONS  ARE:  1  MILI'IIAK  •  INCHES  Of  MERCURY  (HG). 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


HOURS | 
(LST) | 

STATS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

0100 

MEAN  1 

1018.7 

1017.8 

1016.2 

1014.9 

1013.4 

1012.6 

1013.1 

1012.7 

1012.5 

1015.1 

1017.0 

1018.2 

101! 

SO  | 

*.133 

3.977 

4.058 

3.043 

2.485 

2.168 

2.258 

2.398 

2.772 

2.688 

3.549 

4.111 

3. 

TOT  oes 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3 

0400 

MEAN  1 

1018.4 

1017.2 

1015.6 

1014.4 

1013.0 

1012.4 

1013.0 

1012.5 

1012.2 

1014.7 

1016.7 

1018.0 

101 

SO  1 

4.211 

4.062 

4.012 

3.068 

2.533 

2.170 

2.276 

2.382 

2.788 

2.759 

3.625 

4.067 

3. 

TOT  OBS 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

309 

3 

0700 

MEAN  | 

1019.2 

1018.2 

1016.6 

1015.5 

1014.1 

1013.4 

1014.0 

1013.6 

1013.4 

1015.8 

1017.8 

1019.0 

101 

SD  | 

4.288 

4.108 

4.082 

3.084 

2.510 

2.119 

2.269 

2.372 

2.829 

2.788 

3.719 

4.027 

3. 

TOT  OBS 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

309 

3 

1000 

MEAN  | 

1020.1 

1018.8 

1017.0 

1015.7 

1014.1 

1013.3 

1013.7 

1013.5 

1013.5 

1015.9 

1018.2 

1019.8 

101 

so  1 

4.178 

4.024 

4.012 

3.028 

2.519 

2.187 

2.273 

2.464 

2.854 

2.776 

3.695 

3 . 976 

4. 

TOT  OBS 

30v 

233 

310 

30U 

310 

500 

310 

310 

300 

310 

299 

310 

3 

1300 

MEAN  | 

1017.6 

1016.8 

1015.4 

1014.3 

1012.9 

1012.3 

1012. o 

1012.0 

1011.7 

1013.9 

1016.0 

1017.3 

101 

SD 

4.020 

3.976 

4.008 

3.022 

2.524 

2.221 

2.278 

2.486 

2.855 

2.755 

3.589 

3.924 

1  TOT  oes  I 

310 

283 

310 

30U 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3 

1600 

1 

1 

MEAN  | 

1017.2 

1016.0 

1014.3 

1013.2 

1011.9 

1011.2 

1011.4 

1010.9 

1010.7 

1013.2 

1015.5 

1017.0 

101 

1 

SD  t 

4.051 

3.975 

3.925 

3.013 

2.459 

2.20S 

2.317 

2.421 

2.800 

2.779 

3.507 

3.914 

3. 

| TOT  08S  I 

310 

283 

310 

v.00 

310 

30U 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3 

1900 

1 

1 

1 

MEAN  | 

1018.4 

1017.2 

1015.4 

1014  1 

1012.7 

1012.li 

1012.2 

1011.8 

1C11.9 

1014.7 

1016.9 

1018.3 

101 

i 

so  1 

4. 162 

3.933 

3.966 

2.878 

2.378 

2.127 

2.285 

2.398 

2.775 

2.737 

3.521 

4.007 

4. 

| TOT  OBS  | 

310 

233 

310 

jtIO 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3 

220u 

1 

I 

1 

MEAN  | 

1019.1 

1018.0 

1016.4 

1015.3 

1  \i  1 3 .  V 

1013.2 

1015.5 

1013.0 

1012.9 

1015.4 

1017.4 

1018.8 

101 

| 

i 

SO  i 

..151 

3 .  °73 

4. 037 

2.9?.. 

: .  :;ca 

? .  u9'  • 

2.247 

2.423 

2.742 

2.687 

3.584 

4.048 

? 

| TOT  OBS  | 

310 

283 

510 

300 

310 

30" 

SUv 

310 

300 

310 

300 

310 

3 

AU 

i 

1 

1 

MEAN  1 

1018. 6 

11)17.5 

1015.9 

1UU.7 

1013.3 

1012.6 

1012.9 

1012.5 

1012.4 

1014.8 

1016.9 

1018.3 

101 

HOURS 

i 

SO  | 

4.238 

4.089 

4.093 

3.111 

2.580 

2.274 

2.412 

2.566 

2.932 

2.880 

3.692 

4.096 

4. 

| TOT  OBS  | 

2479 

2264 

2480 

2400 

2480 

2400 

2477 

2480 

2400 

2480 

2399 

2478 

2S 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722860 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

MARCH  AFB  CA 

8 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG 

79  -  JUL  89 

HOURS 

(LST) 

STATS  | 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEAN  1 

30.10 

30.07 

30.03 

29.99 

29.96 

29.94 

29.96 

29.96 

29.95 

30.01 

30.05 

30.08 

30.01 

SO  j 

.119 

.117 

.119 

.088 

.068 

.060 

.063 

.067 

.076 

.079 

.105 

.120 

.108 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

0400 

1 

MEAN  | 

30.09 

30.05 

30.01 

29.98 

29.94 

29.93 

29.96 

29.95 

29.93 

30.00 

30.04 

30.08 

30.00 

SD  | 

.121 

.119 

.118 

.089 

.069 

.060 

.063 

.067 

.075 

.081 

.107 

.118 

.108 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

0700 

MEAN  | 

30.10 

30.07 

30.03 

30.01 

29.97 

29.96 

29.99 

29.97 

29.97 

30.02 

30.07 

30.10 

30.02 

SO  | 

.123 

.119 

.119 

.090 

.070 

.059 

.063 

.067 

.077 

.081 

.109 

.117 

.107 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

1000 

1 

MEAN  | 

30.14 

30.10 

30.05 

30.02 

29.97 

29.96 

29.98 

29.98 

29.97 

30.03 

30.09 

30.13 

30.03 

SO  I 

.121 

.118 

.118 

.090 

.069 

.060 

.063 

.069 

.077 

.082 

.110 

.115 

.112 

TOT  OBS  | 

310 

285 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

1300 

1 

MEAN  | 

30.07 

30.04 

30.00 

29.98 

29.94 

29.93 

29.95 

29.94 

29.92 

29.97 

30.02 

30.06 

29.98 

so  j 

.117 

.117 

.116 

.089 

.069 

.061 

.064 

.070 

.077 

.082 

.106 

.114 

.105 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3652 

1600 

1 

MEAN  | 

30.05 

30.02 

29.97 

29.94 

29.91 

29.90 

29.91 

29.90 

29.89 

29.95 

30.01 

30.05 

29.96 

so  | 

.117 

.117 

.115 

.088 

.067 

.061 

.06- 

.069 

.076 

.081 

.103 

.113 

.108 

TOT  OBS  | 

1 

310 

283 

510 

3U0 

310 

500 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1900 

I 

MEAN  | 

30.08 

30.05 

29.99 

29.97 

29.93 

29.92 

29.93 

29.92 

29.92 

29.99 

30.04 

30.08 

29.99 

SD  | 

.121 

.115 

.116 

.083 

.066 

.058 

.064 

.069 

.074 

.081 

.103 

.116 

.109 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

299 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

2700 

1 

MEAN  | 

30.11 

30.07 

30.03 

30.01 

29.97 

29.96 

29.98 

29.96 

29.95 

30.02 

30.06 

30.10 

30.02 

SO  I 

.120 

.117 

.118 

.085 

.066 

.058 

.063 

.  063 

.074 

.030 

.105 

.117 

.107 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

3U9 

510 

300 

310 

300 

310 

3652 

ALL 

1 

MEAN  | 

30.09 

50.06 

30.01 

29.99 

29.95 

29.V* 

79.96 

29.95 

29.94 

30.00 

30.05 

30.08 

30.00 

HOURS 

SO  I 

.122 

.120 

.120 

.091 

.071 

.  06  3 

.  U63 

.073 

.080 

.085 

.109 

.119 

.110 

TOT  OBS  | 

2480 

226- 

2a80 

2399 

2-80 

7400 

2-77 

'  .80 

2399 

2480 

2400 

2480 

29219 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  ♦  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


HOURS | 
(LST) | 

STATS  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A 

0100 

MEAN  | 

28.46 

28.43 

28.39 

28.36 

28.32 

28.31 

28.33 

28.32 

28.31 

28.37 

28.42 

28.44 

28. 

SO  j 

.114 

.112 

.114 

.084 

.065 

.057 

.059 

.064 

.072 

.075 

.100 

.IIS 

.1 

TOT  oes  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

V 

0400 

MEAN  | 

28.45 

28.41 

28.37 

28.34 

28.31 

28.30 

28.33 

28.31 

28.30 

28.36 

28.41 

28.44 

28. 

SD  | 

.116 

.114 

.113 

.085 

.066 

.058 

.060 

.064 

.072 

.077 

.102 

.113 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3< 

0700 

MEAN  | 

28.46 

28.44 

28.39 

28.37 

28.34 

28.33 

28.35 

28.34 

28.33 

28.39 

28.43 

28.46 

28 

SD  | 

.117 

.114 

.114 

.086 

.066 

.056 

.059 

.063 

.073 

.077 

.105 

.112 

TOT  OBS  | 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3< 

1000 

MEAN  | 

28.50 

28.46 

28.41 

28.38 

28.34 

28.33 

28.35 

28.34 

28.34 

28.40 

28.45 

28.48 

28 

SO 

.115 

.113 

.113 

.085 

.065 

.057 

.059 

.065 

.073 

.079 

.105 

.110 

| TOT  oes  | 

310 

283 

310 

300 

310 

500 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3< 

1300 

1 

1 

1 

HE  AN  | 

28.43 

28.41 

23.37 

28.34 

28.31 

28.50 

28.32 

28.30 

28.29 

28.34 

28.39 

28.42 

28 

1 

SO  I 

.112 

.112 

.111 

.084 

.066 

.059 

.060 

.067 

.073 

.077 

.101 

.109 

| TOT  oes  I 

1  1 

310 

283 

310 

300 

310 

500 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3. 

1600 

1 

1 

1 

MEAN  | 

28.41 

28.38 

28.34 

28.31 

28.28 

28.27 

28.28 

28.27 

23.26 

28.32 

28.37 

28.41 

28 

1 

SO  1 

.112 

.112 

.109 

.084 

.065 

.059 

.062 

.067 

.074 

.077 

.098 

.108 

| TOT  oes  I 

310 

283 

310 

300 

310 

500 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3 

19C0 

1 

I 

MEAN  | 

28.44 

28.41 

28.36 

28.33 

28.30 

28.29 

28.30 

28.29 

28.29 

28.35 

28.40 

23.44 

28 

1 

SD  | 

.115 

.110 

.111 

.079 

.063 

.057 

.061 

.066 

.071 

.077 

.099 

.111 

| tot  oes  | 

1  1 

310 

233 

310 

2V9 

310 

304 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3 

22U0 

1 

1 

1 

MEAN  J 

28.47 

28.43 

28.39 

23.  V 

38.54 

2S.33 

28.34 

28.33 

28.32 

28.38 

28.43 

28.46 

78 

1 

SO  [ 

.115 

.112 

.115 

.  08 ' 

.  l>»r 

•U5‘- 

.060 

.0o5 

.070 

.076 

.  101 

.112 

i 

'OT  OBS  1 

310 

.'33 

510 

SID 

SO'; 

309 

310 

300 

310 

30C 

310 

3 

All 

t 

1 

MEAN  1 

88.58 

'8.  / 

(-8.il 

28.37 

23.31 

28.51 

28.36 

28.  ■.  1 

28.44 

2E 

MU*$ 

i 

SD  • 

.117 

.15 

.  11m 

.838 

.  lir..” 

.Will 

.  U6m 

.069 

.076 

.080 

.104 

.114 

| TOT  OBS  ; 

240D 

CYf-. 

J430 

23V9 

74  OH 

24  7/ 

2480 

2399 

2480 

2400 

2480 

25 
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PART  G 


CROSSWINO  SUMMARY 


CROSSWIND  SUMMARIES. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  ANO  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARE  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

•  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIOOS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ANO  ALL  HOURS  COMBINED). 

•  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ANO  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TA3LES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  THE  "CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT"  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORO  OR  RECORD-SPECIAL  OPr-RVAT!ONS. 

THE  SECONO  COMPONENT  IS  COMPUTED  rROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WINO 
SPEED  ANO  DIRECTION  FROM  \l.  OBSERVATIONS  INCLUOING  REMARKS,  GUSTS, 

ANO  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUOE  CALM  UINDS. 

VARIABLE  UINOS  ARE  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWINO  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  1NCLU0ED . 


G  •  1  -  2 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCK  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNUAY  HEADING:  156-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  8<i 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JAN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  06S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOD  (HOURIIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  - 

0800 

0900 

11C 

SPEED  (ATS) 

1 

GE20 

GE2S  GE30  08S 

GE20 

GE25 

GE30  06S 

GE  20 

GE  25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE  25 

GE30 

OE 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

.1 

.1 

930 

930 

.3 

93 

CATEGORY  8 

1 

1 

1 

1004 

.6 

.1 

1015 

.5 

.3 

1040 

1.0 

.5 

102 

TIME  (LST) 

1 

1200  •  1400 

1500  -  1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

23C 

SPEED  (ATS) 

1 

1 

GE20 

GE25  GE30  08S 

GE20 

GE25 

GE30  06S 

GE20 

GE25 

GE30 

oes 

GE20 

GE25 

GE30 

Of 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

.2 

930 

930 

.1 

93 

CATEGORY  8 

1 

1 

1 

1.7 

.1  976 

1.2 

.4 

962 

.8 

.  } 

967 

.5 

.1 

98 

TIM.  (LST)  | 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

1 

SPGCD  KTS  | 

GE20  GE25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CA*ECORY  A  j 

.1 

4650 

.1 

.0 

7440 

CATFGCRY  9  1 

1.0  .3 

4965 

.8 

.2 

7968 

G  2 


1 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CROSSUIHOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PER IX  OF  F.rcORO:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  FEB 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OUS  ONLY) 

CATEGORY  t:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HCURL1ES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000 

-  0200 

0300  •  0300 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (RTS) 

| 

|  GE20 

GE2S  GE30  06S 

lie  20 

GE23  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

CBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

849 

849 

849 

.4 

.1 

849 

CATEGORY  B 

I 

1  -1 

1 

913 

.1 

935 

.5 

.2 

955 

1.1 

.5 

.3 

948 

TIME  (LST) 

1 

1200 

1400 

1500  -  1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (RTS)  | 

1 

[  GE20 

GE25  GE 

30  06S 

GE20 

GE25  GE30  GBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A  | 

1 

1 

.1 

849 

.2 

849 

849 

849 

CATEGORY  B  | 

1 

1  1.9 

.9 

.1  87V 

1.1 

.2  .1  885 

875 

898 

TIME  (LST)  | 

1 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

1 

SPEED  | 

GE20 

GE25 

GE  30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

1 

CATEDO*t  A  1 

I 

.2 

.0 

-245 

.1 

.0 

6792 

1 

CATEGORT  B  | 

1 

.9 

.  *• 

.  1 

4542 

.6 

.2 

.1 

7288 

G  •  2  •  2 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CROSSUINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  723860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC :  ♦  8  MONTH:  MAR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  06S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  - 

0500 

0600  •  0800 

0900  - 

mo 

SPEED  (KTS) 

1 

|  GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20  GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

1 

1  -1 

I 

TOOO 

.2 

1019 

.3 

1055 

1.0 

.1 

1009 

TIME  (LST) 

1 

1200  -  1400 

1500  - 

1700 

1800  -  2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (KTS) 

i 

|  GE20 

GE2S  GE30  OBS 

GE20  GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30  06S 

GE20 

GE75 

GE30 

OS; 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

1  '-o 

1 

.4  962 

1.0  .2 

978 

2 

.1  957 

.1 

975 

TIME  <LSt> 

1 

0600  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

1 

| 

GE20  GE25  GE30 

OBS 

GE20  GE25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

| 

4650 

7440 

CATEGORY  B 

i 

.7  .2 

496! 

.5  .1 

7955 

G 


3 


OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  APR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  06S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  •  0200 

0300  -  0500 

0600  • 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (KTS) 

GE20 

GE25 

GE30  OBS 

GE20  GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

900 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

965 

1006 

.1 

1028 

.6 

.1 

958 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  •  1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  OCTS) 

GE20 

GE25 

GE30  OBS 

GE20  GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

900 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

•8 

.1 

931 

.4  925 

917 

.1 

933 

TIME  (LST) 

0600  -  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE20  GE25  GE30  OBS 

GE20  GE25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

4500 

7200 

CATEGORY  B 

.4  .0  4759 

.2 

0 

7663 

G  •  2  •  4 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIMOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNUAY  HEADING:  136-31 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUt 


LST  TO  UTC:  ♦  8 

MONTH:  MAY 

CATEGORY  A: 

ANY 

CEILING  OR 

VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CA1EGORY  S: 

HIGHEST  WINDS  REPORTEO  WITHIN 

THE  HOUR  (HOURLIES 

♦  SPECIALS) 

TIME  ( LST ) 

0000  ■  0200 

0300  - 

0500 

0600  -  0800 

0900  - 

SPEED  (KTS) 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS  GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

CATEGORY  A 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

,96 

1029 

1033 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  - 

1700 

1800  -  2000 

2100  - 

SPEED  (KTS) 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS  GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

CATEGORY  A 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

•3 

955 

.5 

.1 

944  .1 

.1  936 

TIME  (LST)  | 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

1 

SPEED  KTS  | 

GE  20 

GE25 

GE30 

OBS 

GE20  GE25 

GE30 

OBS 

i 

CATEGORY  A  | 

a650 

7440 

i 

CATEGORY  B  | 

.2 

.0 

4832 

.1  .0 

7806 

I 


G  -  2  • 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSU1NDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +8 


PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  JUN 


CATEGORY  A: 

CATEGORY  B: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURL1ES 

♦  SPECIALS) 

TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

|  GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

900 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

1 

1 

975 

1032 

991 

960 

TIME  (LST) 

1 

1200  -  1400  . 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS)  | 

1 

|  GE20 

GE25  GE.O  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

900 

900 

900 

900 

CATEGORY  B  | 

1 

1 

918 

913 

907 

925 

TIME  (LST)  | 

I 

SPEED  KTS  | 

I 

CATEGORY  A  | 

I 

CATEGORY  B  | 


GE20 


0600  -  2000 
GE25  GE30  OBS 
4300 
4689 


ALL  HOURS 
GE20  GE25  GE30 


OBS 

7200 

7621 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSUINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  JUL 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  08S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  - 

0500 

0600  • 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (NTS) 

1 

|  GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE  25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

930 

929 

930 

CATEGORY  B 

i 

i 

i 

965 

1028 

1044 

967 

TIME  (LST) 

i 

1200  •  1400 

1500  - 

1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (KTS) 

1 

|  GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

! 

1  •> 

930 

.1 

928 

927 

927 

CATEGORY  8 

1 

i  -i 
i 

.  1  947 

.1 

939 

930 

934 

TIME  (LST)  | 

| 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

1 

SPEED  ITS  | 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A  1 

j 

.0 

4644 

.0 

7431 

1 

CATEGORY  B  1 

.  1 

.0 

4827 

.0 

.0 

7754 

G  -  2  -  7 


OPERATING  LOCATION  "AH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSU1NOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  •  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  8:  HIGHEST  MINOS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

1 

0000  •  0200 

0300  •  OSOO 

0600  • 

0800 

0900  • 

1100 

SPEED  (KTS) 

1 

1 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

1 

1 

948 

987 

986 

.1 

954 

TIME  (LST) 

1 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (KTS) 

1 

1 

I 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

CBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

1 

1 

1 

938 

935 

931 

934 

■ ; ME.  (LSI  )  1 

1 

0600 

-  2000 

ALl 

HOURS 

1 

SPEED  KTS  | 

1 

GE20 

GE25 

GE  jO 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

1 

CATEGORY  A  , 

7440 

t 

CATEGORY  B  i 

.0 

*4/44 

.0 

7613 

G  •  2  •  8 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CROSSU1NDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 


LST  TO  UTC:  +  8 

MONTH:  SEP 

CATEGORY  A: 

ANY 

CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED 

WITHIN 

THE  HOUR  (HOURLIES 

♦  SPECIALS) 

TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

1 

|  GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE2S  GE30  OBS 

CATEGOR  A 

1 

1 

900 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

1 

i 

i 

962 

988 

1005 

.3 

954 

TIME  (LST) 

i 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  •  2000 

2100  -  2300 

S°EEO  (ATS) 

1 

|  GE20 

GE2S  GE30  OBS 

GE20 

GE2S  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

CATEGORY  A 

1 

i  -i 

1 

900 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

i 

i  .i 
i 

.1  922 

912 

.1 

910 

911 

TIME  (LST) 
SPEED  ATS 
CATEGORY  A 
CATEGORY  h 


0600 

•  2000 

ALL 

HOURS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

.0 

4500 

.0 

7200 

.0 

4  703 

.1 

.0 

7564 

a  ■  2  ■  9 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME.  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JU  89 

LST  TO  UTC:  +  8  MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  08S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  W1N0S  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURUES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000 

0200 

0300  •  0500 

0600  - 

0800 

ovoo 

1100 

SPEED  (KTS) 

I 

1 

| 

GE20 

GE25  GE30  OSS 

GE20 

GE25 

GE30  OSS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

category  a 

1 

1 

I 

.1 

.  1 

930 

.  1 

930 

930 

V30 

CATEGORY  B 

1 

1 

1 

.2 

.2 

.1  1001 

.3 

.1 

.1  1026 

.2 

.1 

1081 

.2 

.1 

1031 

TIME  (LST) 

1 

1 

1200 

I4CG 

1500  -  1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (KTS) 

1 

i 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25 

GE30  OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE2S 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

i 

1 

930 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

i 

i 

i 

.7 

.1 

967 

.7 

967 

.2 

953 

.1 

.1 

989 

TIME  (LST)  | 

0600  •  2000 

ALL 

HOURS 

I 

SPEED  KTS  | 

GE20  GE25  CE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

1 

CATEGORY  A  | 

4650 

.0 

.0 

7440 

1 

CATEGORY  B  ( 

.A  .  1 

4999 

.3 

.1 

.0 

8015 

U  • 


ID 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSU1NDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  7228*0  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JI.'L  89 

LST  TO  UTC :  *  8  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  ftllING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHESI  WIND..  REPORTED  WITHIN  1  HE  HOUR  (HOUPLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000  -  0200 

0300  • 

0500 

0600  - 

0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (RTS )  | 

1 

|  GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

900 

900 

900 

.3 

900 

CATEGORY  B 

1 

|  j 

1 

.  1 

958 

967 

.1 

1001 

.5 

.3 

.2 

969 

TIME  (LST) 

i 

1200  -  1400 

1500  • 

1700 

1800  - 

2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (RTS) 

i 

I  GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

CE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1  -2 

900 

.2 

900 

900 

900 

CATEGORY  6 

1 

1  -9 

.3  .1 

921 

.5 

.3  .1 

925 

.7 

921 

.1 

931 

TIME  UST)  1 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

S®EE0  RTS  | 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

category  a  ) 

.2 

*500 

.1 

7200 

1 

CATEGORY  0  1 

.5 

.2 

.1 

4737 

.4 

.1 

.1 

7593 

G  2  -  11 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 

STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  DEC 


CATEGORY 

CATEGORY 

A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦ 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

i 

oooo  -  o:oo 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  - 

1100 

SPEED  (KTS) 

1 

|  GE20 

GE25  GE30  OSS 

GE20 

GE25  GE30  iiBo 

GE20 

GE25  GE30  OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

i  ■» 

.1  .1  93u 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

i 

1 

1 

.1  .1  960 

Cf.9 

981 

1.0 

964 

TIME  (LST) 

1 

1200  -  H00 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  - 

2300 

SPEED  (KTS) 

i 

|  CE20 

GE25  GE30  OSS 

GE20 

GE25  GE 30  OSS 

GE20 

GE25  CE30  OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

1 

1 

930 

.2 

930 

.2 

930 

.1 

930 

CATEGORY  B 

i 

1  .9 

! 

95a 

.5 

.2  .1  950 

.8 

.3  .1  946 

.6 

.1 

963 

TIME  (LST)  | 

1 

0600 

•  2000 

ALL 

HOURS 

1 

SPEED  KTS  i 

i 

GE20 

GE25 

G'30 

OBS 

GE20 

GE2S 

GE30 

OSS 

I 

CATEGORY  A  | 

i 

.  1 

4650 

.1 

.0 

.0 

7440 

1 

CATEGORY  B  1 

.7 

.1 

.0 

4795 

.5 

.1 

.0 

7687 

G  -  2  -  12 


OPERATING  LOCATION  “A''  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSW1NOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  136-316 


STATION  NUMBER:  722860  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LST  TO  UTC:  +  8 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  89 
MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  06S  ONLY) 

CATEGORY  3:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (K0URL1ES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

1 

0000  -  020'' 

U300  - 

0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (MS) 

1 

j  G620 

GE  25 

GE30  OIS 

GE20 

Gc25  LE3Q 

OBS 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30  OBS 

CATEGORY  A 

1 

1  .0 

.0 

.0  10959 

.0 

.0 

10959 

10958 

.  1 

.0 

10959 

CATEGORY  b 

1 

1  -1 

1 

.0 

.0  11647 

.1 

.0  .0 

12001 

.2 

.0 

12200 

.5 

.1 

.0  11698 

TIME  (LST) 

1 

12 

00  HOO 

15.10 

1 70l : 

1800 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (MS) 

1 

|  GE20 

GE  25 

GE30  CBS 

GE2‘l 

GE25  Gt  30 

DCs 

GE20 

GE25  GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30  OBS 

CATFGORr  a 

1 

!  -1 

.0 

1(1959 

,  » 

10957 

.0 

10956 

.0 

10956 

CATUiOfif  S 

1 

1 

.J  ’1270 

.  ) 

1 12>S 

.i 

.1  .0 

11150 

.  1 

.0 

11326 

TIME  (LST)  | 

0600 

•  2000 

ALL 

HOURS 

1 

SPEED  KTS  | 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

GE20 

GE25 

GE30 

OBS 

CATf GmRy  a  1 

.  1 

.0 

54789 

.0 

.0 

.0 

87663 

J 

JATFUJPr  d  } 

.1 

57553 

.3 

.1 

.0 

92527 

G  2  -  13 
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DEGREE  DA*  SUMMARIES 


DEGREE  DAYS. 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ( MAX+M I N/2  WHEN  AVAILABLE > ,  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  NUMBER  OF  DEGREE  DAYS  FOR  EACH  MONTH  IN  EACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOO  OF  RECORD. 

INCLUDED  8ENEAIH  EACH  SUMMARY  ARE  STATISTICS  BASED  ON  A  30-YEAR  (1951-1980) 

POR  (IF  AVAILABLE).  THE  30-YEAR  POR  PROVIDES  AWS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  WILL 
CHANGE  TO  1 9e 1  -  1 990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  UITK  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES .  ASTERISKS  (****>  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMAT ICLLY . 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ONE  "HEATING  DEGREE  DAY"  IS  ASSIGNED  10  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  'EMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  "BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  OAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  oat  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DATS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ONE  "COOLING  DEGREE  OAY“  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  "BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  TaAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  'HAT  U*Y  IS  SAID  TO  HAVE  0  COGiINi,  DEGREE  DAYS. 

•65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SEUCIED  AS  I  HE  NATIONWIDE  STANDARD 
"BASE  TEMPERATURE"  AT  WHICH  (AT  LEAS!  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  B»  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


OPtRPT  !  NC.  lOCAI  1  uN  ".V" 
USAffcTAC,  ASHEVILLE  Ul 


Ml  >1  IM,  i  hi  REF  DAYS 
f  hi  iH  rtrtJRI  »  OBSERVATIONS 


HASE  TEMPERATURE  65 


STATION 

NJMBER :  /228<><i 

A  1  !  UN  NAMl  :  MAkCM  nff,  i 

1ST  TO  UTC:  ♦  8 

PERIOD  OF 

RECORD: 

MAR  36 

■  JUL  8' 

TEARS 

I  JAN 

FES  HAS  APR  MAT 

JUH 

JUL 

AUO 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1936 

i 

251 

158 

32 

25 

•*«* 

74 

154 

399 

1093 

1937 

|  **»« 

378 

328 

190 

36 

11 

36 

204 

267 

1508 

’93P 

316 

S7> 

363 

195 

98 

20 

**★* 

253 

269 

1688 

193v 

|  >13 

320 

MO 

79 

3 

4 

58 

121 

239 

1347 

1940 

|  3a0 

305 

197 

>>3 

19 

2 

60 

205 

257 

1528 

19*.  1 

355 

256 

239 

230 

30 

7 

13 

127 

154 

401 

1812 

1942 

314 

38> 

303 

231 

103 

2 

2 

6 

70 

193 

331 

1939 

1943 

373 

261 

248 

162 

38 

37 

76 

153 

331 

1729 

194* 

399 

454 

288 

257 

77 

55 

4 

35 

313 

334 

2216 

19*5 

>28 

3v*> 

437 

214 

104 

27 

7 

38 

248 

376 

2245 

1946 

|  384 

390 

315 

115 

10S 

107 

292 

344 

2052 

1947 

|  439 

249 

238 

HI 

56 

5 

2 

55 

253 

403 

1341 

1948 

|  320 

439 

433 

223 

137 

24 

13 

94 

239 

525 

2447 

1949 

749 

465 

397 

127 

108 

1 

1 

110 

72 

412 

2442 

1950 

!  553 

274 

265 

13? 

142 

27 

3 

29 

132 

190 

1747 

1951 

>42 

352 

288 

206 

102 

15 

1  2 

59 

208 

475 

2  ‘>0 

195? 

523 

344 

460 

204 

32 

32 

7 

10 

331 

>46 

2539 

1955 

290 

342 

307 

264 

165 

44 

6 

79 

170 

339 

ir  06 

195- 

>27 

167 

372 

’30 

51 

21 

66 

117 

389 

1/40 

1955 

521 

36o 

258 

196 

123 

19 

5 

75 

250 

382 

?'v5 

’95 

381 

-7ft 

.’>5 

n 

95 

152 

280 

;952 

-9‘ 

>89 

23-’ 

’56 

Us 

<4 

1  1 

85 

299 

261 

’vo7 

'V58 

:,h 

.  oJ 

>OS 

1 

$ 

3 

19 

208 

208 

1662 

282 

3vJ 

133 

0/ 

3 

35 

101 

298 

1368 

’960  1 

>96 

370 

207 

r,V 

50 

26.? 

3a8 

19>  7 

■I 


1961 

| 

260 

246 

300 

127 

99 

13 

8 

113 

291 

391 

1848 

196? 

| 

408 

395 

400 

88 

116 

32 

2 

103 

284 

405 

2233 

1963 

1 

526 

179 

406 

288 

91 

31 

5 

55 

290 

426 

2299 

1964 

| 

527 

443 

411 

297 

150 

41 

3 

45 

360 

465 

2742 

1965 

1 

441 

395 

375 

280 

143 

84 

17 

16 

230 

413 

2394 

1066 

1 

522 

416 

294 

109 

60 

lc 

1 

2 

4? 

2b! 

598 

2126 

1967 

1 

430 

317 

35e 

451 

134 

63 

1 

16 

142 

529 

24  39 

1968 

1 

4  74 

242 

300 

202 

97 

2  4 

*#  *  * 

1 1 

68 

237 

54  7 

2202 

1969 

1 

413 

4  73 

409 

238 

72 

33 

147 

220 

434 

2439 

1970 

1 

420 

278 

360 

300 

64 

TC 

<4 

71 

231 

545 

2298 

1971 

1 

481 

426 

34  7 

255 

145 

46 

29 

201 

304 

626 

2864 

1972 

1 

5-2 

373 

197 

194 

97 

5 

5 

160 

340 

494 

2405 

1973 

I 

560 

3c  3 

5  JO 

272 

91 

2> 

'  J 

72 

400 

413 

2702 

1974 

1 

469 

355 

338 

229 

110 

u 

111 

243 

473 

2334 

1975 

1 

418 

4  70 

408 

397 

103 

20 

109 

238 

387 

2550 

1976 

1 

331 

328 

322 

205 

53 

14 

3 

11 

40 

141 

339 

1787 

1977 

1 

419 

277 

491 

l78 

201 

7 

12 

40 

146 

311 

2082 

1973 

i 

36’ 

352 

233 

2o1 

50 

4 

21 

328 

507 

2118 

1979 

1 

5o1 

4-3 

367 

206 

SO 

" 

63 

256 

319 

2303 

1980 

1 

337 

173 

294 

117 

16S 

23 

29 

133 

163 

14-2 

1981 

! 

238 

218 

320 

127 

59 

65 

155 

265 

1427 

1982 

I 

-33 

267 

387 

1 64 

80 

19 

2 

51 

323 

467 

2193 

1983 

! 

357 

315 

367 

329 

123 

<Li 

6 

H 

239 

364 

2126 

1984 

1 

342 

312 

219 

191 

21 

9 

108 

315 

465 

1982 

1985 

1 

470 

364 

403 

104 

78 

15 

21 

58 

317 

330 

2160 

1986 

1937 

1988 

1969 

|  220 

1  372 

|  345 

|  -37 

289 

319 

179 

375 

225 

326 

174 

149 

134 

74 

117 

65 

53 

28 

60 

53 

15 

4 

47 

2 

10 

45 

21 

8 

109 

205 

176 

320 

478 

400 

1442 

1825 

1484 

1083 

MEAN 

|  -17 

336 

319 

193 

87 

18 

0 

0 

5 

65 

226 

382 

so 

|  97.32 

82.97 

85.32 

30.13 

41.79 

17.55 

.14 

.55 

8.30 

40.62 

75.86 

97.46 

****SPl 

30YR 

SUMMATION 

(1951 

•1980)**** 

MEAN 

|  436 

342 

334 

216 

99 

21 

0 

0 

4 

70 

239 

401 

SO 

|  84.66 

88.26 

86.90 

35.83 

-2.-5 

19.55 

.18 

.62 

6.30 

45.26 

76.86 

103.56 

H  .?  1« 


V*  -Z-l « 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


COOLING  DEGREE  DATS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  65 


STATION  NUMBER: 

:  722860 

STATION  NAME:  MARCH 
LST  TO  UTC:  *  8 

<UB  CA 

PER  100  OF 

RECORO: 

MAR  36 

■  JUL 

YEARS  | 

JAN 

FEB  MAR  APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANI 

1936 

1 

8  20 

5« 

249 

432 

***» 

253 

95 

13 

112i 

1937 

j  **** 

7 

69 

17(1 

378 

398 

328 

125 

1 

147< 

1938 

1 

1 7 

6/ 

i23 

328 

384 

340 

**  +  # 

9 

1262 

1939 

j 

****  1  ’)<} 

37 

152 

336 

385 

289 

110 

9 

1 34f 

19a  0 

i  3 

173 

175 

349 

345 

193 

130 

11 

5 

1383 

I9>.  1  | 

U  ' 

! 

m 

1  15 

66 

45 

575 

'94?  | 

•T 

•♦0 

1  4‘  ' 

-17 

336 

162 

66 

21 

1172 

19.'.  s  ; 

j  ■  ' 

V/ 

U/ 

419 

341 

341 

144 

1 

1376 

19Ah  i 

> 

i*. 

7U4 

343 

216 

42 

900 

Ivv.  } 

- 

’<  }b 

••71 

405 

297 

74 

14 

1293 

1946  | 

i 

36 

25 

220 

381 

400 

341 

27 

1431 

1947  | 

4 

42 

94 

130 

399 

317 

334 

62 

1 

1383 

1948  | 

2  1 

14 

42 

99 

256 

258 

293 

83 

1048 

1949  | 

29 

55 

193 

309 

344 

316 

60 

56 

1362 

i95o  ; 

6 

21 

20 

113 

358 

313 

151 

136 

42 

1  1161 

1951  | 

2 

10 

59 

94 

374 

316 

277 

93 

7 

7132 

1952  | 

1 

13 

98 

60 

380 

395 

350 

141 

5 

1443 

1953  | 

2  1  1 

’2 

135 

416 

307 

255 

97 

20 

1246 

195a  | 

17 

29 

38 

128 

472 

246 

267 

80 

4 

1281 

1955  | 

8 

2 

48 

134 

288 

469 

321 

62 

12 

1344 

1 95c  | 

*4 

16 

66 

223 

343 

271 

389 

37 

32 

1381 

195  7  | 

8  3 

9 

19 

283 

423 

389 

248 

26 

2 

1410 

195S  | 

34 

125 

179 

315 

432 

346 

213 

5 

14 

1663 

1959  | 

5 

62 

15 

256 

501 

375 

225 

127 

8 

1 

1575 

196U  1 

5 

37 

103 

255 

482 

373 

380 

77 

2 

1714 

H 


1 


1961  | 

1 

45 

12 

266 

405 

408 

186 

117 

7 

2  1449 

1962  | 

2 

57 

41 

184 

323 

390 

232 

35 

4 

1268 

1963  | 

3 

18 

74 

295 

316 

298 

58 

2 

1064 

1964  j 

9 

27 

106 

380 

334 

149 

175 

1180 

1965  1 

36 

34 

23 

295 

431 

116 

154 

3 

1092 

1966  | 

6 

29 

62 

212 

321 

396 

209 

43 

8 

1286 

1967  | 

79 

102 

459 

551 

275 

107 

11 

1584 

1968  | 

*• 

2 

64 

167 

381 

*«** 

225 

46 

1 

890 

1969  | 

58 

53 

347 

473 

290 

a 

2 

1231 

1970  | 

73 

195 

440 

462 

191 

47 

1408 

1971  | 

2 

1 

1 

15 

175 

424 

518 

312 

108 

3 

1559 

1972  | 

7 

4 

82 

187 

'•02 

364 

150 

18 

1214 

1973  | 

3 

48 

251 

3lv 

345 

128 

72 

1166 

1974  | 

1 

46 

194 

331 

327 

348 

63 

9 

1319 

1975  1 

66 

10m 

348 

326 

301 

75 

8 

2 

1230 

1976  |  1 

1 4 

76 

238 

344 

236 

147 

79 

26 

1161 

1977  | 

1 

6 

17 

191 

37b 

346 

161 

122 

19 

1239 

1978  | 

118 

221 

413 

392 

277 

151 

7 

1584 

1979 

52 

226 

>49 

324 

392 

67 

5 

1415 

1980  i 

0 

51 

25 

1 7U 

' 1  r 

353 

226 

194 

23 

15 

1538 

1981  j 

1 

V 

70 

4U-* 

*• 

530 

>49 

58 

19 

2 

1918 

;982  | 

0 

44 

39? 

405 

299 

44 

1244 

1983  1 

J 

11? 

411 

367 

101 

5 

1451 

1934  | 

;?a 

18m 

I8.< 

mo7 

429 

395 

23 

1690 

•925  1 

39 

*4  J 

45m 

36 1 

130 

66 

J 

1359 

626  j 

1  6 

1u 

13 

V*> 

261' 

•'M 

,70 

111 

52 

0 

1390 

927  j 

?  1 

59 

!m£> 

271 

268 

399 

35, 

157 

4 

1661 

938  | 

1  0 

39 

68 

150 

231 

44 1 

394 

299 

212 

22 

1863 

789 

16 

81 

86 

207 

-29 

819 

M£AN  | 

u 

i 

2 

20 

62 

170  375  377  263 

88 

9 

1 

i>D  1 

.85 

3.15 

6.01 

20.81 

39.10 

73.57  o, . , 1  68.26  83.05 

49.70 

12.34 

3.12 

****SPL 

30TR  summation 

<1951 

■  198U)*** 

* 

KEAN  | 

o 

1 

1 

15 

53  1o9 

380 

374 

255 

89 

7 

1 

SO  1 

.04 

3.54 

2  .  49 

19.51 

31.73  69.50 

60.29 

74.68 

79.87 

52.26 

8.42 

3.73 

H  -  3  -  1A 


W  -  7-  I  A 


A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 

NOV  89 


STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
LATITUDE/LONG I TUDE:  33  53  N  117  16  W 
HOURLY  OBS  POR:  AUG  79  •  JUL  89 
SUMMARY  OF  DAY  POR:  FEB  36  -  JUL  89 
HOURS  SUMMARIZED:  OOOO  -  2300  LST 
LST  TO  UTC:  *08 


FIELD  ELEV:  1538  FT 
STATION  MSC:  722860 
CALL  SON:  KRIV 

SUPERCEDES:  MAR  85 


|  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

j  MAY 

JUN 

;  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

|  ANN 

YOf 

EXTRM  MAX  TEMP  <F> 

85 

87 

95 

100 

108 

iio 

110 

iii 

114 

110 

94 

90 

114 

5’ 

MEAN  MAX  TEMP  <F) 

62.7 

64.5 

66.2 

71.9 

76.9 

84.2 

92.5 

92.0 

88.1 

79.5 

70.8 

64.7 

76.2 

s: 

MEAN  TEMP  (F) 

50.9 

52.7 

54.4 

58.9 

63.9 

69.8 

76.9 

76.8 

73.3 

65.4 

57.4 

52.3 

62.8 

51 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

38.9 

40.6 

42.3 

45.7 

50.6 

55.1 

60.9 

61.4 

58.2 

51.0 

43.7 

39.6 

49.0 

5] 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

16 

22 

24 

27 

32 

39 

48 

s47 

42 

28 

26 

1 7 

16 

52 

|  D/W  TEMP  GE  100  (F) 

o 

o 

0 

• 

1 

1 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

14 

52 

j  D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

# 

1 

3 

9 

22 

21 

14 

5 

1 

# 

76 

52 

|  D/W  TEMP  LT  40  (F) 

16 

12 

4 

1 

« 

0 

o 

0 

1 

7 

15 

65 

52 

j  D/W  TEMP  LT  33  <F) 

5 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

o 

0 

» 

1 

4 

14 

S3 

HEATING  DEGREE  DAYS  | 

417  | 

336  | 

319  t 

193  1 

87  | 

18  | 

<*  1 

*  1 

5  t 

65  | 

226  I 

382  | 

2048  | 

*53" 

|  COOLING  DEGREE  DAYS 

• 

1 

2 

20 

62 

170 

375 

377  | 

263  | 

88  | 

9  1 

1 

1368 

53 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (FJN 1.35.1  1  38.2  1  41.4  1  43.3 

48.4 

51.9 

55.0  1 

55.7  1 

54.1  | 

47.3  1  38.1  I 

34.4 

45.3 

"io 

j  MEAN  WET  BULB  TEMP  (F)  1  44.7  j 

46.6 

48.3  | 

51.5 

55.3 

59.5 

63.5  1  63.8  1 

61.6  j 

55.6 

47.9  | 

44.1 

53.6 

10 

99.95X  WCPA  (FT)  | 

1750 

1750 

1800  j 

1700 

1700 

1700 

1700  | 

1700  | 

1750  j 

1700 

1700  | 

1750 

1750 

10 

|  MEAN  REL 

HUM  07  LST(X) 

70.3  | 

1  23.7  | 

j  78.8 

72.3  | 

73.6  | 

69.6  I 

1  64.6  | 

1  67.2  | 

|  70.6  | 

1  22.8  I 

1  68.8  | 

1  68.2  1 

I  70.9  | 

*10 

j  MEAN  REL 

HUM  13  LST(X)  | 

42.2  j 

1  *2-2  I 

|  46.4 

39.5  | 

40.0  | 

36.2  | 

|  30.8  j 

1  32.5  | 

1  35.2  | 

1  36.2  1 

1  37.1  | 

1  39.0  | 

I  38.1  | 

10 

I  MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

3.09| 

2.42 

2.42 

1.57 

1.08 

.25 

1.38 

1.74 

2.08 

1.06 

2.10 

2.68 

3.09 

•  •  •  • 

53 

|  MAX  PRECIP  (IN) 

6.27| 

8.89 

6.09 

4.57 

2.07 

.28 

1.46 

2.39 

3.01 

2.92 

5.55 

6.06 

23.96 

S3 

I  MEAN  PRECIP  (IN) 

1.92| 

1.87 

1.64 

.83 

.18 

.03 

.08 

.17 

.31 

.37 

.98 

1.54 

9.93 

53 

|  .  MIN  PRECIP  (IN) 

.00| 

-.00 

.00 

• 

# 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

U 

3.38 

.  53 

j  0/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

6  1 

5 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

36 

53 

|  D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1  i 

1 

1 

1 

t 

0 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

i'3 

|  MAX  24 HR  SNFL  (IN) 

3.0 

.2 

.6  | 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.1 

.8 

3.0 

43 

I  MAX  SNFL  (IN) 

4.9 

.2 

.6  I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.1 

1.1 

4.9 

43 

l  MEAN  SNFL  (IN) 

.1 

0 

*  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.2 

‘>3 

|  D/W  SNFL  CE  .1  (IN) 

# 

* 

*  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

43 

|  D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

* 

0 

o  1 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

43 

|  MAX  DLY  SNO  OEPTH  (IN) 

2 

0 

*  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

•  MEAN  SFC  UNO  OIR  (DEG) 

*330 

S300  I  S300  1 

$300 

S300 

300 

$300 

S300 

S300 

S300 

$300 

$330 

$300 

10 

|  MEAN  (MO  SPO  (KTS) 

3.3 

3.2 

3.2  | 

3.8 

3.9 

4.1 

3.8 

3.5 

3.0 

2.7 

2.9 

2.9 

3.4 

10 

j  MAX  WHO  SPO  (KTS) 

46 

*5 

48  | 

40 

38 

39 

43 

36 

39 

41 

44 

49 

49 

42 

1  SKY  COVER  GT  1/2  (X) 

41.0 

48.4 

46.0  | 

43.3 

42.0 

28.9 

17.0 

19.7 

27.0 

35.6 

37.0 

39.3 

35.7 

M 

|  D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

)2 

>0 

D/W  FOG  ( VS8Y  LT  7  MI ) 

13 

14 

18  j 

15 

17 

16 

10 

10 

13 

16 

13 

12 

•<*7 

40 

|  LEGEND:  ANN  »  ANNUAL  POR/YOR  «  PERIOD/YEARS  OF  RECORO 

0/U  «  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  WCPA  ■  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

|  A  ■  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  •  •  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

I  **  •  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  ■  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

j  *  ■=  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 

MONTH  |  JAN  |  FEB  |  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  EC  |  ANN  |  YOR  | 

T'%'1 . i . i . i . i . i . i . i . i . i . i . i . i . i . 


00 

02 

22.2 

23.0 

25.5 

21.3 

33.7 

24.6 

7.5 

8.8 

18.1 

33.1 

26.4 

18.5 

21.9 

10 

03 

05 

27.8 

29.7 

36.6 

32.8 

49.9 

45.4 

20.4 

20.4 

29.3 

41.5 

33.3 

20.8 

32.3 

10 

C1G 

06 

08 

27.4 

31.0 

40.2 

36.3 

49.7 

49.4 

25.9 

27.6 

35.1 

44.5 

34.7 

21.3 

35.3 

10 

LT  3000  FT 

09 

11 

20.9 

19.7 

22.9 

18.0 

23.2 

24.8 

8.1 

9.6 

14.4 

23.2 

19.6 

13.9 

18.2 

10 

AND/OR 

12 

14 

13.1 

11.5 

14.7 

13.9 

13.8 

13.9 

5.3 

5.7 

8.4 

15.8 

11.1 

8.4 

11.3 

10 

VSBY 

15 

17 

13.7 

11.7 

14.1 

13.2 

10.0 

8.7 

3.1 

2.7 

7.4 

20.0 

12.9 

9.9 

10.6 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

12.3 

10.7 

11.9 

8.1 

5.8 

4.7 

1.1 

1.7 

3.1 

12.7 

12.6 

9.9 

7.9 

10 

21 

23 

15.1 

14.8 

13.4 

10.8 

11.9 

6.9 

1.7 

3.0 

7.0 

17.3 

16.1 

15.5 

11.1 

10 

ALL 

19.0 

19.0 

22.4 

19.3 

24.7 

22.3 

9.1 

9.9 

15.4 

26.0 

20.8 

14.8 

18.6 

10 

00 

02 

16.  V  ‘ 

17.6 

17.6 

14.6 

24.4 

19.7 

6.6 

6.9 

14.3 

29.6 

23.6 

14.1 

17.1 

.  io 

03 

05 

22.9 

24.4 

28.7 

24.9 

38.6 

39.4 

19.6 

la.*' 

24.8 

37.6 

29.3 

18.0 

27.2 

10 

CIG 

06 

08 

23.8 

26.4 

34.1 

28.1 

38.5 

43.2 

24.6 

25.7 

29.1 

40.9 

31.2 

19.5 

30.4 

10 

LT  1500  FT 

09 

11 

16.7 

14.8 

15.4 

12.6 

16.3 

19.3 

6.9 

8.1 

11.7 

2Q.2 

16.7 

11.5 

14.2 

10 

AND/OR 

12 

14 

8.5 

5.8 

7.4 

11.2 

11.2 

12.6 

5.3 

5.3 

7.3 

14.4 

8.9 

5.8 

8.6 

10 

VSBY 

15 

17 

8.6 

6.0 

9.6 

10.6 

8.8 

8.1 

2.9 

2.5 

6.7 

19.4 

11.2 

7.8 

8.5 

10 

LT  3  Ml 

18 

20 

7.3 

6.9 

5.3 

6.0 

4.9 

4.6 

1.1 

1.2 

2.8 

11.8 

9.7 

6.1 

5.6 

10 

21 

23 

10.2 

10.7 

7.4 

5.4 

7.3 

5.2 

1.4 

1.6 

4.7 

15.4 

14.3 

10.1 

7.8 

10 

ALL 

14.3 

14.1 

15.7 

14.2 

18.8 

19.0 

8.5 

8.7 

12.7 

23.7 

18.1 

11.6 

14.9 

10 

00 

02 

11.3 

11.9 

10.6 

8.3 

12.8 

11.8 

2.5 

3.0 

8.1 

18.3 

16.4 

9.7 

10.4 

10 

03 

05 

16.9 

17.2 

19.4 

18.6 

28.6 

28.0 

14.1 

12.9 

16.7 

28.9 

23.3 

14.3 

19.9 

10 

CIG 

06 

08 

19.6' 

19.8 

25.6 

21.2 

27.2 

27.3 

‘,5.1 

15.9 

19.3 

33.4 

26.2 

16.2 

22.2 

10 

LT  1000  FT  r 

09 

11 

10.5 

10.4 

6.9 

6.9 

5.9 

5.0 

1.2 

2.9 

4.6 

11.1 

9.1 

7.3 

6.8 

10 

AND/OR 

12 

14 

3.5 

2.0 

2.6 

2.4 

2.4 

.8 

.0 

.4 

1.1 

5.5 

3.2 

1.8 

2.1 

10 

VSBY 

15 

17 

3.7 

2.2 

2.0 

1.6 

1.7 

.3 

.1 

.3 

.7 

6.9 

3.8 

3.2 

2.2 

10 

LT  2  MI 

18 

20 

4.0 

3.4 

2.2 

.7 

1.5 

.6 

.2 

.4 

.4 

4.3 

3.4 

2.7 

2.0 

10 

1 

21 

23 

6.7 

6.6 

3.8 

1.7 

2.2 

1.9 

.2 

.3 

1.3 

6.7 

7.3 

4.4 

3.6 

10 

ALL 

9.5 

9.2 

9.1 

7.7 

10.3 

9.5 

4.2 

4.5 

6.5 

14.4 

11.6 

7.5 

8.7 

10 

1 

00 

02 

4.6 

3.8 

4.1 

1.4 

1.7 

.9 

.3 

.2 

.8 

5.6 

3.7 

2.9 

2.5 

10 

! 

03 

05 

7.5 

7.7 

7.0 

6.4 

8.0 

3.7 

2.8 

2.4 

3.9 

9.9 

10.0 

6.7 

6.3 

10 

CIG 

06 

08 

9.5 

9.0 

7.8 

6.7 

5.8 

2.7 

2.2 

2.4 

3.8 

10.4 

11.0 

6.8 

6.5 

10  1 

|  LT  200  FT 

09 

11 

3.1 

1.6 

.8 

•1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1.6 

1.8 

.9 

10 

|  AND/OR 

12 

14 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

1l 

|  VSBY 

15 

17 

.3 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

1  LT  1/2  Ml 

18 

20 

.4 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10  1 

1 

21 

23 

1.7 

1.3 

.5 

•o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

■7 

.6 

10  1 

1 

ALL 

3.4 

2.9 

2.6 

1.8 

1.9 

.9 

.7 

.6 

1.1 

3.4 

3.4 

2.4 

2.1 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOO  1965-1986  : 


HR/TS 

JUL 

AUG 

SEP 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

240NM 

0/0 

1/4 

0/0 

1/4 

DISTRIBUTION 


3WW/DN,  Offutt  AFB,  NE  68113-5000 . 

9WS/DON,  March  AFB,  CA  92518-5000 . 

Det  2,  9WS,  Castle  AFB,  CA  95342-5000 . 

Det  7.  9WS,  March  AFB,  CA  92518-5000  . 

USAFETAC/LDD,  Scott  AFB,  IL  62225-5438 . 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723 
DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145 
AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


